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Ly e ‘ Herausgeber: Deutsche Reichsbahn, General- 
Mitteilungsblatt direktion Berlin W 8, VoBstraBe33 / Tel. 670015 
: e App. 31 219 und 31 904, nach DienstschluS 25 038 
der Deutschen Reichsbahn Chefredaktion: Hans Mikisch, Pressestelle 


Nr.1 , Berlin, den 12. Januar 1952 Jahrg. III 


Kolleginnen und Kollegen! 


Ein Jahr schwerer, aber erfolgreicher Arbeit, ein Jahr des'Kampfes um die Sicherung des Friedens 
‘und um die Einheit Deuts¢hlands liegt hinter uns. Es war das erste Jahr unseres groBen Fiinfjahr- 
plans. ; ‘ . 

Mit Hilfe: unserer Aktivisten, Bestarbeiter und der technischen Intelligenz konnten wir unseren 
Transportplan im Volkswirtschaftsplan vorfristig erfiillen. " 

Wir kinnen stolz auf den Bau des Stidlichen AuSenringes.und der Kreuzungskurven bei Grtinau, 
die Erweiterung des S-Bahnnetzes und die Instandsetzung eines groBen Teiles unserer Bahnhofs- 
gebdude und sonstiger Anlagen sein. 

Die Bew&éltigung der gewaltigen Transportaufgaben zu den Weltfestspielen der Jugend und Stu- 
denten war ein Beweis, was wir mit vereinter Kraft zu leisten vermogen. 

Zu Beginn des Jahres 1952 danke ich hiermit allen Kolleginnen und Kollegen und spreche meine 
Anerkennung fiir die geleistete tatkraftige, erfolgreiche Arbeit aus. 

Das zweite Jahr des groBen Fiinfjahrplans stellt uns vor noch gréBere Aufgaben. Neben unseren 
Plinen steht das ,,Nationale Aufbauprogramm Berlin“ vor uns. In freiwilliger aktiver Mitarbeit 
und durch iiberplanmaBigen Transport von Schutt und Baumaterialen werden wir dazu beitragen, 
daB unsere Hauptstadt Berlin schéner denn je wieder aufgebaut wird. : 

Fir die uns bevorstehenden Aufgaben im neuen Jahre wiinsche ich deshalb allen Kolleginnen und 
Kollegen die besten Erfolge. 

Vorwaérts in der Erftillung des Fiinfjahrplans! 


Vorwirts im Kampf um den Frieden, um die Einheit Deutschlands und fir eine bessere, gliick- 
liche Zukunft! ; 


Berlin, den 1, Januar 1952 cae : gez. Barth 


Prisident : 
der Reichsbahndirektion Berlin 


Zim Gebictstage Withelm Piecks am 3. janiac 


Entsprechend den Wiinschen unseres verehrien Staatsprésidenten werden wir in diesem Jahr 
seinen Geburtstag in aller Stille feiern. Millionen Werktatiger der Deutschen Demokratischen 
Republik und dartiber hinaus ganz Deutschlands werden an diesem Tagé ihres Arbeiterprisidenten 
gedenken, der an der Spitze unserer Republik das wahre Deutschland verkorpert. 

Als Sohn der Arbeiterklasse geboren und immer in ihren vordersten Reihen kampfend, ist er 
heute der Reprisentant der. Millionen Menschen unserer Republik, die ihn an die Spitze unseres 
Staates beriefen. Die Feiern zu seinem diesjahrigen Geburtstag werden darin bestehen, daB die 
Eisenbahner Berlins und der DDR an diesem Tage mit aller Kraft und Entschlossenheit die Ar-. 
beiten zum Wiederaufbau unserer Hauptstadt Berlin durchftihren werden. _ - ; 

“Das Klingen der Hammer und MeiBel, das Zischen der SchweifSapparate und der Rhythmus der 
Arbeit werden die schénste Festmusik fiir ihn sein. In den Werken. unserer Reichsbahn, auf den 
Bahnhdéfen und in den Bahnbetriebswerken werden die Menschen mit noch gréBerer Liebe und 
Begeisterung ‘ihre Arbeit ausftihren. Sie. werden in Erkennung der Tatsache, da& sie nicht fur 
irgend jemanden, sondern fiir ihren Staat schaffen, den Kampf um die Erfiillung der Pl&ne flihren. 
Als Freund der Jugend bejubelt und gefeiert, geliebt von den Arbeitern unserer Republik, wird 
er voller Freude die Berichte tiber die Erfiillung der gestellten Aufgaben anlaBlich seines Geburts- 

; tages entgegennehmen kénnen. ; ; , 
Wir als Kisenbahnér werden mit ganz besonderer Intensitaét die Transportplaéne erfiillen, weil es 
‘an uns liegen wird, die produzierten Gutter rechtzeitig und schnell an die Gebrauchsorte zu trans- 
portieren, Fir das Nationale Aufbauprogramm Berlin wird es notwendig sein, tiber den Plan hin- 
aus die zusitzlichen Stoffe und Materialmengen nach Berlin zu beférdern. 

Unsere Verpfiichtung zu seinem Geburtstag muf also sein, mit aller Energie urn die Erfiillung und 
- Ubererfiillung des Planes zu kAmpfen. Mit der Erfiillung dieser Verpflichtung ehren wir am besten - 
unseren Staatsprisidenten Wilhelm Pieck, der das Sinnbild des neuen demokratischen Deutsch- 

lands ist. 
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‘Die Bedeutung der Reichsbahn-Konferenz im Februar 1952 


Vor einigen Tagen ging durch die Presse die Meldung, 
da die Deutsche Reichsbahn ihren Transportplan am 
16. Dezember 1951 hundertprozentig erfillt hat. Die 
tibernommene Verpflichtung, den Volkswirtschaftsplan 
1951 zu Ehren des Geburtstages des groBen Stalin zu 
erfiillen, ist damit mit ftinf Tagen Vorsprung durch- 
geftihrt. Daneben kann man heute schon sagen, daG 
unsere Verpflichtung, die Kohlenersparnis mit 3 Prozent 
einzuhalten, durch eigene Verpflichtungen auf 5 Prozent 
erhéht wurde, am Ende dieses Jahres aber eine tatsich- 
liche Kohlenersparnis von 7!/eProzent erreichen wird. 


Diese Erfolge verdanken wir den Verpflichtungen, von 
denen am Tage des deutschen Eisenbahners eindeutig 
gesprochen wurde. Wir stehen nun vor dem Beginn des 
zweiten Jahres des Fiinfjahrplans. Wenn wir den 


.Ernst-Kamieth-Auigebot” 


kimpfung von Zugverspitungen versammelten Ver- 
treter der RBD Dresden und der RBA Dresden, 
Bautzen, Riesa, Aue, Zwickau und Chemnitz, ver- 
pflichten uns, die Erfahrungen des RBA Chemnitz 
hinsichtlich der Verspitungsbekimpfung zu unserer 
eigenen Sache zu machen. : 


Wir verpflichten uns, regelm&Big jeden 2. Dienstag 
im Monat in einen Erfahrungsaustausch zu treten, 
als Tagungsort wird der jeweils schlechteste RBD- 
Bezirk festgelegt. 


Als gemeinschaftliche Wettbewerbsgrundlage wer- 
den wir die von der RBD Dresden herausgegebenen 
Garantiescheine D benutzen, auf dem sich Lokfithrer 
und Weizer verpflichten, den tibernommenen Zug 
plinktlich zu fahren. . 


Mit Hilfe. dieses Garantiescheines und eines von 
jJedem Bw selbst festzulegenden Primicenverfahrens 
sowie einer breiten ideologischen Aufklairang aller 
Eisenbahner sollen die Schwierigkeiten in der Zug- 
férderung beseitigt werden. In den Bahnbetriebs- 
werken sind wirkliche Brigaden zu_bilden. (Als 
Grundlage dienen die Erfahrungen des Bw Reichen- 
bach.) 

Die Federfithrung fiir das_,,Ernst-Kamieth-Auf- 
gebot“ iibernimmt die Leitung des RBA Chemnitz. 
Dauer des Aufgebots bis 15. April 1952. 

Wir schlagen allen RBDen und RBA vor, sich die- 
sem ,Ernst-Kamieth-Aufgebot* anzuschliefen. 


Wir, die zu einem Erfahrungsaustausch zur Be- 


Plan 1951 in diesem MaBe erfiillen konnten, so treten 
wir in das Jahr 1952 bereits mit anderen Voraussetzun- 
gen ein, als das bis jetzt der Fall war. Diese anderen 
Voraussetzungen kennzeichnen sich besonders durch 
die Hebung der Einstellung zur Arbeit, durch die Ver- 
anderung des BewuStseins in den breiten Massen. 


Die neuen groBen Aufgaben im Jahre 1952 erfordern 
von uns einen noch stérkeren, einen noch -bewufteren 
Einsatz in der Durchfiihrung. Mithin wird auch die 
Reichsbahnkonferenz 1952 von hdherer Bedeutung sein, 
als es die bisherigen Konferenzen waren. Im Jahre 19523 
wird die Reichsbahnkonferenz auf breitester Basis durch 
die Fachabteilungen vorbereitet. Im Rahmen dieser. 
Konferenz, die im Februar 1952 in Leipzig durchgeftihrt 
wird, ‘werden 9 Fachabteilungen ihre besondere Aut- 
gabenstellung eingehend beraten. Das Ergebnis dieser 
Fachkonferenz wird dann am letzten Tage im Plenum 
in einem gemeinsamen Willensausdruck festgelegt 
werden. 


Die anderen Verkehrstrager Schiffahrt und Kraftver- 
kehr werden auch ihrerseits eine Konferenz durch- 
fuhren und im Sommer 1952 wird dann die allgemeine 
Verkehrskonferenz der Deutschen Demokratischen Re- 
publik zu den gesamten Verkehrsproblemen Stellung 
nehmen. 


Wenn im Jahre 1951 auf der Verkehrskonferenz in Halle 
die Aufgaben noch in sehr groBem Rahmen. abgesteckt 


2 


A Nt 


- wurden und die Erftillung der Aufgaben noch sehr un- 


klar die einzelnen Verpflichtungen und einzelnen Ar- 
beiten der Dienststellen: und Kollegenschaft zum Aus- 
druck brachten, so wird im Jahre 1952 durch die begon- 
dere Betonung der Fachkonferenzen der enge Rahmen 
der ftir die Fachabteilungen in der Deutschen Reichs- 
bahn stehenden Verpflichtungen konkret und klar her- 
ausgestellt werden. 


Auch die Frage der Verantwortlichkeit in der Durch- 
fihrung der Aufgaben wird auf diesen Fachkonferenzen 
festgelegt werden. Sehr eingehend werden sich die Teil- 
nehmer der Fachkonferenzen mit der Neuererbewegung 
und der Auswertung und Anwendung der sowjetischen 


’ Erfahrungen befassen. Es darf nicht mehr vorkommen, 


daB tiber die Anwendung sowjetischer Erfahrungen ge- 
sprochen wird, ohne da die Anwendung dieser Erfah- 
rungen aber auch wirklich in einer klar verstindlichen 
Form jedem Kollegen realisierbar vor Augen gefiihrt 
wird. Es kann nicht mehr angehen, daB wir bei der 
Deutschen Reichsbahn von der Neuererbewegung 
sprechen, ohne wirklich diese Dinge bis zum letzten in 
ihrer Anwendung durechdacht, diskutiert und klargelegt 
zu haben. Auf diesem Gebiet muS jede Fachkonferenz 
sich eingehend mit den Problemen befassen und die 
notwendigen Lehren. daraus ziehen. 


Wenn die 500 000er-Bewegung, wenn die 250-km-Bewe- 
gung usw. am Anfang einen guten Erfolg versprachen 
und auch teilweise wesentliche Verbesserungen ge- 
bracht haben, so ist es versiumt worden, in der wei- 
teren Verfolgung dieser Bewegungen sie zu einer wirk- 
lichen Massenbewegung zu steigern, wodurch erst der 
eigentliche Erfolg in’ der Anwendung neuer Methoden 
fiir das Gesamtbild der Reichsbahn gesichert wird. 


Wenn wir also die Reichsbahnkonferenz 1952 mit ihren 
Fachkonferenzen abhalten, so kann der Erfolg unserer 
Arbeit nur dann gewihrleistet sein, wenn die Fachkon- 
oe all diese Probleme bis in die letzte Einzelhcit 
ausarbeiten, durchdiskutieren und die Reichsbahnkon- 
ferenz als Ganzes die erarbeiteten Probleme vor der 
gesamten Kollegenschaft der Deutschen Reichsbahn zur 
Diskussion stellt und hilft, das Neue in die Tat umzu- 
setzen. ; 


Wenn die Reichsbahnkonferenz diesen Erfolg zeitigt, 
kann sie als ein guter Auftakt in der Verwirklichung 
des Volkswirtschaftsplanes 1952 gelten, und wir sind 
auf-dem Wege zur Erftillung des Fiinfjahrplanes dann 


‘einen gewaltigen Schritt vorwédrts gekommen, so daB 


wir die Probleme héherstellen kinnen zum Wohle un- 
seres gesamten: Volkes. 


" Zum Todestage des grofen Lenin 
am 21, Januar 


Im Dezember 1920 entwickelte Lenizi von der Tribtine 
des VIII. Allrussischen Sowjetkongresses aus den Plan 
fiir die Wiederherstellung und Umegestaltung der Volks- 
wirtschaft des Landes,-den Plan der Schaffung des wirt- 
schaftlichen Fundaments fiir den Sozialismus. Er stellte 
die Aufgabe, die Schwerindustrie wiederherzustellen 
und mit allen Kraften zu entwickeln, der gesamten 
Wirtschaft, einschlieBlich der Landwirtschaft, eine neue 
technische Basis moderner maschineller GroBproduk- 
tion zu geben. ~ : 


Diese Basis war die Elektrifizierung. 


»Kommunismus ~- das ist Sowjetmacht plus Elektrifi- 
zierung des ganzen Landes , . .“, sagte Lenin auf diesem 
KonegrefB. 


»Erst dann, wenn das Land elektrifiziert sein wird, 
wenn die Industrie, die Landwirtschaft und das Ver- 
kehrswesen als technische Basig eine moderne GroB- 
industrie erhalten haben werden, erst dann wird der 
Sieg endgiiltig unser sein.“ 


Das war der historische Plan zur Elektrifizierung des 


Landes — der Goelro-Plan (der Plan der Staatlichen 
Kommission fiir die Elektrifizierung RuBlands), ausge- 
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arbeitet auf Initiative und unter Leitung Lenins mit’ 


Beteiligung von annihernd zweihundert der besten Re- 
prdsentanten der Wissenschaft und. Technik, In diesem 
Plan lieB Lenin die Zukunft in -hellem Licht erstrahlen. 
Dieser Plan Lenins wurdé nach seinem Tode von seinem 
treuesten MitkAmpfer. Stalin und mit Hilfe der Werk- 
tdtigen der Sowjetunion.unter:Anleitung der KPdSU (B) 
Abschnitt ftir Abschnitt realisiert:: Heute befinden sich 
die Sowjetmensechen auf. dem Wege zum Kommunis- 
mus.. Gewaltige- Bauwerke und Anlagen werden er- 
richtet. Kiinstliche Seen und Wasserkraftwerke von nie 
gekannten AusmaBen tiberziehen das groBe Sowjetland: 
Gebiete in.der GréBe mehre#&r europdischer Staaten 


wie Italien, England und Frankreich zusammen werden 


VERFUGUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN 


Berichtigung aus Nr. 16/51 S. 308 


s * 
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‘ bewiissert. und verwandeln sich in fruchtbares Land. 


Die Sowjetmenschen, gefiihrt und' angeleitet von Gene- 
ralissimus Stalin, setzen damit die’ kiihnen Plane Lenins 
in die Tat um. In den Fabriken und Werken der Sowjet- 
union, den Kraftwerken' und GroSbauten Iebt Lenin 
und sein Werk fort. is 

Indem Millionen Menschen ‘der ganzen Erde aus der 
Entlarvung der-Imperialisten und ihrer Kriege durch 
die Werke Lenins lernen konnten, haben sich die Reihen 
det Kampfer fiir den: Frieden ‘immer mehr verstarkt. 
Die Sowjetunion als erste-Kraft des Weltfriedenslagers 


_und ‘Millionen friedliebender Menschen der Welt be- _ 


weisen heute durch die Tat, daB in ihnen die Person 


und das. Werk Lenins weiterleben. 


ft 


‘ 


Dank fiir die Teilnahme am Begrabnis unseres Kollegen Ernst Kamieth.* 


Die Danksagiing erfolgte durch den Praésidenten der RBD Berlin. 


“wk Betrieb 7 


Betriebliche Wagenbehandlung 
12—1 Ba 
(Verf GD 44 
117 


Die Planpositionen fiir die betriebliche Wagenbehandlung 
enthalten in dem Preis fiir die Ein- bzw. Ausgangsunter- 
suchung nicht die Kosten fur Beschilderung, Kuppeln, Auf- 
stecken. und Abnehmen sowie Pflege der ZugschluGsignale. 
oe im Gebiet der DR einhéitlich zu verfahren, sind ab 
. 1.52 ; ; <e ‘ : : 
a) die Arbeiten. fiir. das Kuppeln, Aufstecken “und Ab+ 
' nehmen sowie ftir die Pflege der ZugschluBsignale von 

den Bahnhifen, | . - a ool 
.b) die. Arbeiten ftir die Beschilderung der Reisezugwagen 
sowie fir. die Beschriftung und Pfiege der Lautschilder 

; . von den Bwen bzw. Bwwen - : 


auszufiihren und die Kosten entsprechend Zu verrechnén. 
(11.B3 Ba 14 v-10..12. 51) 


Cottbus 79 


vom 29, 11. 51) 


Beir.: Unfallbekimpfung Dresden 148 
Am Dienstag, dem 25.9.51, um 19.20 Uhr, wurde im Bf 
Dahlen (Sachs.) der Rangierleiter. beim Kuppeln eines auf- 
-zunehmenden Strohwagens tédlich tiberfahren.: Die Ran- 
gierlok schob neun Wagen. Im Ladegleis :sollten zwei Wa- 
gengruppen. von ftint bzw, zwei Wagen angekuppelt werd@n. 
Der Rangierleiter hatte den Lokfithrer fiber die vorzu- 
nehmende Arbeit unterrichtet. Die Rangierarbeiten muBten 
wegen der Stromsperre im. Dunkeln durchgeftihrt werden. 
Der Rangierleiter gab die Wagenlingen mit der erleuchte- 
ten Handlaterne an. Der Lokfithrer fuhr wegen der. Dun- 


kelheit sehr langsam. Ein Viéhbegleiter hatte den Rangier- 
leiter in die Liicke treten sehen. Da der Rangierleiter 
nicht wieder aus der Liicke heraustrat, wurde dié Rangier- 
abteilung auf Zuruf des Viehbegleiters zum Halten ge- 
bracht. Der Rangierleiter war todlich Uberfahren worden. 
Auf der Kupplung des Wagens lag ein Ballen Stroh, der 
vom:Wagen herabgefallen war. Es war nicht nachzuweisen, 
ob der Rangierleiter von dem Strohballen getroffen und 
dadurch unter dén Wagen gedriickt wurde oder ob er beim 
Kuppeln gestolpert odét beim Heraustreten nach dem 
Kuppeln gesttirzt ist. ee : 


Welche Mangel waren festzustellen: 


1, Der Strohwagen war nicht vorschriftsm&Big nach § 31 
der Anlage I zum DEGT Teil I A: beladen.. Das Stroh 
war in sechs Lagen tibereinander geladen. Die fiinfte 
und sechste Lage der Strohballen, die ttber die Rungen 
hinausragten, waren an den Stirnseiten nicht nach 
innen eingertickt. An der Kuppelstelle war der an der 
Stirnseite liegende Ballen von der obersten Lage ‘ab-. 
gestiirzt. Das Stroh war nicht mit einem Seil nieder- 
gebunden. Bei der Ubernahme des Wagens waren diese 
Fehler nicht beanstandet und abgestellt worden. ™' 

2, Mit Riicksicht auf die Dunkelheit und die Linge der 
Rangierabteilung hatte det Rangiérleiter die Rangier- 
signale geben und einen der beteiligten Zugschaffner 
zum Ankuppeln -auffordern sollen. 

Der Unfall ist mit den Kollegen. der Aufsicht, des Ver- 
kehrs-, Rangier- und Zugbegleitdienstes im Dienstunter- 
richt zu besprechen. Die Durchfithrung ist im Unfallbuch 
nachzuweisen. . 

(12 B 11 Bu v. 28. 11. 51/12 56) 


II. Reiseverkehr 


Betr.: Verlust von Fahrausweisen Halle 101 


1, Die Blankokarten Reihe-11: Nr. 9226 bis 9250 vom Bf 
Borna (b: Leipzig) und 2. die Monatskarten P 3. Kl, JeBnitz 
(Anh)—Dessau Hbf Nr. 2101 ‘bis 2200 bei der Fka Jefinitz 
(Anh) sind in Verlust geraten. Die Pahrausweise werden 
hiermit fir ungiiltig erkldrt. Reisende, die mit einer der 
genannten Fahrkarten angetroffen werden, sind ‘als solche 
ohne giiltigen Fahraysweis zu. behandeln. Die. Personalien 
sind festzustellen und mit Bericht zu 1) an das Rba I/WIR 1 
Altenburg (Thiir) und zu 2) an das Rba (ITT) Wittenberg 
einzusenden. ; : 

(23 R 4 Vpfl v. 14. 12. 51 / 16 68) 


Ill. Giiterverkebr 
Wagendienstbuch Dresden 149 


Die Wdb 9, betr, Neuausgabe der GWV I (erster Bedarf an 
Vordrucken), ist verteilt worden. Eingang tiberwachen. 


(83 G2 Vwa v. 30:11. 51/25 98) 


Gebi den Kriegstreibern die Antwort — 


. Schafft Friedenskomitees! 


’ 
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A ; : 
Betr.: Lokwirtschaftsprimie GDR 571 


Die Lokfiihrer der Lok 74154 vom Bw Haldensleben (RBD 
Magdeburg) haben im Monat Juli 1951 in 280 Fallen ins- 
gesamt 3059 Rangierminuten Art I und III zuviel verrech- 
net. Dadurch wurden fiir Monat Juli an das Lokpersonal 


129,26 DM Lokwirtschaftsprimie zu Unrecht gezahlt, die’ 


wieder eingezogen werden. Au®erdem wird der Lok- 
leistungsertrag -von 556,38 DM dem. Wirtschaftsbereich ab- 
gebucht. 


Im Bw Salzwedel (RBD Magdeburg) war der spezifische . 


Kohlenverbrauch der Lok Baureihe 50 im Monat Juli ge- 
geniiber Mai und Juni d.J. stark gestiegen, obwohl er in 
den warmeren Sommermonaten hitte fallen miissen. Eine 
aingehende Untersuchung fiihrte zu folgendem Ergebnis: 


Anfang Mai war das Kohlenlager gerdumt und keine 
Abweichung vom Sollbestand vorhand Im Juni 
wurde dagegen ein Kohlenminderbestand von 150 t 
festgestellt, Der Dvst lie® sofort die Kohlenhunde aus- 
wiegen und berichtigen. Er stellte bei Uberwachung der 
Kohlenausgabe fest, daB zum Teil die Kohlenhunde 
vom Lokpersonal selbst beladen wurden, um durch 
reichliche Fiillung zu einem Vorteil zu gelangen. Hier- 
bei bediente man sich mit Vorliebe eines Kohlenhundes 
mit einem iiberdurchschnittlichen Fassungsvermégen. 
Nach energischer Abstellung dieser Mi8stéande und 
dringender Verwarnung im Dienstunterricht ergab sich 
zwangsliufig der ansteigende spezifische Kohlenver- 
brauch, zumal das Bw noch bemiiht war, den Kohlen- 
_minderbestand kurzfristig auszugleichen. 


Da es sich um vors&tzliche Verst6Be handelt, ist die Lok-, 
wirtschaftspramie in Héhe von insgesamt 1903,10 DM in 
den Monaten Mai und Juni zu Unrecht gezahit worden. 
Die Primien miissen zurtickgezahlt werden. 


Die Falle geben uns erneut Veranlassung, die Beschiftig- 
ten zur gewissenhaften Erfassung der Lokleistungen und 
geondneten Kohlenausgabe sowie ausreichenden Uber- 


IV. Maschinentechnik 


wachung anzuhalten. Wir verweisen auch auf unsere 
Vig IV 42.2 Bl vom 22.11.51. Beschaftigte, die nicht aus- 
gefiihrte Leistungen nachweisen, sich durch Unredlich- 
keiten beim Kohlenladen Vorteile zu verschaffen suchen 
oder ihre. Uberwachungspflichten vernachlassigen, haben 
grundsdtzlich den verursachten Schaden zu ersetzen. Sie 
haben auSerdem mit Bestrafung zu rechnen. 


(IV 42-2 Bl — 3368/51 v.- 20. 12. 51 / 64 254) 
Berlin 257 


Betr.: Entladung von Waggons durch Dritte 


Hier liegen berechtigte Béschwerden vor, wonach Entlader 
von Waggons die verwendeten Befestigungsmittel (Draht, 
Nagel, Haken, aufgeschweiBte Winkel usw.) nach der Ent- 
ladung nicht entfernen, sondern die Wagen in diesem Zu- 
stand auf der LadestraBe oder dem AnschluBgleis stehen- 
lassen, chne daB die zustindige Ga dagegen einschreitet. 
Bei der nachsten Verwendung des Wagens muB der Ver- 
lader erst diese Riicksténde entfernen, um ftr seine 
Zwecke einen brauchbaren Wagen zu erhalten. Dieser Zu- 
stand kann kinftig nicht mehr geduldet werden. Entlader 
von Waggons mtissen diese so zurtickgeben, daB sie sofort 
wieder verwendungsfahig sind. Wir verpflichten unsere Ga 
zur genauesten Uberwachung der entladenen Wagen auch 
hinsichtlich Reinigung und Vollzihligkeit der losen Wa- 
genbestandteile. Weigert sich der Entlader, zuriickgelas- 
sene Befestigungsmittel zu entfernen, so sind die Bestim- 
mungen des DEGT I Abt. A § 75 (15) anzuwenden (Reini- 
gungsbuBe von 20,— DM). Bei wiederholten VerstéBen ist 
an das zustindige Rba zu berichten. Kénnen die Rtick- 
stinde nicht mit einfachen Mitteln entfernt werden, ist der 
Wagen dem zustindigen Bw/Bww zuzufiihren. Die Bw/ 
Bww verrechnen die enstandenen Kosten im Rahmen 
ihrer Auflage fiir Sonderleistungen in der Wagenaus- 
besserung. War der leizte Entlader eine Besatzungsmacht, 
so sind rote Rechnungen mit entsprechendem Tatbestand 
vorzulegen. 


(RBR 44 M 20 Fuwg v. 17. 12. 51) 


V. Reichsbahnausbesserungswerke 


Magdeburg 102 
Betr.: Unfille durch Knallknapseln im RAW 


Trotz schriftlicher Bestatigung durch dag tiberfithrende 
Personal — da sich auf den zur Ausbesserung zugefiihr- 
ten Lokomotiven keine Knallkapseln befinden — werden 


Suave 


Schrott it Uolksvetmogen 
- Dein Vermdgen - 
Lop es nicht achllos Legen, 


dondernr fammle alles 


[ltr atertal, 


immer wieder dadurch Unfalle hervorgerufen, daB Knall- 
kapseln’ an uniibersichtlicher Stelle auf der Lok legen- 
bleiben und bei Brenn- bzw. SchweiBarbeiten explodieren. 
Die in letztér Zeit im RAW Stendal erfolgten Unfalle 
dieser Art sind dadurch entstanden, daB8 an nicht sicht- 
barer Stelle der Lok liegengebliebene Knallkapseln bei 
Brennarbeiten zur Entziindung gebracht wurden. 


.Die betreffenden Kolleégen zogen sich Verletzungen der 


Trommelfelle zu. Es ist unbedingt erforderlich, daB die 
Knallkapseln auf den Lokomotiven nur in den dafiir vor- . 
gesehenen Behaltern aufbewahrt werden. 

Wer Knallkapseln lose auf der Lok herumliegen l48t, stért 
den Aufbau und 146t die Absicht einer Sabotage vermuten. - 


(AV/AVB/3 v. 15, 12. 51) 
Betr.: GDR 572 


Vom Zentralen Vorrichtungskonstruktionsbiiro (ZVKB) 
wurden im Monat November nachstehende Konstruktionen 
abgeschlossen: 


Vorrichtungswesen 


‘A. Neukonstruktionen des ZVKB 


Vorrichtangen: 
1. Vorrichtung zum gukomen von PaBschrauben- 
léchern 


Zchng. Nr. Zw 85799, Bl. 502 
Kat.-Bl. L 01500 


: 2. Riickprallhartepriifer ; ‘ 
’ Zchng. Nr. Zg 83456, Bl. 501 
3. ‘Dreh- und Schleifmaschine fiir Domringdichtflachen 
Zchng. Nr. Zw 984 06, Bl. 501 


4. Aufklappbarer Winkelspiegel zur Uberwachung der 
Kessel und Feuerbuchsen 


Zehng. Nr. Zg 83479, Bl. 501 


MeBgerite ‘und Lehren 

5. Tasterlehre zum Messen der Wanddicken von 
-Feuerbuchsen 
Zchng. Nr. Zg 83449, Bl. 512 
Kat.-Bl. L 22 001 
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6. Tiefenlehre . 
Zchng, Nr. 834 37, Bl. 504 . 

7. Verstellbares InnenstichmaG fiir Herstellungs- und 
WerkgrenzmaBe von Bohrungen und Ausfrisungen 
fir das hakenférmige Anschlagstiick in. Puffer- 
hiilsen nach Zchng. A Gtit (600) 06 003 35 01 
Fw 06 003 000 41/52 . 

Zchng. Nr. Zg 843 19, Bl. 507 

8. Rachenlehre fiir Pufferst6B8el (Mai 191—0,5) 
nach Zehng. A Git (600) 06,003 13 01 
Zchng. Nr. Zg 834 27, Bl. 505 

9. Rachenlehre fiir Herstellungs- und WerkgrenzmaBe 
der PufferstéBel (MaBe 201,5—1 und 198,5) nach 
Zchng. A Gtit (600) 06 003 13:01 ’ 

Zehng. Nr. Zg 834 27, Bl. 506 

10. Rachenlehre ‘fiir PufferstéBel (Ma 180—0,5) nach 
Zchng. Fw 06 003 00 41/52 Z 
Zehng. Nr. Zg 834 27, Bl. 507 


11, Rachenlehre ftir Herstellungs- und Werkgrenzma8e 


der Pufferst6Bel (MaGe 186,5—1 und 185) nach 
Zchng. Fw 06 003 00 41/52 


Zchng. Nr. Zg 834 27, Bl. 508 


12. Grenzlehre fiir Puffersté8el (MaBe 115,1 u. 30—0,5) 


nach Zchng. A Git (600) 06 003 13 01 
Zchng. Nr. Zg 88449, BL. 517° 

13.. Grenzlehre fiir PufferstéBel (Maf8e 25,5-+0,2+25— 
0,5) nach Zchng. Fw 06 003 00 41/52 
zZchng, Nr. Zg 834 49, Bl. 518 

IL. In Vorbereitung und Entwicklung befindliche Kon- 
struktionen 


Verbesserungsvorsehlag 
1. Mechanischer Laschenschraubenschliissel, nach Ver- 


besserungsvorschlag von Koll. Kowalski, 
Bm Beetzendorf — . 


Zchng. Nr. Zw 855 07, Bl. 501 


Neukonstruktionen des ZVKB: 
Vorrichtungen: . . . 
2. Maschine zum Nachdréhen der Sitzflachen an Rohr- 
flanschen : . 
Zchng. Nr. Zw 956 99, Bl. 501 
Kat.-Bl, L 238750 
3. Vorrichtung zum Fillen der Schmierélleitungen an 
."" HeiBdampflok (Antrieb pneumatisch) ‘ 
Zchng. Nr. 807.33, Bl. 501 
Kat.-Bl. L 01 272. 
4. Vorrichtung zum Fiilien der Schmierdlleitungen an 
HeiBdampfiok (Antrieb mit Handbohrmaschine) 
Zchng. Nr. Zg 807.33, Bl.501a 


MeBgerite und Lehren: 


5. Lingenlehre fur Tenderachsschenkel 
‘Zchrg. Nr. Zg 83487, Bl, 518 
Kat.-BL L 08 011 ; 

6. Hohikehlenlehre fiir Lokachsschenkel: 
Zchng. Nr. Zg 834 87, Bl. 519 i 
Kat.-Bl L 08 012 

7. Hohlkehlenlehre fiir Tender-u. Wagenachsschenkel 
Zchng. Nr. Zg 834 87, Bl. 520 
Kat.-BL' LPG 08 013 : . ; 

8. Riickenlehre fiir Einlegeplatten der Achslager- 
schalen 
Zchng. Nr. Zg 83499, Bl. 574 
Kat.-Bl. PG 08 090 

9. Dickenlehre fiir Einlegeplatten der Achslager- 
schalen . 
Zchng. Nr. Zg 834 99, Bl. 575 
Kat.-Bl. PG 08 091 : 

10. Sitzlehre fiir das Ausgiefen der Achslagerschalen 
aus Ge fiir Wagen und Tender ve 
Zehng. Nr..Zg 834 27, Bl. 504 . 

11. AufschweiBlehre fiir Rauchkammertiirwanddicht- 
flachen ; ; 

Zchng. Nr. Zg 83449, Bl. 505 
Alle Dienstatellen werden ersucht, Anregungen und 


Hinweise, die geeignet sind, den derzeitigen Entwick- 
lungsstand der in Vorbereitung befindlichen Konstruk- 
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tionen zu beeinflussen, der Abt. V (Ref. Vorrichtungs- 
wesen) rechizeitig bekanntzugeben, 


Wir weisen darauf hin, daR Auftrage an Konstruk- 
tionen usw. fiir das ZVKB ausschlieBlich an die GDR- 
Abt. V, Vorrichtungswesen, zu richten sind. Die RAWe 
kénnen, wenn eine Beschaffung von den angefithrten 
Produkktionsmitteln in Aussicht gestellt ist, Lichtpausen 
dieser Konstruktionen von der Planei des ZVKB im 


= 


RAW Brandenburg-West zur Information anfordern 
Fir die Bwe fordert grundsitzlich die, jeweilige RBD 
geschlossen die sie interessierenden Ablichtungen an. 


Da es aus wirtschaftlichen Griinden nicht méglich ist, 
fiir jedes Bw in der DDR Lichtpausen zuzustellen, 
kénnen yon den in Frage kommenden Konstruktionen 
fiir die jeweilige RBD nur eine sowie jeweils eine Ab- 
lichtung fiir die Amter zur Verfiigung gestelit werden. 
Die Amter geben dann den Bwen die Méglichkeit zur 
finsichtnahme. Da bei der Fertigung dieser Produk- 
tionshilfsmittel héchste Wirtschaftlichkeit erzielt wer- 
den soll, werden diese ausschlieBlich im Zentralen Vor- 


’ richtungsbau (ZVB) in Brandenburg-West in Serien vor- 


genommen. Zu diesem Zweck ist bei der GDR, Abt, V, 
zunichst der Bedarf, der noch nicht als Bestellung: gilt, 
zu melden. Als letzter Termin sind sechs Wochen nach 
Ausgabe deg jeweiligen Mitteilungsblattes der DR 
{siehe Ausgabedatum) einzuhalten. 


Wir stellen anheim, bis zum Eingang des schriftlichen 
Bescheides vorerst fernmiindlich, Ruf 64013, den Be- 
darf zu._melden. Auch in diesem Falle melden die je- 
weiligen RBDen geschlossen den Bedarf ihrer Bwe. 


Nach abgeschlossener: Kalkulation wird dem jeweiligen 
Bedarfstriger der, ungefahre Stlickpreis, zu dem der 
Zentrale Vorrichtungsbau (ZVB) dies Produktionshilfs- 
mittel hei serienm4Biger Fertigung abgeben kann, be- 
kanntgegeben. Die Bestellung kann dann mit einem 
Werkbestellzettel erfolgen. 


Vorrichtungskatalogblitter 


Die Nummer des Vorrichtungskatalogblattes LW 71 250 
ist zu streichen.. Das Katalogblatt erhalt die neue 
Nr. A 89291 — Nietvorrichtung fiir Hemmschuhe und 
Fahrzeugteile. : ; 


Die vorhandenen Vorrichtungskatalogbladtter sind zu 
berichtigen. - : . 


(GDR V/52/Zg 143/51 v. 6. 11. 51 / 64 013) 
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“VIL 


Betr.: Anderung der LVT Erfurt 107 


In der LVT sind bei der Streckennummer 21 der Strecke 

Vacha—Tann die Angaben unter Spalte 4—6 wie folgt zu 

streichen: cos : 
»Auf dem. Streckenabschnitt — bis — zugelassen.“ 

(Abt. VI Bau 76 Bau 73 Jo) 


Bau 


Betr.: Anderung der LVT Erfurt 108 


In der LVT sind bei der Streckennummer 80 der Strecke 
Weimar—Buchenwald nur.Lok der Gruppe 1 zugelassen. 
Die Angaben in Spalte 4-6 sind dementsprechend zu 
andern. 


(Abt. VI Bau u., Investitionen 67 Bau 73 Jo/1673 / v. 22, 11. 51) 


VI. Sicherungs- und Fernmeldewesen 


GDR 573 


Betx.: Sonderausweise zur Mitbenutzung von Rb-Dienst- 


fernsprechern 
Ab 1.1.52 werden die Sonderausweise 


a) zur Benutzung der Rb-Dienstfernsprecher im RBD- 
Bez. und . 


b) zur Benutzung der Rb-Dienstfernsprecher in der DDR 


fir Angehérige der DR aufgehoben. Zum Fiihren von 
Dienstgesprichen ist diesen das Benutzen der Rb- 
Dienstfernsprecher durch Vorzeigen ihres Dienstausweises 
zu gestatten, ue 

Hinsichtlich der Benutzung ‘des Bahnbetriebsfernsprech- 
netzes durch bahnfremde Personen verbleibt es bei der 
bisherigen Regelung. i . 

Die Einziehung der unter a) und b) genannten Ausweise 
erfolgt durch die GDR bzw. RBDen. 


(Vertg. GDR [72] — 1 Sfau 142/2 v. 11.12. 51 / 31570) 


GDR 574 


Betr.: Reichsbahn-Fernsprechausweise »Dritter* 


Nachstehend genannte Ausweise zur Mitbenutzung des Rb- 
Fernsprechnetzes durch Dritte sind in Verlust geraten: 


Ausweis-Nr, 000 007, Helmut Gaida, DHZ Kohle, 


” » 000010, Fritz Hénnecke, DEWAG-Werbung, 

» » 000 028, Jiirgen Borchardt, Ministerium fiir 
Innerdeutschen Handel, AuGenhandel 
und. Materialversorgung, 

» » 000031, Heinz Zierholz, Redaktion »Fahrt frei“, 

” » 000 032, Hermann Witschas, ,, ” ”» 9 

» » 000034, Anneliese Just, ” ” » oo 

» » 000 062, Oscar Morgon, Amt fiir Reparationen, 

» » 006 089, Margarete Steinmetz, Arbeitsschutz— 
amt, . oe . 

» , » 000091, Gerhard Krull, Landesregierung Meck- 
tenburg, 


Wilhelm Friedel, Ministerium fiir Ma- 
schinenbau, 

Werner Horstmann, Amt fiir Repara- 
tionen, . 

Helmut Gaida, DHZ Kohle, 


Ausweis-Nr. 000 098, 
000 106, 
000 110, 


” » 000115, Hans Nickel, Mitropa, 

” » 000120, Karl Friedrich Niederberger, DHZ 
Kohle, : 

» » 000155, Anton. Ruh,-:Amt fiir Kontrolle des 
Warenverkehrs, 

» » 000396, Boldt, DSU: 


Diese Ausweise sind bei Vorzeigen sofort einzuziehen und 
der GDR, Abt. VII, zuzusenden. Die Namen der sich im Be- 
sitz der Ausweise befindlichen Personen sind durch die 
Trapo feststellen zu lassen. | 


(GDR 72—1 Sfau 211 v. 11.12. 51/31570) 
-Berlin 258 


Betr.: Sprechstellenverzeichnis der RED Berlin, Ausgabe 195: 
Es ist zu berichtigen: . 
Teil III Seite 22 Abt. VIII Teil III Seite 43—48 Abt. XVI 


PL 5 Ruf Nr. 25 083 P 1 Ruf Nr. 22167 
PL 6 , |, 25083 P24 2, 25.060 
PLI8 (23-417 P33, , 25147 
PL 21, = --25 083 P44 4 25147 
PL 23), 36, «=. 25: 120 P55, 4 95147 
“PL 25. s,, » 25 120 P 6 »y » » 25460 
PL26 , , 22694 “Pot 4 oy 25215 
PL27 ,, 3, 25 120 P 8 4, 5 22137 
PL 28, =, 25 088 Po , 4 23718 
PL 29 ist zu streichen P10 ., 9. 25108 
: : Plt ,', 25071 
.., Bl, 4 25052 | 

Teil VII Seite 102 Bf Steglitz Pi3 4, 23800 
Pil4 , -,. 25127 

Ga, Kasse und Aufsicht |. P15 1 25 182 
Ruf Nr. 60396, streiche 60 369 g 16 » 25 132 


17 bis P 29 ist zu -streichen 


GDR 575 
Betr.: Abrechnung der Barleistungen. der. Sozialversicherung 


durch die Lohnrechnung ‘der Dienststelien der Deut- 
schen Reichsbahn ; : 


Ab .1.1.52 werden die Barleistungen der Sozialversiche- 
rung, die an Stelle von Lohn gezahlt werden, wie. Kranken- 
geld, Hausgeld, Taschengeld, Schwangeren-: und -Wochen- 
geld durch die Lohnrechnung der Dienststellen -abgerechnet. 


Der Lohnrechner berechnet die Barleistungen nach den ge- 
setzlichen Bestimmungen der Sozialversicherung,. Hierzu 
benutzt er die bisherigen Unterlagen, wie Auszahlungs- 
Schein, Wochengeldberechnung usw. Der errechnete End- 
betrag ist in das Lohnberechnungsblatt (Vordruck 214 13) 
und in die Bruttolohnliste (Vordruck 214 14, neu) Spalte 
»Barleistungen der SVK“ Konto 1592 mit der 
zusatzlichen Buchstabenbezeichnung K Krankengeld, H 
= Hausgeld, T = Taschengeld, Sch = Schwangerengeld und 
W = Wochengeld zu-itibernehmen, In dem in die Netto- 
lohniiste. zu Ubertragenden: Bruitobetrag sind die ~Bar- 
leistungen bereits enthalten. Sie sind zu den im Rahmen-~ 
kollektivvertrag (Erléuterung Nr. 1) festgesetzten Zahltagen 
mit dem Lohn in einer Summe auszuzahlen. 

Bei Bemessung und Auszahlung von Lohnabschlag ist sinn- 
gema&8B zu verfahren, : 
Die Berechungsunterlagen verbleiben bei der Lohnrech- 
nungsdienststelle (Lohnbuchhaltung) als Nachweis fur die 
in die Lohnrechnung tibernommenen Betrage. 


_Uber die unter dem Konto »Barleistungen der SVK“ in der 
Bruttolohnliste nachgewiesenen Betrége fertigt die Lohn- 
rechnungsdienststelle eine Zusammenstellung — getrennt 
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XI. Finanzen. und Betriebswirtschaft 


nach den einzelnen Barleistungsarten —. Hierzu benutzt 
sie zweckmaGig.den Vordruck der SVK_IIE/73 ,yoammel}lliste“ 
iiber ausgezahlte Kranken-, Haus- und Taschengelder“. Fiir 
Schwangeren- oder Wochéngeld ist vorkommendenfalls 
eine danebenstehende freie Spalte zu benutzen, Der Ge- 
samtbetrag ist. mit der Spalte »Barleistungen der SVK“ in 
der Bruttolohnliste abzustimmen. Lo 

Nach Priifung der Ubereinstimmung ist die Zusammen- 
‘Stellung an das zustandige Reichsbahnamt zu senden. Das 
‘Reichsbahnamt fertigt eine Gesamtzusammenstellung: setzt 
die mit Einzelbelegen fiir die SVK gezahlten Betraége zu 
und stellt itber den Gesamtbetrag. eine SVK-Anweisung 
aus, die sia mit der. Gesamtzusammenstellung ‘ihrer -Buch- 
haltung iibergibt. Die Buchhaltung prift, ob die beim 
Konto 1592 nachgewiesenen Forderungen mit der Gesamt- 
zusammenstelung und der Anweisung tibereinstimmen und 
gibt zutreffendenfalls die Bestatigung hiertiber ab. Sodann 
ist die Gesamtzusammenstellung an die zusténdige Sozial- 
versicherung und die Anweisung an die EVK bzw. an das 
in Frage kommende Kreditinstitut zu senden. 

Der Eingang der Gutschrift ist zu tiberwachen. 


Das Verfahren mit ‘der Verbundkarte (Au-Zahlkarte) wird 
vorerst beibehalten, . 

Jedes Reichsbahnamt darf ab 1. 1. 52 fiir simtliche Wirt- 
schaftsgruppen nur noch ein-Anweisungsheft fiihren. Wber- 
zahlige Hefte sind an die Sozialversicherungskagse, die sie 
geliefert hat, zurtickzugeben. Fiir die Generaldirektion, die 
Reichsbahnausbesserungswerke und Dienststellen, die 
keinem Reichsbahnamt unterstehen, .gelten vorstehende 
Anordnungen sinngemaéB. . 

(116/3509/51 v, 21. 12. 51 / 31956) 
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GDR 576 Auf Wunsch ist der Sozialversicherungskasse eingeraumt 
; ; : ; worden, auch die Gebiihren fiir angeforderte Platzkarten, 
Betr.: Fahrgeldstundung fiir die Versicherten der Sozial- | soweit welche zur’ Ausgabe gelangen, mit auf die Fahr- 
versicherungsanstalt . geldstundungsgutscheine zu setzen. 
Bezug: Verftigung 115.1. 4590/50 vom 29, 12. 50, Mitteilungs- (GDR,116 — F 29 — 4624/51 v. 27. 12. 51 / 31.618) 
' blatt der DR 1/51 vom 12. 1.51 GDR 79 (Seite 16) : : : 
GDR 577 


Um den von den Sozialversicherungskassen zum Kurauf- 
enthalt zu verschickenden Patienten auch die Riickfahrt 
aut Fahrgeldstundungsgutscheine zu ermdglichen, ist mi Betr.: Verwendung von Mitteln des Finanzplanes der DR 
cer sbaie [vp relehes unesans ial vereinbart worden, da die zum Einkauf bei der HO 
Oz er iske i ‘ ine i ae 
Sozialversicherungskassen den a en en eee ices Das in Verfiigung HVV O/H 3167/49 vom 28, 2. 49 fir saimt- 
ésung von Fahrkarten ftir die Riickfahrt mitgeben. Diese li soanti 
Gutschein a : den Sozial fone pan, et iche Haushaltsorganisationen ausgesprochene grundsdtz- 
e werden von den versicherungskassen mit : . » 
dem Aufdruck (Stempel) .,fir Riickfahrt“ versehen und liche Verbot, aus Haushaltsmitteln Waren in Laden der HO 
P P eae pee : einzukaufen, wind hiermit aufgehoben. 
sind innerhalb von 45 Tagen vom Ausstellungstag gerech- ats , 
net zur Liésung der Fahrkarten flr die Riickfahrt vom Es wird folgende Neuregelung getroffen: 
Kuraufenthalt gultig. 7 ; : 1. Nicht mehr bewirtschaftete Waren kénnen ohne Ein- 
ug pot eect acta pies oes ard a lie aoe erfolgt schrankung in der HO gekauft werden; 
in der gleichen Weise wie der tibrigen Stundungsscheine f ; m~ : ‘ ; F 
(. ‘Beaugsverfigung), 4. h. die jowellige Bahnhotskasse ™ Bewiruchattete, Marsh Sionfonds oer aus Mittein det 
rechnet nur mit ihrer zustindigen Sozialversicherungs- Belegschaft erfolgt 
kasse ab, wobei es gleichgiltig ist; von welcher Sozialver- : . Pa 
sicherungskasse der Gutschein ausgestellt worden ist. ‘ (GDR 113. F 18—6468/51 v. 14. 12. 51/31 710) we 


XIE. Arbeit und Lohn 


Die Ziffer 16c der im Ngftteilungsblatt der DR Nr. 12/51 
GDR 578 S. 220 veréffentlichten .Uk@rsicht ist wie folgt zu dndern: 


Betr.: Verteilung und Anwendung des Arbeitsnormen- = 
kataloges, Teil A — Verkehrsdienst — : Lid. i= Sozialversiche- 


as Steuerliche 
‘ ru 

Die Arbeitsnormenkataloge Teil A -—- Verkehrsdienst — Nr. Reel nung ger EnkuMts rer hee 
Suey den Pipdea tea fesneee genet ee an die 
Amter, Dienststellen und sonstigen Bedarfstrager zugegan- ZU ig 
gen. Bei der Verteilung sind auch die Fachabteilungen, die Ab, Boece ders ernmars 
Planung, die Betriebswirtschaft und die gewerkschaftlichen a Re ta threibo 
Organe der Amter bzw. Wirtschaftsbereiche zu berticksich- |) (bleibt) 
tigen. Die Bezirksvorstande der IG Eisenbahn erhalten c) Zuschlage fiir auBerge- steuerfrei sozial- 
die Katalgge vom Zentralvorstand, der von der General- wohnliche oder gefahr- abgabefrei 
direktion me einer eee Fears von Katalogen liche Arbeiten 
versorgt worden ist. Bevor die Priifungsd4mter der Reichs- : : 
bahndirektionen ein Verzeichnis der giiltigen Normzeiten _ (123—1/316/8890/51 v. 3. 12. 51 / 31 578) 
und Geldwerte erhalten, ist ihnen ein Arbeitsnormen- : 5 
ames ohne Eintragung der Zeit- und Geldwerte zuzu- GDR 80 
stellen. i . 


“, 


Protokollerklarung zur Vereinbarung vom 31. 8. 51 tiber 
Die Dienststellen tragen bis zum 5. 1.52 die Zeit- und Geld- Rangierpramien. fir Zugbildung und -zerlegung 


werte der angewandten Arbeitsnormen in die dafir vor- Die Generaldirektion der D , 
1 Hen Orrnete : a it eutschen Reichsbahn und der 
geschenen Spalten des Arbeitsnormenkataloges Teil A ein, Zentralyorsiahd der Industriegewerkschaft Eisenbahn er- 


In den Katalog sind nur solche Werte aufzunehmen, zu te et rare ‘ en wai nl ; 
denen prifungsfahige Unterlagen tiber die Ermittlung und kldren zur Ziffer 18 vorstehend aufgefiihrter Vereinbarung: 


Festlegung der Arbeitsnormen vorhanden sind. Dies wer- Die Erfiillung der Transportpline der Deutschen Reichsbahn, 
den im Verkehrsdienst. in der Regel die Arbeitsstudien- insbesondere die. Beschleunigung des Wagenumlaufs, wird 
blatter sowie die Zeitaufnahmen sein. wesentlich von der Leistung der groBen Zugbildungsbahn- 

' ek es ee : : hife beainfluBt. Die Arbeit auf diesen Bahnhéfen ist ‘un- 
Die Reichsbahndirektionen sorgen daftir, daGB die Eintra- tergchiedlich. Bestimmten Bahnhéfen wird fiir besondere 
gungen griindlich vorgenormmen und- rechtzeitig abge- Leistungen eine besondere Priémie gew&dhrt, die sich in 
schlossen werden, Um méglichst schnell zu einem umfas- form eines von der Generaldirektion der Deutschen Reichs- 
senden Normenvergleich zu gelangen, werden: die Vor-  bahn in Ubereinstimmung mit dem Zentralvorstand der 
arbeiten fiir die Aufstellung einheitlicher Vergleichsver- IG Eisenbahn festzusetzenden Zuschlages zur Normertiil- 
zeichnisse intensiv vorwé&rtsgetrieben. Uber die Durch- lung ausdrtickt. Diese besondere Pramie erhalten un~ 
fiihrung des Normenvergleichs ergeht noch besondere mmittelbar Beteiligte fiir die auf Grund ihrer Qualifikation 


Weisung.” ‘ und Arbeitsproduktivitat erreichten Leistungen auf den 
(121—2/101/310/51 v. 20. 12. 51 / 31 678) Bahnhéfen, auf denen folgende Voraussetzungen erfillt 
: sind: ° 


GDR 579 1. Hoher Anteil am der Planerfiillung (tdglicher Gesamt- 


Betr.: Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Be- — Neha eae ea ne aaurenstisy ere sy tee 
handlung der Lohnzuschlige fiir auBergewéhnliche 2» Grad der Auslastung bei mindestens ne der Leistungs- 
oder gefaihrliche Arbeiten ; féhigkeit (Ermittlung nach TAN-Richtlinien). 

‘ F re: : 3. Hohe der Grundleistung der Norm mindestens bei det 

Es hatten sich Zweifel ergeben, wie die nach dem TV vom der 80%/igen Auslastung entsprechenden Wagenzahl. 

26. 2. 50 {Anlage 7 Abschnitt B, S..96) und nach dem RKV pildungsaufgab in tib ‘agent Ma8e fir den 

yom 11, 6. 51 (Anlage 1 Ziffer 11 bis 15, S. 56/57) gezahlten 4% Zugbidungsine Saben a erwiegendem Mae fur der 

Lohnzuschlage fiir auBergewOhnliche oder gefahrliche Ar- Giiterzugverkehr. 

beiten in lohnstouerlicher und sozialversicherungsrecht- Der festgelegte Zuschlag wird zu der sich nach Ziffer 9a 

licher Hlinsicht zu behandeln sind. Das Ministerium der Fi- ergebenden taglichen Normerfiillung (Teil A und B) fiir die 

qanzen hat auf ea der east Se unter. cae unmittelbar Beteiligten zugeschlagen. 

27, 11. 51 — 512 ViI/il — entschieden, daB diese Lohn- i él tell amie ergibt sich aus den Sdtzen 

mires als heal gr ae on a ‘ 2 Nr, eae eee oad ot reece Piper OL a ee 

LStAVO vom 24, 5. 51 anzusehen sind und demgema8 a ‘i : : i a 

1. 7. 51 dem Lohnsteverabzug und der Sozialabgabepflich Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 1.9. 51‘in Kraft, 


nicht unterliegen. : Berlin, ‘den 20. 11, 51. 

‘Wir ersuchen, kiinftig hiernach zu verfahren, ‘Die ab 1.7. 51 Deutsche Reichsbahn Industriegewerkschaft Eisenbahn 
fiir die genannten Lohnzuschlage zu Unrecht erhobenen Der Generaldirektor - im FDGB 
Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeitrage sind bei der gez, Kramer Zentralvorstand 
nachsten Lohnzahlung zu verrechnen bzw. auszugleichen. gez. Seeger 
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GDR 581 


Betr.: Anmahnung des ersten Halbjahresberichts der TAN- 
Arbeit 1951 von den Reichsbahnausbesserungswerken. 
GEKB-Nr. 012 008 


Am 28. 9. 51 wurde mit Verfiigung 121—2/107/7496/51 von 
allen RAWen der erste Halbjahresbericht der TAN-Arbeit 
1951 angefordert. Der Termin der Einsendung an die Ge- 
neraldirektion, Abt. XII, war auf den 30. 10, 51 festgelest. 


»DER VERKEHR« 


Zeitschrift fiir das gesamte Verkehrswesen 


Um die Ausarbeitung des Gesamtberichtes durchzufiihren 
und aus den Berichten der RAWe das Material schépfen zu 
kénnen, welches fiir die weitere Entwicklung und Anlei- 
tung der TAN-Arbeit notwéndig ist, ist das Vorhanden- 
sein- der Berichte von allen RAWen erforderlich. 


Ein geringer Teil der RAWe hat anndhernd den Termin 
fiir die Einsendung der Berichte eingehalten, wahrend vom 
gréBeren Teil nach mehrmaliger telefonischer und schrift- 
licher Anmahnung dieselben verspitet eingesandt wurden. 


Trotz der wiederholten Anmahnung sind die RAWe Pots- 
dam, Eberswalde und Schlauroth dieser Aufforderung nicht 
nachgekommen. Diese Nachlassigkeit hat zur Folge, daB 
die gesamte Auswertung nicht eschlossen werden kann 
und damit die Weiterentwickluag gehemmt wird. 
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Diese Arbeitsweise trégt nicht dazu bei, die Erfiillung des 
Funfjahrplanes zu’ verwirklichen. 


* (121—1/107/7496/51 v. 13. 12.51/31 621) x 


a 


Betr.: Dienststellenbewertung . Halle 102 


Nach Verfg GD 123—4/403/8291/51 vom 28.11.51 sind nach- 
stehend aufgefiihrte Dienststellen mit Wirkung vom 1. 1,52 ° 
in folgende Rangklassen ¢inzustufen: 


Bf Altenburg in die Rangklasse Ia 


Bf Merseburg rat ” Ia 
Bf RoBlau/Elbe or Ge ” Ta 
Bf Leipzig M Th ae » Ia 
Bt Hisleben an ” Ib 
Bf Halle-Klaustor non ” Ib 
Bf Taucha a ” II 

Bf Leunawerke ae » It 

Bf Rackwitz bi » aa 

Bf Seelingstadt ips ” Illa 
Bf Leipzig-Paunsdorf ; ir iy 5 Ila 
Bf Eilenburg Ost ho 4 » IITa 
Bf Grofréda ao os ” TITb 
Bf Frauendort os % IIb 
Bf Nemsdorf-Goéhrendorf a age fa » IIIb 
Ga Wittenberg die 7 Ib 
Ga Wurzen eo i Ib 
Ga GroBkorbetha-Leunawerke §,,_,, e Tb 
Bm Zahna ah ts » Ib 
Sfm Eisleben is Os ” Ib 


Das mit AV 496/48 bekanntgegebene Dienststellenverzeich- 
nis ist entsprechend zu berichtigen. 


(123 A20 Ogsb v. 5. 12.51/14 84) 


XIII. Recht und Verwaltung. 


Betr.: Bahnbewachungsdienst GDR 582 


hier: -Unterstellung der Schrankenwirter unter die 
Bahnhéfe. 


Zur Erzielung einer klaren und wahrheitsgetreuen Kosten- 
abrechnung wird die Bahnbewachung der freien Strecken 
und der Bahnhéfe, jedoch ohne Streckenléufer und Brand- 
schutzwachen, mit Wirkung vom 1.1.52 dem Betrieb iiber- 
tragen. Von diesem Zeitpunkt ab sind alle Schrankenwarter 
dem nichstgelegenen Bahnhof zuzuteilen. 


8 


Die hinzukommenden Aufgaben sind im Arbeitsverteilungs- 
plan der betreffenden Bahnhéfe aufzunehmen und bei der 
Sollzuweisung gef. zu berticksichtigen. 

In schwierigen Fallen (groBe Entfernungen usw.) sind die 
Srtlichen Verhdltnisse zu prifen und entsprechende Rege- 
lungen zu treffen. ‘ 

Die Streckenldufer und Brandschutzwachen, die ihre Funk- 
tionen im Auftrage der Bm austiben, bleiben diesem unter- 
Stellt. 

Uber die Durchfithrung berichten die Rbd zum 21. 1.52 an 
die RBDen und diese zum 26.1.52 an die GDR, Abt. XIII. 
(Wd [134—1] 2500/51 v. 17. 12. 51 / 31634) gez. Hetz 


; Cottbus 80 


; Betr.: Umbenennung des Haltepunktes Brabag 


Mit Wirkung vom 1.1.52 wird der Haltepunkt Brabag in 
»oynthesewerk* umbenannt. 


Die Unterlagen sind zu berichtigen. 
(184 V7 Ogo v. 6, 12. 51 / 443) 


Betr.: Dienstellenorganisation 


I. 
Die Stm Dresden und die Stm-Bkw Dresden sind zu einer 
Dienststelle vereinigt worden, die die Bezeichnung ,,Stark- 
strommeisterei und Bahnkraftwerk Dresden“ fihrt. 
: ‘ Il. : 
Die Agentur in Seidau (Spreetalbahn) wurde am 1.12.51 
aufgehoben. Seidau (Spreetalbahn) ist von diesem Tage 
an unbesetzte Haltestelle. 
(134 V 20 Ogs v. 23. 11. 51 / 352) 


Betr.: Auflésung einer Bahnmeisteree Dresden 151 


Die Bm Hetzdorf (Fléhatal) ist aufgelést worden. Die von 
ihr verwalteten Strecken wurden der Bm Fléha zuge- 
schlagen, ‘ 


(134 V 20 Ogs v.16. 11. 51 / 352) 


Dresden 150 


Dresden 152 


Betr.: Grenzverlegung zwischen den Bm Burgstédt und 
Narsdorf 


Am 1.1.52 wird.die Grenze zwischen den Bm Burgstédt 
und Narsdorf auf der Strecke Geithain—Chemnitz (KC- 
Linie) von km 33,162 nach km 33,353 verlest. 


(134 V 20 Og v. 16.11. 51 / 352) 
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XIV. Soziales 


GDR 583 
Betr.: Bereitstellung von Mitteln fiir den Arbeitsschutz. 


Von einigen RBDen wurde die Einrichtung eines be- 
sonderen Kontos vorgeschlagen, aus dem die laufende 
Unterhaltung der Arbeitsschutzangelegenheiten bestritten 
werden kann. Diese Forderung stiitzt sich auf den Ab- 
schnitt KX §35.der Verordnung zum Schutze der Arbeits- 
kraft, in dem es u.a.-heiSt, daB die gewerkschaftlichen 
Arbeitsschutzkommissionen das Recht haben, bei festge- 
stellten Mangeln die sofortige oder befristete Abstellung 
zu fordern. Die Abteilung XI der GDR hat folgende Ent- 
scheidung getroffen: 


ln. Ubereinstimmung mit der Handhabung bei den 
volkeigenen Betrieben wurde festgestellt, daB die Ein- 
richtung eines besondéren Kontos in der Finanzbuch- 
haltung zur Bezahlung des Aufwandes in Arbeits- 
schutzangelegenheiten: nicht in Frage kommen kann. 
Der Aufwand ist bei denjenigen Konten der Konten- 
klasse IV nachzuweisen,: bei dem er seiner Art nach zu 
erscheinen ‘hat, z.B. als Lohnaufwand oder Material- 
aufwand oder fremde. Instandhaltungskosten o. a. So- 
weit jm Zuge von ArbeitsschutzmaBnahmen Investi- 
tionen oder Generalreparaturen erfolgen miissen, mu 
die Finanzierung aus den entsprechenden Mitteln der 
Investitionsbank erfolgen. Dazu ist die zustandigé Ab- 
teilung VIII rechtzeitig einzuschalten.“ 
(143 — So15 — Usur — 2841/51 v. 15. 12. 51) 


XV. Schulung 


GDR 584 


Betr.: Lehrhefte dés Fernstudiums der Deutschen Ver- 
waltungsakademie Valter Ulbricht 


Um allen Lehrkraften und Sachbearbeitern im Schulungs- 
wesen die Méglichkeit der Qualifizierung auf gesellschafis- 
issenschaftlichem Gebiete zu geben, hat die Abteilung 
Schulung der Generaldirektion Reichsbahn zentral die 
Studienhefte des Fernstudiums ftir Gesellschaftswissen- 
schaft der Deutschen Verwaltungsakademie Walter Ulbricht 
in Forst Zinna beschafft und den einzelnen RBDen, RAWen 
und Bwen, in denerm sich Betriebsberufsschulen befinden, 
zugehen lassen. 4 2 
Wir bitten, die Hefte an die hauptamtlichen und neben- 
amtlichen Lehrkrifte zum Studium auszugeben. 
Die Hefte bleiben Eigentum der Deutschen Reichsbahn. 


Wir empfehlen den Lehrkrdften und Sachbearbeitern der 


' Schulungsabteilungen, dieses Material eingehend zu stu- 


' 7 


dieren, 

Wir bitten die in der Anlage bezeichneten Dienststellen, 
sehriftlich der Abteilung Schulung der Generaldirektion 
Reichsbahn, Ref. 151.2, umgehend zu bestitigen, daQ die 
bisher erschienenen 25 Fernstudienhefte mit Studien- 
material ordnungsgema8 eingegangen sind. Sollten in. der 
Folge Schwierigkeiten eintreten, so ist uns das mitzuteilen, 
damit wir uns an den zustindigen Verlag wenden kénnen.. 
Die Bezahlung der Hefte erfolgt durch die Abteilung 
Schulung der Generaldirektion Reichsbahn. 

Der Eingang der weiteren Hefte 1951 ist bis 20.1.52 zu 
bestitigen. Ab 1.1.52 ist der Eingang der Hefte von den 
RBDen und RAWen selbstdndig zu itberwachen. Die Kosten 


(pro Heft etwa 1 DM) sind dann von. dort zu tibernehmen., . 


Die erforderlichen Mittel fir jahrlich etwa 30 Lieferungen 
sind flr 1952 bereitzuhalten. ; 


(151 — 2/4050/51 y. 13. 11. 51 /31 651) - 


THR eP PrP RP PrP MY NY ON WHS DRS EN 


Anlage 

Verteilerschliissel , 
der Fernstudienhefte der DVA Walter Ulbricht 
RBD Berlin 69° Ubertrag: 549 
RBD Cottbus, 39 RAW Wittenberge § 
RBD Dresden 88 RAW Schiauroth 1 
‘RBD Erfurt 45 RAW (‘Blankenburg 3 
RED Greifswald 34 RAW Berlin 
RBD Halle 68 RAW Schinewéeide 22 
RBD Magdeburg 56 Bw Seddin 
RBD Schwerin 41 Bw Wustermark 
GDR Berlin 15° Sfw Berlin 
RAW Brandenburg-West 4 Sfw Halle 
RAW Potsdam 5 Hbm Dresden 
RAW Cottbus 4 Bw Gera 
RAW Chemnitz 7 Bw  Hisenach 
RAW Dresden 6 Bw Nordhausen 
RAW Zwickau 4 Bw Arnstadt 
RAW Gotha 10 Bw Gehren 
RAW Jena 4 Bw WNeustrelitz 
RAW Meiningen 5 Bw Pasewalk 
RAW Eberswalde 6 Bw Neubrandenburg 
RAW Delitzsch 5 Bw Brandenburg/Altstadt 
RAW Dessau. 5 Bw Frankfurt/Oder 
RAW Halle 8 Bw #Basdorf 
RAW Leipzig 6 Bw Leipzig Hbf Stid 
RAW Haliberstadt 3 Bw Giusten 
RAW Magdeburg 40 Bw Erfurt P 
RAW Stendal vi Bw Angerminde 
RAW Malchin 1 Hbm Erfurt 

549 630 


XVI. Personal 


Betr.: Ungiiltigkeit eines Dienstausweises GDR 585 


Der Ausweis der, ehemaligen Reichsbahnangestellten Ella 
Reinhold, geb. 25.10.14, Dienstausweis Nr. 0 104 156 wird 
fir ungiiltig erklart. 

(162 — 3/1091/51 v. 13. 12. 51/ 31 796) 


GDR 586 


Betr.: In Verlust geratene Reichsbahnausweise 


Folgende Dienstausweise sind verlorengegangen und wer- 


den fiir ungiiltig erklart: 
DA Nr. 053791 des tAng. Heinrich Kunert, 
DA Nr. 0126876 der H.-Schlosserin Charlotte Jiilich, 
DA Nr. 0 105 742:des Malerlehrlings Werner Hiibner. 


Personen, die im widerrechtlichen Besitz dieser Ausweise 
angetroffen werden, sind der Polizei zu tibergeben. 


* 
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Einer lernt vom anderen 


(Verbesserungsvorschlage im Austausch) 


‘ 
€ 


Technisches Amt 


GDR 587 Termine fiir diese Meldungen: 

1. Fur die Dienststellen an die Amter: Zwei Wochen nach 
Erscheinungsdatum des Mitteilungsblattes, 

2. fiir die Amter an die RBDen: drei Wochen nach Er- 


1 scheinungsdatum des Mitteilungsblattes, 
; F 3, fiir die RBDen und RAWe an die GDR: vier Wochen 
Im vierten Erfahrungsaustausch verdffentlichen wir wie- nach Erscheinungsdatum des Mitteilungsblattes. 


derum eine Reihe von Verbesserungsvorschlagen allgemei- Fehlmeldungen sind nicht erforderlich. 
ner Bedeutung. Diese Anregungen bitten wir auf ihre Wei- Alle Vorschlaége sind im Betriebsplanungsausschu8 bzw, der 


terverwendbarkeit zu tiberpriifen und gegf. zu nutzen. Dabei 


Kommission fiir Verbesserungsvorschlage durchzusprechen 
und das Ergebnis protokollarisch festzulegen. Diese Proto- 


machen wir darauf aufmerksam, da8 die Nachnutzung unter kolle verbleiben in den Betrieben und sind zur Einsicht- 
Angabe eines errechenbaren Jahresnutzens zu melden ist. nahme bereitzuhalten. 


4, Erfahrungsaustausch Monat November/Dezember 1951 


x 


Lfd. 
Nr. 


Vorschlag 
Urheber 
Ursprungsstelle 


Benennung und Inhalt des Vorschlags 


] 


10 


0/04 178/51 
Bing Ernst Bergner 
RBA Gera 


20/07 140/51 
tAng Walter Brettmann 
RBD Magdeburg 


21/07 173/51 
OTwm Kurt StrauB 
SFW Magdeburg 


30/01 142/51 
tAng Heinzel und Kohardt 
RBD Berlin 


30/02 220/51 


Koll Medler und Kollektiv 


Bw Cottbus 


Handhaken als Schutz gegen Verbrennungsver- 
letzungen beim Bedienen des Schtirgerdtes auf 
der Lok. 

Um die vorkommenden Verbrennungen beim 
Herausziehen deg gliihenden Schiirgeriites aus ders 
Feuertiir zu vermeiden, wurde ein Handhaken aus 
Altmaterial von 12 bis 15 mm Durchmesser her- 
gestellt (siehe Skizze): 


Weichenhebel fiir Ve */4-Signale. 


Der groBe Mangel an Signalhebeln kann dadurch behoben werden, da8B die 
Signalhebel der Ve */i-Signale durch die in groBer Anzahl vorhandenen Wei- 
chenhebel ersetzt werden. Der Vorschlag ist beachtenswert, weil er den mit 
der Projektierung von Signalanlagen Beschaftigten die Verwendbarkeit des 
Weichenhebels zur Bedienung des Gleissperrsignals ins Gedichtnis zuriickruft. 
Es kénnen durch diese MaBnahme alle vorritigen Weichenhebel — auch wenn 
sie nicht der Einheitsbauart angeh6ren — wieder verwendet werden. Dadurch 
werden Signalhebel eingespart. 


Létkamm fiir Hauptverteiler. 


Fur das Anlegen der Systemkabel an die Létésenstreifen am Vh hat der Ur- 
heber einen Kamm hergestellt, dessen Konstruktion eine schnelle und sichere 
Anbringung erméglicht. Bei den bisher im Gebrauch befindlichen Kaminen ist 
langere Zeit nétig, um diese an- bzw. nach der Montage wieder abzuschrauben, 
auRerdem konnte sich der Kamm verschieben, wodurch die Form unansehnlich 
wurde. Das ist bei dem neuen Liétkamm nicht mehr moglich, da durch seine 
seitwarts angebrachten Stiitzlappen die feste Einstellung gewdhrleistet ist. Zum 
Anbringen und Entfernen werden héchstens 10 Sek. bendtigt, bei Alteren Mo- 
dellen etwa 2 bis 3 Min. 


Vorrichtung zum Herausziehen des Funkenfangers. 


Zur besseren Reinigung der Heiz- und Rauchrohre der Lok im Betrieb wurde 7 


eine Vorrichtung zum Vorziehen und Herausnehmen des Funkenfaingers und 
Prallbleches entwickelt. 


Zeichnung (ohne Nr.) bei RBD Berlin. 


Entfernen der sich in den Aschkdsten der Lok-Baureihe 52 festgesetzten Asche- 
rucksténde., 

Durch die ungiinstige Bauart der Aschk&sten setzen sich trotz Einbau von ver- 
starkten Spilvorrichtungen die Ascheriickstinde im Aschkasten unter dem 
Bodenring zementartig fest. Der VerbrennungsprozeB wird dadurch behindert, 
indem zwei bis drei Reihen der Roststiibe mit Aschertickstinden zugesetzt sind. 
Durch diese wohl angenaBten, jedoch nicht weggespiilten Aschertickstande treten 
am Bodenring und dessen Ecken gréBere Abktihlungen auf. Die Folge ist, daB 
dadurch ein Undichtwerden des Bodenringes, der Ecken und Nieten sowie der 
Rostansatz stark begiinstigt werden. An eine Gestra-Lok-Abschlammvorrich- 
tung wurden zwei Rohre angebracht, die links und rechts in den Aschkasten 
geleitet wurden, Das senkrechte Rohr verbleibt wie bisher und ist am Ende 
mit einer Verschlu8mutter und Entwdsserung versehen. Dadurch ist es még- 
lich, daB ‘bei jedem Stillstand der Lok, auch ohne Kanal, abgeschlimmt werden 
are und gleichzeitig die schlecht entfernbaren Aschertickstinde weggespult 
werden. . 
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LL. 


Ltd. 


10 


12 
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Vorschlag 
Urheber 
Ursprungsstelle 


Benennung und Inhalt des Vorschlags 


30/15 083/51 
TBL Paul Kéllner 
RAW Cottbus 


30/18 008/51 


- VSchl Otto Renner u. Dinger 


RAW Schlauroth 


30/18 011/51 
OwWm Josef ‘Hobik 
RAW Schlauroth . 


30/19 007/51 
Dreher Georg ROwer 
RAW 7. Okt.“ Zwickau 


30/32 087/51 
Schl Wilhelm Fascher 
RAW Wittenberge 


33/17 321/51 
Stellm. Arno Vogel .- 
RAW Dresden ; 


33/17 .371/51 
Werking Herbert Erler 
und Koll Liers 

RAW Dresden 


Ventilkegel zum Kesselsicherheitsventil ,Bauart Ackermann“, 


Bei den im RAW Cottbus zur Ausbesserung anfallenden Kesselsicherheits- 
ventilen der Bauart Ackermann 60-mm iW wurde seit langerer Zeit fest- 
gestellt, daB die Fithrungszapfen am Ventilkegel abgebrochen sind. Die Ur- 
sache ist der als Werkstoff verwendete Rotgu8. Nach Zeichnung Fld/4.21, BI. 10, 
ist als Werkstoff fiir den Kegel St 60.11 vorgeschrieben, wa&hrend die anzu- 
schweiBende buchsendhnliche Fiihrung, die in der Bohrung der Korrosion 
unterworfen ist, als Werkstoff Stg. 55.82 und CrV vorsieht, Die Hartverchro- 
raung ist in den RAWen z. Z. nicht miglich. Um trotzdem die Betriebssicher- . 
heit zu gewalirleisten, hat das RAW Cottbus den Kegel vollstandig aus St 60.11 
gefertigt, als Korrosionsschutz far die Bohrung der Buchse eine 0,5 bis 1,0 mm 
dicke Rotgu@schicht eingeschweift. Diese RotguBschicht ist hierbei gegen die 
auftretenden Schuppkrafte durch zwei*Verklammerungsnuten von 1 mm Tiefe 


- pesichert. Die nach diesem Vorschlag bereits gefertigten und erprobten Ventil- 


kegel bieten die Gewdhr der Betriebssicherheit und lassem sich in der Eigen- 
fertigung von jedem RAW wirtschaftlich und fachtechnisch herstellen. 
Zeichnung Fld 4.21, Bl. 10, beim RAW Cottbus vorhanden, 


Fithrungsbleche zum Einbau von Kolbenschieber. / 

Die Fiihrungsbleche stellen eine Verlangerung der Schieberbtichse nach auBen 
bis iiber den Rand des Gehduseflansches dar und bestehen aus vier im Radius 
dem Flansch des Schiebergehduses angepaBten Ringsegmenten. 


Skizze vom RAW Schlauroth anfordern. 


AufschweiBen der Bunde an Achslagerschalen, | 

Um das seitliche Spiel: der..Achslager auszugleichen, werden an den Bunden 
10-bis 14 mm, oft noch mehr, aufgeschweiBt. Dies erfordert viel Zeit, Sauer- 
stofi, Azetylen und SchweiBstabe. Nach dem Vorschlag, Rotguisegmente in ver- 
schiedenen Stirken und Abmessungen gieBen zu lassen, um sie dann in der. 
entsprechenden Stirke auf die Bunde aufzuschweifen. Es braucht dabei nur 
auf allen Seiten eine SchweiSnaht gelegt zu werden, Dabet kann cine erheb- 
liche Menge Zeit, Sauerstoff, Azetylen und SchweiBstabe eingespart werden. 


Drehen von Dichtungslinsen an Spitzendrehbanken durch Vorrichtung. 


“Zur Ausschaltung der Bearbeitung durch Hand gelangt folgende Vorrichtung 


zur Anwendung: . ; 

Ein im Drehbankbett, vor dem-.Spindelstock eingepaBtes Stahistiick wird mit 
einer darunter angebrachten Druckplatte durch Zusammenschrauben befestigt. 
Fina Aussparung an der Stirnseite des Stahlstitckes und dem Quersupport dient 
zur Aufnahme eines Abstandsbolzens, der die gleiche Lange des zu drehenden 
Linsen-Halbmessers hat. Durch die Quersupportverschiebung nach Spitzen- 


_ mitte wird zugleich der Langssupport ‘nach hinten (Richtung Reitstock) ab- 


gedrangt. — Der Drehstahl, beschreibt somit den bendtigten Radius. | . 
Zeichnung 6112 Z beim RAW ,,7. Oktober“ Zwickau, vorhanden. 


Anbauinderung des Steuerventils (Baureihe 91). 


Bei jeder Bremsuntersuchung mu8 auch das Steuerventil von dem Luftbehalter 
gelést werden. So ist z. B. bei der Lok-Baureihe 91 das Steuerventil so’ be- 
festigt, da@ es.sich nur abnehmen 148t, wenn auch der Luftbehdlter entfernt 
wird. Diese Arbeit ist sehr zeitraubend und erfordert einen groBen Kraft- 
aufwand. Aus diesen genannten Grtinden wurde vorgeschlagen, ein Zwischen- - 


' stiicx einzubavien, das mit einer Uberwurfmutter versehen ist. Bei der Lok 


91 6482 ist diese Verbesserung durchgefiihrt worden und hat sich bewahrt. 
Gegil, Skizze »Vorschlag. 048" im RAW. Wittenberge erhéltlich. 


. 
\ 


Abdichten der Fugen der Seiten- und Stirnwandbretter bei Schadwagen der 
Schadgruppe II, Om-Wagen. : 

Zum Abdichten der Fugen bei Om-Wagen der Schadgruppe II werden innen 
Leisten eingenagelt (s. Skizze). Beim Be- und Entladen im Gtitervertkehr wur- 
den -jedoch diese:Leisten héufig wieder abgerissen (Kranentladung). Um kiinf- 
tig dieses AbreiBen der Leisten zu vermeiden und Holz zu sparen, wird vor- 
geschlagen, Bodenfedern einzunageln. Bei den Schadwagen der Schadgruppe IV 
missen jedoch die Seiten- und Stirnwandbretter nach wie vor geriickt werden. 

orteile: . 


“1, die Bearbeitung der Fugenleisten fallt weg, da Bodenfedern verwendet 


werden kénnen, : 
2. Verbrauch von weniger Nageln, uy 


3. die Fuge ist dicht, da die Leiste auf die Aufenwange stéBt, auch wenn die. 
Feder etwas schwicher ist. : 


Skizze Sk 252 beim RAW Dresden vorhanden. 


Anderung am EckfuBtritt. 

Die EckfuBtritte an Gtiterwagen werden nach Zeichnung mit Winkeleisen be- 
setzt bzw. mit Holzleiste versehen. Dieser Besatz dient als Schutz gegen ein 
Abgleiten des FuBes. Die Urheber. schlagen vor, an der Langsseite an Stelle 


_des Winkeleisens bzw. der Holzleiste, einen Blechstreifen anzubringen, der mit 


den Spannschrauben. befestigt wird. Der Schutz des Rangierers gegen das 
Abgleiten des FuBes bleibt weiterhin erhalten. Vorteile: Einsparung von 
Schrauben und U-Scheiben. ‘ : 
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Vorschlag. 
Urheber 
Ursprungsstelle 


Benennung und Inhalt des Vorschlags 


18 


12 


34/04 249/51 
Schl Gerhard Krambehr 
Bw Saalfeld 


52/03 266/51 
Elektromont Erich Kunsch 
Stm Chemnitz 


52/04 206/51 ; 
Schl Horst Kiécher 
Bw Gera 


52/07 187/51 


Wm Henze u. Elektr Dippner’ 


und Seeger 
Stm Magdeburg 


53/30 093/49 
VSchl Heini Grothe 
RAW Magdeburg 


54/28 017/51 
Schl Ernst Grunert 
RAW Blankenburg 


60/08 099/51 
AL Paul Lange 
Rba Giistraow 


’ Einbau eines Gleitlagers als Ersatz. fiir Kugellager. 


Olfilter fiir Kleinlok. 


Die bisher tibliche Olfiltrierung wurde durch einen Olfilterschlauch von etwa 
5 bis 6 m Lange erzielt. Da ein Mangel an Filterschlauch besteht, wurde eine 


. Olpatrone unter Verwendung von Filzscheiben entwickelt und ausprobiert. Es 


handelt sich hierbei um ein Rohr von etwa 300 m Lange, 90 mm %. An einem 
Ende ist ein Boden mit einem %/’-Rohr mit etwa 10 Bohrungen von 5 mm 
als Fiihrungsrohr zur Aufnahme der -Filzscheiben eingeschweiBt. Am anderen 
Ende ist ebenfalls ein Boden, mit einer Bohrung von mindestens 5 mm @ (je 
nach Durchmesser der Filzscheiben) mit Aussparung fiir die Dichtung, ein- 
geschweifit. Die Ausflthrung des Filters ist aus der Skizze zu ersehen, die bei 
der RBD Erfurt vorhanden ist. Der eingebaute Olfilter hat sich gut bewdhrt, 
der Oldruck blieb unverdndert. Nach etwa 200 bis 250 Betriebsstunden sind 
die Filzscheiben auszuwechseln; die gebrauchten Filzscheiben kiénnen nach 
Auswaschen wieder verwendet werden. 


Stromabnehmer. 


Die Isolationskérper der Stromabnehmer in den Drehscheiben bestanden aus 
Hartgummi. Infolge der Unmdglichkeit, einen vollstandigen luftdichten Ab- 
schluB der Stromabnehmer an den Drehscheiben zu erreichen, wurden die Hart- 
gummi-Isolatoren durch Ndsse, Schmutz und andere chemische Einfltisse in 
Abstanden von etwa "es Jahr durch sich bildende Kriechstréme zerstirt. Dies 
hatta zur Folge, daB die Isolatoren in wéchentlichen, im Winter fast taglichen 
Kontrollen, tiberwacht und gereinigt werden muBten, wobei-nicht verhindert 
werden konnte, da8B sie doch nach lingerer Zeit ausbrannten und durch neue 
Tsolatoren ersetzt werden muBten. Das fithrte aber immer zu langerem Still- 
stand der Drehscheibe bis zu 2 Stunden und zog unliebsame Stérunzgen des 
Lokfahrdienstes nach sich. Um dies auszuschlieBen, wurde zu einem sich eig- 
nenden Porzellanisolator, der aus Bestinden entnommen wurde, ein neuer 
Stromabnehmer angefertigt,-der sich beim Probeeinbau sehr gut bewdhrte. 


Zeichnung bei Stm Chemnitz vorhanden. 


Feder fiir Sperrklinke an Kohlenkran. 


* Bisher waren zur Erzielung der Bremswirkung an den Kohlenkranen Alterer 


Bauart Schleifringe erforderlich, die aus Buntmetall gefertigt werden muBten. 
Diese Schleifringe fallen durch den Einbau der gefertigten ‘Stahlfedern weg. 
Dadurch wird Buntmetall gespart. Bei den vom Betrieb schon umgebauten 
Kohlenkrianen haben sich folgende Ergebnisse gezeigt: 


1. Die Bremssicherheit hat sich um mindestens 50 °/p erhdht. 


2. Bei Neuanfertigung senkte sich die Fertigungszeit von 20 Stunden auf 


1/2 Stunden. 

3. Bei Reparaturen senkt sich die Reparaturzeit an der Bremsvorrrichtung 
um. 45 9/o. . 

4. Das Gewicht der Feder gegeniiber den Schleifringen aus 1,5 kg Bunt- 
metall betragt 30 g Stahl. : 

5. Bei einer Laufzeit von 8 Monaten haben sich noch keine Reparaturen 
gezeigt. ; : 

Vier Zeichnungen bei RBD Erfurt vorhanden. 


Héhenbegrenzungs-Schaltvorrichtung fiir Wherladekrine mit nur cinem 
Antriebsmotor. 


,schragziehen verboten“, so steht zur Verhiitung von Unfallen an den meisten 
Kraénen. Jedoch wird das Verbot immer wieder mifachtet. Diese Vorrichtung 
soll das verhindern und gleichzeitig als Endausschalter wirken, da fiir Bock- 
kréne mit gemeinsamem Antriebsmotor fiir Héhen- und Seitenfahrwerk eine 
einbaufertiga Endabschaltungsvorrichtung nicht erhdltlich ist. . 
Zeichnung bei RBD Magdeburg vorhanden. 


Als eine Loewe-Drehbank wegen eines beschidigten Spezialkugellagers aus-. 
fiel, entwickelte der Urheber ein Gleitlager, das in diese Maschine eingebaut 
wurde und als vollwertiger Ersatz fiir die noch heute schwer zu beschaffenden 
Kugellager anzusehen ist. 


Skizza bei RBD Magdeburg vorhanden. 


Einspannrahmen zum Gangbarmachen der Steuerungsmutter. 


’ Das Gangbarmachen ‘der ausgegossenen Steuerungsmutter wird mit Hilfe von 


Rohren durchgefiihrt, die auf den kurzen Mutterzapfen aufgesteckt werden. . 
Hierdurch werden die Zapfen beschidigt und es besteht die Gefahr, daB durch 
das Abgleiten der Rohre von den kurzen Zapfen Verletzungen bei der Be- 
dienung entstehen. Durch Anfertigung eines Rahmens mit langen festen Hebeln, 
in. die die Steuerungsmutter fest eingespannt werden kann, ist die Unfallgefahr 
behoben und die Arbeit erleichtert. ; 


Skizze im RAW Blankenburg anfordern, 


Reinigungsvorrichtung fiir AbfluBrohre, 


Die Vorrichtung wird vor ein verstopftes Rohr im Reinigungsschacht geteilt 
und mit Wasserdruck von 6 atii der Schmutz herausgeblasen. Die AbfluBrohre 
im Bw und Bahnhofsgelande sind sehr oft durch Schiacken- und Aschereste 
verstopft. Die Reinigung ist dann mit groBen Schwierigkeiten und Unkosten 
durch eventuelles Aufgraben verkniipft. : 


Zeichnung beim Rba Gtistrow (RBD Schwerin) vorhanden. 
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Vorschlag 
Urheber 
Ursprungsstelle 


Benennung und Inhalt des Vorschlags 


21 


22 


23 


25 


| 26 


28 


29 


61/02 237/51 
Schl Kurt Bullan 
Bww, Cottbus 


61/08 220/50 . 
Ang Herrhann Brtigmann 
Bt Krebsférden 


66/07 180/51 
tAng Richard MeiBner 
Stm Magdeburg. 


66/07 263/51 


- tang Sander 


VermA Magdeburg 


66/15 013/51 
Wm Willi Bayer 
RAW Cottbus 


69/05 086/51 


Tischler Beitz und Hoffmann 


RBD Greifswald 


69/17 065/50 
VSchl Friedr. Zimmermann 
RAW Dresden — 


69/30 041/51 
Ww Wilhelm Kiker 
RAW Magdeburg 


a 


71/18 009/51 
Schl Johann 'Korger 
RAW Schlauroth 


93/00 253/51 
Klempner Karl Béttcher 
Swf Halle. . 


Vorrichtung zur Erleichterung des Transportes mit Winden. 

An der Winde wérden auf jeder Seite zwei Flacheisen angeschweiBt, die an 
dem, eee Ende durchbohrt sind. Durch diese Bohrung lauft eine Achse mit. 
zwei Rollen. . 


Skizze bei RBD Cottbus vorhanden. 


Leuchtkisten zur Benachrichtigung der Zugpersonale bei Kreuzungen usw. 
wihrend der Dunkelheit. ; fi : 
Betriebliche UnregelmaBigkeiten wurden den Zugpersonalen durch Hinweistafeln 
angezeigt (schwarze Tafeln, die mit Kreide beschriftet werden und bei Dunkel- 
heit mit der Handlaterne anzustrahlen sind). Der Urheber arbeitete hierfur 
einen Leuchtkasten aus. In einem Holzkasten von etwa 56 X 20 cm GroBe und 
18 cm Tiefe ist hinter’ einer einschiebbaren Mattglasscheibe eine Lichtquelle | 
(25 Watt) eingebaut mit AnschluBkabel. Vor diese Glasscheibe werden Einsteck- 
blatter aus Igelit in einen Falz eingeschoben, mit denen alle betr. Unregel- 
mifigkeiten durch Heraushalten des Leuchtkastens aus dem Stellwerksfenster 
den vorbeifahrenden Zugpersonalen angezeigt werden kinnen, z. B.: Weichen- 
stérung, Ausfahrt besetztes Gleis usw. Die Binsteckblatter sind etwa 17,5 cm 


Elektromotoren-Lagerpriifgerat. 

Relais mit Schauzeichen, Batterie und zwei Priifspitzen zum Priifen der Gleit-, 
Kugel- und Walzlager und ihrer ordnungsmaBigen Schmierung bei Elektro- 
motoren. Es handelt sich um ein Gerdt, mit dem festgestellt werden kann, ob 
dia Lager an Motoren in Ordnung sind und die Schmierung richtig arbeitet. 
Das Gerdt eignet sich sowohl fir Gleit- als auch fur Walzlager. 


Skizze bei RBD Magdeburg vorhanden. 


Gerat zum Auftrommeln des StichmefSdrahtes. ; 7 
Durch Verwendung eines alten BandmaBrahmens wurde das Gerit unter ge- 
ringstem Kostenaufwand hergestellt. Die Handhabung ist die gleiche wie beim 
Mefband, Um den Draht gleichmafSig aufspulen, zu kénnen, wurde vorn eine 
Drahtfiihrung mit Klemmschraube angebracht, der Draht kann also bei jeder 
peliebigen Linge festgeklemmt und am Handgriff straffgezogen werden. 


Skizze bei RBD Magdeburg vorhanden. 


Einstell-Lehre zum Messen ‘der Lingen beim Zusammenbau der Schieber- 
puchsen. ‘ 

Dia Lehre besteht aus einem Lineal ohne Skala. Vier Lehrenschenkel sind - 
darauf gleitend angebracht. . : 

Zeichnung beim RAW Cottbus vorhanden. 


Verstellbares Gertist ; : ; 
zum Arbeiten an Giiterwagen fiir Tischler (kann auch fiir andere Zwecke ver- — 
wendet werden). ’ ; . 

Skizze bei RBD Greifswald vorhanden. 


Spezialtransportkarren fiir SchraubenkAsten 

zur Erleichterung des Transports. Bedingung hierfiir ist die Verwendung ein- 
heitlicher Schraubenkasten. 

Zeichnung Zg 24 568 Bl. 1 und 2, Photos beim RAW Dresden vorhanden. 


Spiegelvorrichtung fir Stellwerk. : 

Wenn ein Stellwerk niedrig gebaut ist, hat der Weichenwarter wahrend der 
Rangierbewegungen_ eine schlechte Ubersicht. Um sicher zu sein, daB keine 
Weiche versehentlich unter dem Wagen umgelegt wird, muB der Weichen- 
warter jedesmal, wenn die Sicht durch heranrollende oder stehende Fahrzeuge 
behindert ist, das Stellwerk verlassen. Das bedeutet Zeitverlust und Unfall- 
gefahr. Der ‘Urheber hat mit zwei Spiegeln und einem Mast eine Vorrichtung 
gebaut, die es erméglicht, auch wahrend der Rangierbewegungen die Ubersicht 
fiber die Hauptweichen zu behalten. Die Spiegel sind teleskopférmig ange- 
bracht, der eine oben am Mast und der andere in etwa 0,7 m Héhe vor dem 
Fenster, so daB mit einem Blick in den Spiegel vor dem Fenster die Ubersicht 
gewonnen wird. : 


Klemmyvorrichtung fiir Lukenpilze. . 

In die Kiemmvorrichtung werden die Lukenpilze am Schaft eingeklemmt und 
kémnen so, ohne die Dichtflache zu beschadigen, in den Schraubstock einge- 
spannt werden. : 


Skizza beim RAW Schlauroth vorhanden. 


* 


Die Gruppe Signalbau der Swf Halle hat eine Verbesserung zur Anfertigung 
der Segmente ftir die roten Blendenglaser der Hauptsignale geschaffen. Bisher 


arbeitung der roten Glasblenden von vier Minuten erzielt. 
Skizze bei RBD Halle vorhanden. 
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fd : Vorschlag 
Nr. 6 Urheber 
. Ursprungsstelle 


Benennung und Inhalt des Vorschlags 


30 73/24 084/51 
Koll Heinemann 
RAW Delitzsch 


31 "73/31 066/51 


Werkzeugschl Ecke u. Kriiger, 
Schulz, Dusch, Drége  - 
RAW Stendal 


32 79/16 097/50 
Schl Anton Hiittinger 
RAW Chemnitz 


Selbstanfertigung von Stech- und Gewindestihlen. ‘ 

Alte unbrauchbare Segmente von Kreissigeblattern wurden wieder verwen- 
dungsfahig gemacht, indem man sie in einen Stahlhalter einspannte und somit 
als Stech- und Gewindestaihle verwenden konnte. 

Zeichnung beim RAW Delitzsch vorhanden. 


Fraser zum Abfrdsen der alten SchweiBnahte von ausgebauten Gelenksteh- 
bolzen-Gehausen und an den Stehkessel- und Feuerbuchswinden. 

Dia SchweiBnahte wurden frither mit PreBluftmeiBel entfernt. Mit dem Fraser 
wird eine glatte Flache erzielt. Benutzt werden Fraser in drei verschiedenen 
Abmessungen. 


Zeichnung Wk 169 beim RAW Stendal vorhanden. 


Aufspannvorrichtung (Spannbock) zum Bearbeiten der Steuerbockrahmen von 
allen drei Seiten. 

Bei dem Spannbock handelt es sich um U-Eisen von ungefaihr 1,50 m Lange. 
das in den Boden eingelassen wird. Die Erstelung wird keine groBen Kosten 
verursachen. 


Zeichnung 7121 Ch beim RAW Chemnitz vorhanden. 


33 79/18 017/51 
OWm Josef Hobilk 
RAW Schlauroth 


Abdichten. 


I. 


Ferner geben wir als itiberbetrieblichen Erfahrungsaus- 
tausch die nachstehenden Verbesserungsvorschlage der In- 
dustrie” bekannt, die aus den Ausstellungen ,Du und dein 
Verbesserungsvorschlag“ in Leipzig und Berlin als fiir die 


Deutsche Reichsbahn verwendbar erkannt worden sind. Die- 


Zusammenstellung soll als Anregung dienen. 


Interessierte Dienststellen (einschlieBlich RAWe innerhalb 
eines RBD-Bezirkes) teilen ihrer RBD mit, fiir welche Vor- 
schlage sie ggf. Verwendung haben. Die RBDen wenden 
sich dann insgesamt zur Abforderung der Vorschlagsunter- 
lagen direkt an die entsprechenden Betriebe. Wir weisen 
auch hier auf die bekannten Nachnutzungsbestimmungen 
hin. ‘ . 


Ausstellung Leipzig 


1. 296/1630 
Fernmeldeamt Pirna 
Heiner Wunderlich : 
Unfallsicheres Kabelmesser 


2. 444/120 2 
VVB Polygraph, Buchbindereimaschinenwerk Leipzig, 
Zweinaundorfer ‘StraBe 59 
Richard Leopold 
Krampenstiick fiir Riemenverbinder 


3. 8322/1 : i 
VEM Schaltgeratewerk Muskau 
Viktor Esch 
Universal-Schlitzvorrichtung 


4, 390/1 . 
LHB Mihoma VEB, Werk II, Markranstadt 
Willy Vogt 
Scharfschleifvorrichtung fiir Streifenhobelmesser 


5. Iv/40S 
Verkehrsbetriebe der Stadt Zittau - 
Rainer Schénfelder : 
Fraser zum Einspannen in die Handbohrmaschine und 
zum Herausfrasen der Briicken 


6. 11/10 M 
Autoreparaturwerk |, Vorw&rts“, Schwerin 
Claus Thurau 
Einstellvorrichtung fiir Kfz-Bremsen 


7, 7994/5327 
Oberpostdirektion Dresden 
Martin Heintz ‘ 
Drehfehleranzeiger fiir Fernschreibeinrichtungen 
8. 429/2828 
Fernmeldeamt Dresden 
Alfred Pischtschan 


Automatisches Auffrischen von Farbbindern an Strei- 
fen- und Blattschreibern wihrend des Betriebes 


14 


Rillenwalzvorrichtung. 


Mit Hilfe der vorgeschlagenen Walzvorrichtung (Ahnlich der Sickenmaschine) - 
sollen in die Flachschieberdeckeldichtungen aus Rundkupfer Rillen eingewalzt 
werden. Die mit Rillen versehenen Kupferdichtungen garantieren ein besseres : 


9. ohne Nr. ; 
Oberpostdirektion Schwerin 
Max Baller 
Umilétvorrichtung zum Herstellen von Létplattchen fiir 
Feinsicherungen 
(Gerat, womit durchgeschmorte PlAttchen umgeschmol- 
zen und neu gestanzt werden) 
10. 38/1 T 1 
. VEM Schiffselektrik Rostock, VEB 
Hans Dettmann 
Schellenbank 


| Rangierdienst ist | 
bemeinschaftsarbeit- 


11. 896/5891 : 
Bezirkswerkstatt fiir Postkraftwagen, Dresden 
Hitzschner und Kiinzelmann 


a. Hilfsvorrichtung zum Schlitzen der DKW-Anker 


(Ausschaben) 
12. 11/34 S : 
Verkehrsbetriebe der Stadt Zwickau (Sachs.) 
Glasch 
Widerlager. fir. Zahnstangengewinde zum _ scitlichen 
Verrticken entgleister StraBenbahnwagen 
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13. 3/2 
Elektramotorenwerk Wernigerode 
Hans Fuchs 
_ Schnellspanner fiir Gewindestifte (mit Griff) 
14, IV/6 A 
Autoreparaturwerk Magdeburg 
Hans Polte : 
Weiterverwendung von Ventilkegeln mit abgenutzten 


Ventiltellern. fiir Dieselmotoren (AuftragsschweiBung) - 


15. IV/28 
Oberpostdirektion Leipzig 
Friedrich Klares 
Regenerierung von negativen Kastenplatten von Akku- 
mulatoren : ‘ 


16. ohne Nr. 
MEWA. Leipzig 
Freigang 
CGas- und Sauerstoffsparapparat 
17. 345/1 
Elektrogeratewerk Grimma-Borsdorf 
Werner Engel : a ; 
Schraubstockbetatigung durch FuBtritt (Modell) 
18. 106 * 
EKM Dampfkesselbau Dresden-Ubigau 
Kurt Benjak : 
PreBluftwerkzeuge mit verstirktem, Schaft 
und Zwischenring. 
19. 316/1 
Mewa-Werk Stanzila, Dresden 
Morgner : 
Vorrichtung fiir das Auf- und Abnehmen des Spann- 
futters an Drehbanken : 
20. AV 1738 = 
VVB Vesta, Leipzig, Martin-Luther-Ring 18 
Rogler . ; 
Werkzeug fiir das Abisolieren von Lackdrahten 
21. 300/1 
SANAR GroSarmaturenwerk, VEB, Magdeburg 
Kollektiv 
Amperemeter mit Farbfeldern als Lastenanzeiger 
(fr Werkzeugmaschinen im Schnelizerspanungsverfah- 
ren mit besonderer Belastung) 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


22. 126/2 hae 
IFA-Kraftfahrzeugwerk Horch, Zwickau (Sachs.) 
Hans Kerl 
Presse fiir Polsterstoffbefestigung 
(fir RAWe zur Ausbesserung von Sitzbanken) 


23. 287/9 : 
Bohrmaschinenfabrik Engelsdorf bei Leipzig 
Walther BGhme— Helmuth Fischer ~ 
Transportrollen (zum Transport schwerer: Maschinen) 


24, 112/5 
Lowa Waggonbau, VEB, Werdau (Sachs.) 
Hermann Strohbach 3 
Verbesserung der Schweibbrille (Glaser werden aus 
zwei Dritteln ausgefarbtem und einem Drittel aus 
remem Fensterglas hergestellt, kein Auf- und Ab- 
setzen ndtig) . 


25. 448/2 
VVB-EKM Halle, Stalinallee 149 
Gustav Zabel, Held der Arbeit =e 
Stahlhalter (lartmetallplittchen in Stahlhalter ein- 
gespannt und zum Schleifen‘nachstellbar) 


26. 123/2 
Lowa Waggonbau Gotha, VEB 
Paul Balthasar 
Bohrwerkzeug zum Schnellbohren (fir gréBere Durch- 
‘messer) (auswechselbare Bohrécheibe mit Hartmetall- 
plAttchen) : 

27. 196/6 
IFA-Motorenwerk Chemnitz 
Alfred Zowada 
Diisen fiir Sandstrahlgeblése aus Stahl’ 

(nicht mehr aus GrauguB) 

28. 1/57 S- 
Lehrwerkstatt und 
verkehr Leipzig 
Hans Mai . 5 
Ovalnutenziehvorrichtung (Gerat, keine Drehbank) 

29. 255/7 Mins? So : ; : 
EKM-Spriowerke VEB, Holzhausen bei Leipzig 
Herbert Lausch ‘ 

‘Normknié (verstellbar) 

30. 511 , 

ae Harzer Werke VEB, Blankenburg (Harz) 

Hille : 

Filzring zum Abstreifen der Bohrspane 


Betriebsherufsschule VVB Kraft- 


Ausstellung Berlin, ,,.Metallurgie* 
(Registriernummern nicht angegeben) 


1, Walzwerk Hennigsdorf 
H. Lorenz : 
- Hebevorrichtung zum Wechseln der Kranlaufrader _ 
2. Patentanmeldung vom Walzwerk Hennigsdorf 
Zanzig — Skrziepietz — Dziuba — Johne ‘ 
Herstellung von Schnelldrehstiihlen mittels Auftrags- 
schweiBung (Bidur ss) 25 
3. Stahl- und Walzwerk Riesa 
Georg Arnold 
Messinggelenkstiicke durch Eisenlaschen ersetzt 
4. Edelstahlwerk Déhlen - 
Scholz — Laufer ; 
90°-Kehlhobel (speziell fiir Modellbau) 
5. Stahl- und Walzwerk Brandenburg 
Sippli : 
Schitissel zum Offnen von Sauerstoff-Flaschen 
6. Stahlwerk Hennigsdorf 
Lorenz — Krause 
Seilschlésser fiir Krane 
7, Maxhtitte VEB, Unterwellenborn 
Wollner om 
StoBfreier MeiBel fiir Lufthammer 
g. Kombinat ,,Wilhelm Pieck“, Mansfeld 
Rédling . 
Vorrichtung zum Reinigen des Olfilters wihrend der 
Fahrt.  y 


XVII. Mitteilungen 


SVKE 


Betr.: Zahlung der einmaligen staatlichen Beihilfen an 
kinderreiche Miitter 


Ab sofort sind die einmaligen staatlichen Beithilfen nach 
8 2 des Mutterschutzgesetzes in. Héhe von 100, 250 und 
500 DM bei der Geburt des 3., 4, 5. und jedes weiteren 


Approved For Release 2002/01/04 : 


Kindes, von der Stelle zu zahlen, die den einmaligen Be- 
trag fur die Erstlingswasche in, Héhe von 50 DM zur Aus- 
zahlung bringt, ‘ : 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, daB die einmalige 
staatliche BeihiJfe nur an solche Versicherten gezahit wer- 
den darf, die in der DDR oder im demokratischen Sektor 
Berlins wohnen. . . 
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Um Doppelzahlungen zu vermeiden, ist jeder Fall sofort 
der SVKE telefonisch, bekanntzugeben. 


AuBerdem ist den monatlichen Abrechnungen der Dienst-. 
stellen eine besondere Liste, getrennt nach den Betrdgen, 
beizufiigen. 


Betr.: Beratungsirztlichen Dienst 


Herr Dr. Klenke, der bisher seine’ beratungsdrztlichen 
Sprechstunden im Stddtischen. Oskar-Ziethen-Krankenhaus 
abhielt, praktiziert jetzt in Berlin NO 18, Thorner Str. 621. 
Sprechzeit montags bis donnerstags ab 16 Uhr. 


Herr Dr. Lanzenberger, Berlin-Wittenau, Taldorfer Weg 12. 
andert seine beratungsdrztlichen Sprechstunden dahin ab, 
daB er nur noch am Montag, Dienstag und Donnerstag von 
16 bis 18 Uhr Nachuntersuchungen durchftihrt. 


SVKE Halle 
Giiltig fiir die RBDen. Halle und Magdeburg 


a) Arbeitsbefreiung bei Feststellung der Invaliditit bis zu 
26 Wochen 
Ist durch die Arztekommission Invaliditit festgestellt 
worden und wird Krankengeld bis zum Ablauf der 
26. Woche fortgezahlt, da die evtl. vorzeitig zu ge- 
‘wéhrende Rente niedriger ist, so ist die Zahlung der 
Barleistungen ohne die sonst itbliche drei- bzw. zehn~ 
tagige ‘Arbeitsbefreiung durch den behandelnden Arzt 
bzw. den Beratungsarzt bis zum Fristablauf vor- 
zunehmen. Die Dienststellen vermerken lediglich auf 
einem Auszahlungsschein: ,Invaliditat durch die Arzte- 
kommission festgestellt.“ 


b) Zusatz-, 


hhandlung 


Tbe-Erkrankten und Unfallverletzten wird ftir Zeiten 
der stationdren Behandlung Haus- oder Taschengeld in 
Héhe des Kranikengeldes gezahlt. Sofern solche Ver- 
sicherten auf Zusatzkrankengeld versichert sind, stehen 
ihnen jedoch fiir Zeiten der stationdren Behandlung 
keine erhéhten Leistungen auf Grund der Zusatzver- 
sicherung zu. (Das Zusatz-, Haus- oder Taschengeld ist 
also nicht zu erhdhen.) 


Haus- oder Taschengeld bei stationirer Be- 


“¢) Einmalige staatl. Beihilfe und laufende staatl. Unter- 
stiitzung 


Bei der Beantragung der Wochenhilfe sind die Ver- 
sicherten zu befragen, wieviel Geburten bereits vor- 
liegen. Stellt sich dabei heraus, daB die Voraussetzungen 
fiir die GewShrung der staatl. Beihilfe und der Unter- 
stitzung gegeben sind, so sind die Anspruchsberech- 
tigten auf die Antragstellung hinzuweisen, 


Zehrgeld 


Bei Genesungs- und anderen Kuren ist das Zehrgeld 
ohne Antrag fiir die Hin- und Riickreise vor Antritt der 
Reise an die Versicherten auszuzahlen. Auf dem Ein 
weisungsschein ist dann zu vermerken: »2ehrgeld fit 
Hin- und Riickreise ist bereits ausgezahlt worden.“ 

In allen anderen Fallen ist Zehrgeld nur auf Antrag zu 
zahlen. Fiir Kinder bis zu 2 Jahren wird kein Zehrgeld 
gewdhrt. Fiir Kinder von 2 bis 6 Jahren ist die HAalfte 
der im Merkblatt tiber die Rechte und Pflichten der So- 
zialversicherten bekanntgegebenen Sidtze zu zahlen. 


Beratungsirztliche Befugnisse 


Bei Verhandlungen zwischen der SVZ% und dem Ministe- 
rium fir Gesundheitswesen ist festgelegt worden, daB 
den Arzten in den Landambulaterien keine beratungs- 
arztlichen Betugnisse zustehen. 


Bestatigung der Auszahlscheine fiir Haus- und 
Taschengeld 7 


Die Bestétigung der AuszahIscheine fiir Haus- und 
Taschengeld durch die Krankenanstalten erfolgt nur 
noch sechsmal wichentlich. Bei Heilstattenbehandlung 
ist eine-zwischenzeitliche Bestitigung nicht erforderlich, 
Riickzahlung von tiberzahlten Barleistungen der SV 
Um eine ordnungsmaBige Fihrung des Ersatzleistungs- 
buches bei der SVK Eisenbahn zu gewdhrleisten, ist es 
erforderlich, daB jede Uberzahlung von Barleistungen, 
unter Angabe des Tatbestandes der SV Geschiftsstelle 
Eisenbahn, gemeldet wird. Ein Ausgleich ist unzuldssig, 
Die Betrige sind unter Angabe des Namens des Ver 
sicherten auf unser Konto 1121693 bei der DN, Filiale 
Halle, Universititsring, zu tiberweisen. ; 


(SV Eisenbahn Halle/S, Abt. I v.11. 12. 51) 
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f) 


— 


g 


a 


Tariferhéhung der westdeutschen 
Eisenbahn auch fiir Arbeiterriickfahrkarten 


Delmenhorst, 14. November (ADN). Nachdem erst im 
Oktober die Eisenbahn in Westdeutschland die Tarife 
bis um 30 Prozent erhéhte, wurde nun auch eine Ver- 
teuerung der Arbeiterriickfahrkarten von der west- 
deutschen . Fisenbahn angektindigt. Der Preis der ee 
Arbeiterrtickfahrkarten fiir die Omnibuslinie Delmen- 
horst—Bremen ist bereits mit sofortiger Wirkung von 
4,50 DM auf 5,40 DM erhéht worden. 


Hundert Jahre Eisenbahn 
Leningrad—Moskau 


Leningrad, 14. November (ADN). Am 1. November 1851 
wurde die Eisenbahnlinie Petersburg—Muskau nach 
einer Bauzeit von acht Jahren in Betrieb genommen. 
Damit hatte RuBland die modernste Eisenbahn des 
damaligen Europas. 


Besondere Bedeutung gewann diese »Nikolai-Eisen- . 
bahn“ in den Tagen der Oktoberrevolution. Mit ihrer 
Hilfe war es méglich, die revolutiondren Truppen aus 
Finnlend an die Petersburger Front zu werfen. 


Im Zuge der Stalinschen Funfjahrplane: wurde die 
Rialinstrecke Leningrad—Moskau mit den modernsten 
technischen Anlagen ausgestattet. Wahrend der 
Blockade Leningrads volibrachten die Eisenbahner auf 
dieser Strecke bewundernswerte Leistungen. 


Erscheint monatlich einmal. 


Ee 
Anlagen nach Bedarf. Beitrage bitte laufend einsenden. — 
Werk II, Berlin N 54 - 17 - 152 - 3002 - 


Nach Kriegsende wurde die schwer beschddigte Strecke 
vollig wiederhergestellt und technisch vervollkommnet. 
Heute ist sie wieder eine der modernsten Eisenbahn- 
linien er Welt. 


Zum erstenmal 100000 Kilometer 
im schweren Giiterzugverkehr 


Leipzig, 19. Dezember (ADN). Zum erstenmal im 
schweren Gtiterzugverkehr haben zwei Lok-Brigadet 
des Bahnbetriebswerkes Leipzig-Wahren in diesem 
Jahr 100000 Kilometer ohne Reparatur zurtickgelegt. 
Friher war alle 50000 Kilometer eine Zwischen- 
reparatur Ublich. 

Die Jugendbrigade ,,Walter Ulbricht“, die mit ihrer 
Lokomotive bis Ende November 101 353 Kilometer fuhr, 
hat fast 1500 Tonnen Kohle sowie 110 Kilo Ol einge- 
spart. Die Betriebskosten wurden insgesamt um 
30500 DM vermindert. 


Schon einen Monat vorher hatte die Brigade ,,Brummer“ 
ihre Verpflichtung eingelist. Ihre Transportleistung 
betrug 106,3. Millionen Tonnenkilometer. 25 000 DM 
wurden eingespart. , 

Die auf der Strecke Halle—Cottbus eingesetzten Bri- 
gaden sind zur Auszeichnung mit dem Titel » Brigade 
der besten Qualitat« vorgeschlagen worden. Jeder 
Eisenbahner hat die persdnliche Verantwortung fiir die 
Pflege und Wartung eines bestimmten Maschinenteiles 
ubernommen. 


(125) Greif Graphischer GroBbetrieb, 
Lizenz-Nr. II/07 - FG, v. 5. 10. 50. 
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Mitteilungsblatt Herausgeber: Deutsche Reichsbahn, General- 


direktion Berlin W 8, Vof&straBe 33 / Tel. 670015 | 


: s App. 31 219 und 31 904, nach DienstschiuB 25 038 
der Deutschen Reichsbahn Chefredaktion: Hans Mikisch, Pressestelle 


| Nr. 2 Berlin, den 1. Februar 1952 gy Xo Jahrg. IYI | 


Das Ministerium fiir Post und Fernmeldewesen sandte nachfolgendes Schreiben als Anerkennung 


fir die verstindnisvolle Unterstiitzung bei der Abwicklung des Weihnachtspickereiverkehrs: 


»Weihnachtspackereiverkehr. 

Der glatte Ablauf des Weihnachtspickereiverkehrs des abgelaufenen Jahres ist mit auf die 
verstindnisvolle Unterstiitzung und die lobenswerte Einsatzbereitschaft des Rangierpersonals der 
Deutschen Reichsbahn bei der Ausfithrung der notwendigen Verschubleistungen an Bahnpost- 
und Giitterwagen zuriickzufiihren. Wir danken den beteiligten Kollegen und hoffen, da8 sich die 


gute Zusammenarbeit zwischen Reichsbahn und Post auch im neuen J ahr bewdhren wird. 


Im Auftrage des Abteilungsleiters 
gez. Walter, Hauptreferent* 


£ 


Den Hoffnungen der Deutschen Post muB unser entschlossener Wille gegeniiberstehen, alle Krifte 


einzusetzen, um eine noch bessere Zusammenarbeit zwischen Post und Reichsbahn zu erreichen. 


gez. Herrmann 


Maxhiitte, VEB 
Unterwellenborn (Thiiringen) Unterwellenborn (Thiir.), den 2. Januar 1952 


An die Generaldirektion der Reichsbahn 
stellv. Generaldirektor Lehmann 


Berlin W8, VoBstraBe 33 


Sehr geehrter Herr Generaldirektor! 

Sie haben von dem Sieg der Maxhiitte in der groBen Stahischlacht im Monat 
Dezember gehort, Ich habe heute das Bediirfnis, Innen und allen Eisenbahnern, die 
unter Ihrer Leitung fiir die gesteigerte Leistung im Umschlag der ftir die Maxhiitte 
notwendigen Gtiter zur Erreichung dieses Zieles beigetragen haben, meinen herz- 
lichsten Dank auszusprechen. So soll es auch in diesem neuen, zweiten Jahr unseres 
Finfjahrplanes sein. : 

Ich wiinsche Ihnen viel Erfolg in Threr Arbeit und bin tiberzeugt, daB Sie und Ihre 
Eisenbahner wissen, dafB die Hilfe fir den Max zugleich Hilfe fiir die Eisenbahner 
und fiir unser ganzes Volk ist. os 


Mit einem herzlichen ,,Gliick auf!“ griiGe ich Sie 
gez. Steinwand, Werkdirektor 


17 
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AUFRUF 


zur aktiven Betsiligung am Wiederaufbau Berlins 


Um die Wiederaufbauarbeiten in Berlin zu untersttitzen 
und zu beschleunigen, schlagen wir einen Wettbewerb 
aller RAWe vor, fiir den folgende Voraussetzungen ge- 
schaffen werden miissen: 


1. Herrichtung eines 4 Cii-Wagens zu Wohnzwecken in 
freiwilliger Arbeitszeit, 
Der Wagen bietet 24 Kollegen Wohnmiglichkeit, 
enthdlt vier Schlafriume, einen Aufenthaltsraum, 
eine Kaffeektiche und ist mit elektrischer Beleuch- 
tung und Warmwasserumlaufheizung ausgestattet. 


2. In einem 14tégigen Turnus werden bis zum Jahres- 
ende 1952 laufend 24 Kollegen abgestellt, darunter 
auch geschlossene Frauenbrigaden. 


Die Teilnahme beruht auf freiwilliger Grundlage. 


3. Die ausfallende Arbeitszeit wird durch freiwilligen 
Einsatz der tibrigen Kollegen ausgeglichen. 


4. Das notwendige Handwerkzeug und Gerate werden 
ebenfalls in freiwilliger Arbeitszeit angefertigt und 
an den Einsatzstellen verwandt. 


5. Freiwillige Verpflichtungen, die einen Einsatz wéh- 

. rend des Urlaubs vorsehen, liegen bereits in gréBerer 

Zahl vor und sind von allen RAWen durch beson- 
dere Werbung zu untersttitzen. 


6. Mehrmaliger Einsatz unserer Kulturbrigade, die be- 


reits bei den Weltfestspielen erfolgreich mitgewirkt © 


hat, sind vorgesehen. 


Dieser Vorschlag ist der Gesamtbelegschaft vorgelegt 
und nach reiflicher Diskussion gebilligt worden. 

Im RAW Delitzsch sind die Voraussetzungen fiir den 
Vorschlag bereits weitgehend geschaffen. Der erste Ein- 
satz erfolgt am 28. 1. 1952. 

Vorstehendes soll als Grundlage ftir einen Wettbewerb 
aller RAWe dienen und mute vom Zentralvorstand un- 
serer IG konkretisiert und zur Durchfiihrung gebracht 
werden. 

Die RAWe werden gebeten, weitere Vorschlige unver- 
zliglich an den Zentralvorstand zu richten. 


Fiir die BGL: KL: 
gez.: Hanoschek gez.: Kuschnik 


WD: 
gez.: Reiche 


ARBEITSSCHUTZ 
ARBEITSRECHT 


Jeder 
verhinderte Untall ~ 
ein Beitrag 
zur Erfillung 
des Fiinljahrplanes! 


Die Staatliche Kontrolle auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes und der Unfallverhiitung 
entbindet den Betriebsleiter nicht von seiner Verantwortung 


Im Abschnitt I der Verordnung zum Schutze der Ar- 
beitskraft vom 25. 10. 1951 wird die Verantworitlichkeit 
bei der Durchfithrung des Arbeitsschutzes geregelt. 
Hiernach haben alle Werkleiter, Leiter von Betrieben 
und Verwaltungen die Pflicht, die Arbeitsbedingungen 
So zu gestalten, daB fur die Sicherung und Erhaltung der 
Arbeitskraft der Werktatigen standig Sorge getragen ist. 
Die Betriebsleiter tragen persdnlich die volle Verant- 
wortung daftir, daB die Arbeiter und Angestellten wih- 
rend der Arbeit und Anwesenheit im Betrieb vor Ge- 
fahren fiir Leben und Gesundheit geschiitzt sind. Diese 
Verantwortlichkeit kann nicht auf dritte Personen iiber- 
tragen werden. Die Betriebsleiter sind also voll verant- 
wortlich ftir den Gesamtbetrieb, auch ftir die Abtetlun- 


Selbstverpflichtung 


der Belegschaft des Bhf Falkenberg (Elster} 
fiir das Nationale Auibauprogramm Berlin 


Bei der Erarbeitung und Diskutierung des Volkswirt- 
schaftsplanes 1952 und aus Ania des 76. Geburtstages 
unseres Prdsidenten Wilhelm Pieck iibernehmen wir 
Kollegen des Bahnhofs Falkenberg (Elster) folgende 
Verpflichtung: 


Wir Kollegen des Bahnhofs Falkenberg (Elster) ver-. 


pflichten uns, alle flr den Aufbau BERLINS auf- 
kommenden Giiter bevorzugt zu behandeln und ab- 
zubef6rdern. Auf Bahnhof Falkenherg (Elster) wird 
der Wagenumlauf fiir das Aufbauprogramm der 
Nationalen Front ,BERLIN“ auf das kiirzeste be- 


schrankt. 
Miller Behrend Henkel 
BGL SED-Betr.-Gr. Dvst. 
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gen oder Produktionseinrichtiungen, fiir die eine per- 
sdénliche Verantwortlichkeit im § 2 Abs. 2 flir Ingenieure, 
Techniker, Abteilungsleiter, Werkmeister u. 4. betref- 
fend Durchfiihrung und Einhaltung der Ma®8nahmen 
zum Schutze fiir Leben und Gesundheit der Arbeiter 
und Angesteliten festgelegt ist. Von dieser Hauptver- 
antwortung wird der Betriebsleiter auch nicht durch 
stattgefundene Kontrollen und Uberpriifungen der 
Organe des staatlichen Arbeitsschutzes entbunden. Das 
Schéffengericht Niesky (Oberlausitz) stellte den vorge- 
nannten Rechtsgrundsatz in der Begritndung eines Ver-~ 
fahrens wegen fahrlassiger Tétung und wegen VerstoBes 
gegen das Gesetz der Arbeit auf. 


Der Vorgang ist der Zeitschrift , Arbeit und Sozialfiir- 
sorge“ Nr. 23, 1. Dezemberheft, 6. Jahrgang, 1951, ent- 
nommen, 


In einem Basaltwerk war eine Gleisbriicke in Betrieb, 
auf deren Héhe Loren entladen wurden. Am Ende der 
Gleisbrticke befand sich die Mauer eines Gebiudes, die 
einen Bauvorsprung hatte, der zum Teil auf die Gleise 
hinausragte, so daB die Gleise der Briicke unterhalb 
dieses Mauervorsprunges noch ein Stlick bis zur direk- 
ten Hausmauer verliefen und dort endeten. Eine Gleis- 
sperre war nicht vorhanden. Es bestand daher die Még- 
lichkeit, daB die Loren oder die Lok unter den Mauer- 
vorsprung bis unmittelbar an die Mauer selbst heran- 
fahren konnten. Nach § 154, Abs. 2 der Vorschriften 
flir die technische Sicherheit in Bergbaubetrieben vom 
15. 10. 1948 war hier eine Gleissperre erforderlich, 


Am 28. 2, 1951 befuhr der Vorarbeiter J. diese Gleis- 
briicke mit der Lok und zog beladene Loren nach sich. 
Er tiberfuhr den normalen Haltepunkt, an welchem 
sonst die Loren entladen wurden, und fuhr mit der Lok 
bis:an das Ende der Gleise. Da er so auf der Lok stand, 
da8 er die AuBerste Spitze des Transportzuges darstellte, 
wurde er von der Mauerbuchtung erfaBt, gegen seine 
eigene Lok gedrtickt und getotet. 
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Der kommissarische Betriebsleiter des Basaltwerkes 
wurde deshalb unter Anklage gestellt. Er hatte mehr- 
mals die Gleisbriicke betreten und besichtigt, ohne den 
technischen Mangel dieser Briicke festzustellen, trotz- 
dem ihm, nach seiner Aussage, die Vorschrift. tiber das 
Anbringen von Gleissperren an den Gleisenden bekannt 
war. 


Das war, wie das Gericht feststellte, eine fahrlissige 
Tdtung gem&B § 222 des Strafgesetzbuches. In der Be- 
grindung des Urteils nahm das Gericht auf die §§ 41 
und 48 des Gesetzes der Arbeit Bezug. § 41 des Gesetzes 
der Arbeit lautet: ,.Ftir die technische Sicherheit in den 
Betrieben tragen die Werkleiter oder die Besitzer die 
Verantwortung.“ § 43 des Gesetzes der Arbeit bestimmt: 
ptr die gewissenhafte Anwendung und Durchfiihrung 
der bestehenden Unfallverhiitungs-, Gesundheits- und 
Arbeitsschulzvorschriften in den Betrieben sind die 
Werkleiter oder die Besitzer verantwortlich.“ 


Das Gericht berticksichtigte bei der Urteilsfindung, daB 
die Gleisbriicke bereits vorhanden war, als der kommis- 
sarische Betriebsleiter seine Tatigkeit aufnahm, und 
da der kontrollierende Arbeitsschutzinspektor das 
Fehlen der Gleissperre ebensowenig bemerkte wie der 
Angeklagte. Auch dai der Erbauer der Gleisbriicke die 
Errichtung einer Gleissperre unterlieB und die tatig ge- 
Wwesene Abnahmekommission das Fehlen der Gleis- 
gperre nicht beanstandete, wurde berticksichtigt. 


Das Gericht kam zu der Verurteilung auf Grund der Be- 
stimmungen des Gesetzes der Arbeit und des § 154, 
Abs. 2 der Vorschriften fiir die technische Sicherheit in 
Bergbaubetrieben vom 15. 10. 1948. Es fiihrte in der Be- 
griindung des Urteils aus, ,da8 der Vertreter der Ar- 
beitsschutzinspektion sich nur mit der Uberpriifung der 
Arbeitsschutzbestimmungen in den Betrieben zu be- 
schaftigen hat, wihrend die Aufgaben eines Betriebs- 
leiters bedeutend schwieriger und mannigfaltiger sind. 
Durch das Gesetz der Arbeit, welches den Betriebslei- 
tern die alleinige Verantwortung tbergibt, konnte aber 
nur der Angeklagte als Betriebsleiter zur Zeit des Un- 
falls aus diesem Komplex (der Verantwortlichen fiir den 
Zustand der Gleisbriicke und fiir die vorgenommenen 
Kontrollen) heraus zur Verantwortung gezogen werden.“ 
Weiter wurde festgestellt, ,da8 die staatliche Kontrolle 
Uber die Verwirklichung der Gesetzbestimmungen auf 
dem Gebiet des Arbeitsschutzes und der Unfallver- 
hiittung gem&éB §44 des Gesetzes der Arbeit von den 
Arbeitsschutzinspektionen zwar ausgetibt wird, diese 
Staatliche Kontrolle den Betriebsleiter aber nicht von 
seiner Verantwortung enthebt“, 


Das Urteil ist fiir alle Betriebsleiter und Werkleiter, die 
nach den §§ 41 und 43 des Gesetzes der Arbeit die Ver- 
antwortung fur die technische Sicherheit und flir die 
gewissenhafte Anwendung und Durchfiithrung der be- 
stehenten Unfallverhtitungs-, Gesundheits- und Ar- 
beitsvorschriften in den Betrieben die Verantwortung 
tragen, von grofer Bedeutung. Es sollte zum AnlafB ge- 
nommen werden, die Vorschriften des Gesetzes der Ar- 
beit liber den Arbeitsschutz (§§ 40 bis 51) gewissenhaft 
durchzuarbeiten. In gleicher Weise mu8 die Verordnung 
zum Schutze der Arbeitskraft vom 25. 10. 1951 mit her- 
angezogen werden. 


Im § 1 der Verordnung zum Schutze der Arbeitskraft 
heiBt es: ,Alle Werkleiter, Leiter von Betrieben und 
Verwaltungen und die Betriebsinhaber (Betriebsleiter 
oder Betriebsinhaber) haben die Pflicht, die Arbeitsbe- 
dingungen so zu gestalten, daG fiir die Sicherung und 
Erhaltung der Arbeitskraft der Werktatigen standig 
Sorge getragen ist.“ Im § 2, Abs. 1 heiBt es: ,,.Die Be- 
triebsleiter oder Betriebsinhaber tragen persdnlich die 
volle Verantwortung dafiir, daB die Arbeiter und Ange- 


stellten wihrend der Arbeit und Anwesenheit im Be- 


trieb vor Gefahren fiir Leben und Gesundheit geschtitzt 
sind.“ 


Im § 2 Abs. 2 der Verordnung zum Schutze der Arbeits- 
kraft wird ausgefthrt, daB alle von Betriebsleitern und 
Betriebsinhabern mit der Leitung und Aufsicht der Pro- 
duktion, der Produktionseinrichtungen und der Beschif- 
tigten beauftragten Personen, wie Ingenieure, Tech- 
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niker, Abteilungsleiter, Werkmeister u. 4., mit allen not- 
wendigen Arbeitsschutzbestimmungen vertraut sein 
miissen und in ihren Arbeitsbereichen persénlich ver- 
antwortlich sind fiir die Durchftihrung und Einhaltung 
der MaBnahmen zum Schutze fiir Leben und Gesund- 
heit der Arbeiter und Angestellten. Abs. 3 des § 2 be- 
stimmt ferner: ,,.Die Betriebsleiter oder Betriebsinhaber 
haben daftir zu sorgen, da8 die verantwortlichen Per- 
sonen ihr Wissen auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes 
stindig vertiefen und vervollkommnen.“ 


Daraus ergibt sich flr die Folge zweierlei: 


Gerichte, die sich mit VerstéBen gegen das Gesetz der 
Arbeit oder gegen die Verordnung zum Schutze der Ar- 
beitskraft, befassen mtissen, werden auf die vorstehend 
angezogenen Bestimmungen bei der Urteilsfindung Be- 
zug nehmen. Betriebsleiter oder Betriebsinhaber, die 
die volle Verantwortung daflr tragen, daf8 Arbeiter und 
Angestellte wahrend der Arbeit und Anwesenheit im 
Betrieb vor Gefahren fiir Leben und Gesundheit ge- 
schiitzt sind, ebenso die mit der Leitung und Aufsicht 
der Produktion, der Produktionseinrichtungen und der 
Beschaftigten beauftragten Personen miissen sich also 
nicht nur im Interesse der beschaftigten und beaufsich- 
tigten Personen, sondern auch im eigensten Interesse 
mit den Unfallverhtitungs-, Gesundheits- und Arbeits- 


schutzvorschriften genauestens vertraut machen. 


GomilleDresdenBuhiau” 


Es ist auBerordentlich bedauerlich, daB8 der die Kon- 
trolle durchfiihrende Arbeitsschutzinspektor den Man- 
gel des Fehlens der Gleissperre ebensowenig bemerkte 
wie der Erbauer der Gleisbrticke, die Abnahmekommis- 
sion und der kommissarische Betriebsleiter. Seitens der 
Hauptabteilung Arbeitsschutz des Ministeriums flr Ar- 
beit der DDR wird festgestellt werden, worauf das zu- 
rlickzufiihren ist, 


Obwohl der Arbeitsschutzinspektor diesen Fehler be- 
ging, trat er im Strafverfahren gegen den Angeklagten 
als Nebenklager auf. Das ist falsch. 


Schlu8bemerkungen: 


1. Erfolgen Verurteilungen durch Gerichte wegen Ver- 
stéBe gegen. die Arbeitsschutzbestimmungen, so 
kann der Bestrafte einen Antrag auf Erteilung eines 
Gnadenerweises bei der HA Justiz des zustandigen 
Landesministeriums stellen. 


2. Ein Arbeitsschutzinspektor kann nicht als Neben- 
kldger auftreten, wenn er sich selbst ciner Unter- 
lassung schuldig gemacht hat. 


Die Leiter der Landesarbeitsschutzinspektionen und der 
Arbeitsschutzinspektionen bei den Abteilungen fir Ar- 
beit der Kreise und Stédte miissen aus dem vorliegen- 
den Fall die SchluBfolgerung ziehen, daB sie sich jedes- 
mal gewissenhaft dartiber informieren, ob der als Neben~ 
klager auttretende Arbeitsschutzinspektor selbst in der 
Sache véllig eimwandfrei und korrekt auf Grund der 
gesetzlichen Bestimmungen, gesetzlichen Vorschriften 
und Arbeitsschutzvorschriften gehandelt hat. 


Schmidt-Lehmann, Abt. XIV der GDR 
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VERFUGUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN 


Berichtigung aus Nr. 16/51 

Vig. GDR 555 Seite 317. 

Im § 2 Absatz 2 und 3 muB es jeweils richtig heiGen: 
0,5 %%o9 statt 0,5 °/o. 


Berichtigung aus Anlage A zur Nr. 16/51 


Vig. GDR, 569 Seite 5 mu& es richtig heiBen: Das Zentral- 
institut fir den bahnzahndrztlichen Dienst usw.... 


Technisches Amt 


GDR 588 


Betr.: Verbesserungsvorschlige in betrieblichen 


Kostenerfassung 


Wie auf allen anderen Gebieten werden auch auf dem Ge- 
biete der betrieblichen Kostenerfassung von einer ganzen 
Anzahl Kollegen die verschiedensten Vorschlige gemacht. 
Diese Vorschlige entstehen aus der Entwicklung dieses fiir 
dic gesamte Reichsbahn neuen Gebietes, und jede Initiative 
auf diesem besonderen Sektor ist zu begriiBen. 


Eine ganze Anzahl der bisher eingereichten Vorschlége 
war jedoch ausschlieBlich einseitig und nicht im Zusam- 
menhang mit dem zu erreichenden Gesamiziel im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften fiir das Rechnungswesen der 
volkseigenen Wirtschaft abgefaBt. 


Um sicherzustellen, daB8 die begrtiBenswerten Anregungen + 
diesen grundsdtzlichen Bestimmungen entsprechen, wird 


der 


darum im Einvernehmen mit der Fachabteilung gebeten, 
da8 die dort in Arbeit befindlichen und neu eingehenden 
Vorschliga vor Weitersendung an die GD zundchst mit den 
Kollegen Hauptbuchhaltern bzw. Betriebswirtschaftsdezer- 
nenten der RBDen besprochen werden. Es. soll hierdurch 
sichergestellt werden, daB nur im Zusammenhang niitzliche 
Vorschlige der GD zur Auswertung weitergereicht werden. 
Dartiber hinaus wird die Mitwirkung der zustindigen 
Fachabteilung Finanzen und Betriebswirtschaft sicher- 
stellen, da8 unvollkommene Anregungen gegebenenfalls 
erweitert und verbessert werden kénnen. 

Die z. Z,. auf diesem Gebiet in Bearbeitung befindlichen 
auswertbaren Vorschliége sind mit der Stellungnahme der 
Hauptbuchhalter und Betriebswirtschaftsdezernenten bis 
zum 15, 2, 1952 erstmalig dem BEV der GDR auf dem tib- 
lichen Wege einzureichen. , 

TA IV (BEV) 3 v. 3. 1. 52/31 751 


I. Betrieb 


GDR 589 


Die Rangierzeiten der Zuglokomotiven auf Unterwegs- 
bahnhéfen sind in den Buchfahrplanen enthalten und wer- 
den vom Zugftihrer in den Lokomotivdienstzettel 
(Spalte 28) eingesetzt. Diese Rangierleistungen der Zug- 
lokomotiven werden also erfa8t und sind kontrollierbar. 

Dagegen setzt sich der Lokomotivftihrer die Rangierzeiten 
selbst ein (Spalte 27), wenn seine Lokomotive auf Zug- 
anfang- und -endbahnhGéfen Rangierleistungen ausfihrt. 


Da sich hierbei manche Unzutraglichkeiten ergeben haben 
und vielfach von den Bahnhéfen auBerplanmaéBige Rangier- 
leistungen verlangt werden, die nicht immer berechtigt 
sind, geben wir nachstehend eine ecinheitliche Regelung be- 
kannt, nach welcher in Zukunft iiberall zu verfahren ist: 


Betr.: Rangieren mit Zuglokomotiven, 


A. PlanmdBige Rangierzeiten der Zuglokomotiven sind 
von den Bahnhéfen zu jedem Fahrplanwechsel zu er~ 
mitteln und bis zu einem Termin, der.von den RBDen 
jeweils festgesetzt wird, iiber das Rba und die Abt. I 
der RBD an die Abt. IV der RBD zu melden, und zwar 
nach folgendem Muster: 


Zuglok Heimat- : elas Rangiatzeit 
Bahnhof des Zuges BW | Art der Tatigkeit Min. 
Pasewalk D 13 Srd KurswagenSzezecin | 12 
: ums. GI 4 W/20 
Pasewalk De 5044 Agm Zugang einrang. 42 


Abt. IV der RBD unterrichtet die beteiligten Bahn- 
betriebswerke hiernach, gegebenenfalls unter Firischal- 
tung der Nachbar-RBD. Zwischenzeitliche Anderun- 
gen, auch Wegfall von Rangierleistungen, sind sofort in 
gleicher Weise zu melden und bekanntzugeben, Diese 
Rangierzeiten werden in die Lokomotivdienstpline 
tibernommen. Sia werden im einzelnen vom Lokomo- 


Unsere Losung im Planjahr 1952: 


Besser, schneller 


und 


rentabler transportieren 
20 | | 


tivfihrer in Spalte 27 des Lokomotivdienstzettels ein- 
gesetzt und vom Bahnhof nicht in Spalte 48 bestitigt. 
Sie sind kontrollierbar. : 


B. Fahrten mit Packwagen zum und vom Zuge (s. FV § 78 
[10]) sind keine Rangierleistungen in diesem Sinne. Sie 
berechtigen daher nicht zum Einsetzen von Rangier- 
zeiten in den Lokomotivdienstzettel. 


C. AuBerplanmafige Rangierleistungen der Zuglokomo- 
tiven auf Zuganfangs- und -endbahnhéfen — auch auf 
Unterwegsbahnhéfen, wo keine Rangierzeiten im Buch- 
fahrplan vorgesehen sind — ordnet die Aufsicht des 
Bahnhofs an und unterrichtet hiervon den Lokomotiv- 
fithrer, ggf. durch Vermittlung des Stellwerkswarters 
oder des Rangierleiters, der die Rangierarbeit mit der 
Zuglokomotive ausftihrt. Hiervon ist nur in Ausnahme- 
fallen Gebrauch zu machen, wenn eine Rangierlokomo- 
tive nicht zur Verfiigung steht oder ihr Einsatz wirt- 
schaftlich nicht vertretbar ist (Entstehen von Zugver- 
ere Herbeiholen der Rangierlok von weither 
uws.). 


Die hierbei-geleisetetea Rangierzeit trigt der Lokomotiv- 
fuhrer der Zuglokomotive selbst in Spalte 27 des Loko- 
motivdienstzettels ein. Darauf bestatigt die Aufsicht 
des Bahnhofs in Spalte 48 die Richtigkeit wie folgt: 


,Bestatigt Sp. 27 Zeile 6 Srd 25.11. Muller Aufs.“ 


Alle Beteiligten sind sogleich von den RBDen zu unter- 
richten, damit in Zukunft tiberall einheitlich hiernach 
verfahren wird und damit kiinftig Unzutraglichkeiten 
vermieden werden, 


Im tibrigen ist festgestellt worden, da von den Bahn- 
héfen nicht immer ein Rangierleiter gestelit wird, 
wenn Zuglokomotiven Rangierleitungen (Aufnehmen 
oder Absetzen der Zugspitze usw.) auf Zuganfangs- 
oder -endbahnhéfen ausfiihren miissen und FV § 78 (10) 
keine Anwendung finden kann. 


Ein solches Verhalten gefahrdet die Betriebssicherheit 
und gibt Anla8 zu unliebsamen Auseinandersetzungen. 
Es muG daher dort, wo es auftritt, mit allem Nach- 
druck unterbunden werden. Die Dienststellenleiter 
der Bahnhéfe unterrichten die Beschaftigten im Ran- 
gierdienst sowie im Aufsichis-, Stellwerks- und Fahr- 
dienstleiterdienst eingehend und tiberwachen laufend 
ad id Einhaltung der Bestimmungen in FV § 78 (2) 
un i: 


Die Lokomotivfiihrer sind verpflichtet, Rangierleistun- 
gen abzulehnen, wenn nicht ein Rangierleiter gestellt 
Mes (Ausnahme s. FV § 78 (10) und bei Gefahr im Ver- 
zuge).“ 


(GD 11—1 Brrz 1/52 v. 18. 1.52/31 511) 
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GDR 590 b) Ri Abzw Werdau Bogendreieck—Dresden. 
Betr.: Mafnahmen zur Vermeidung von Brinden durch Lfd, Nr. 31 u. 31a Spalte 1 bis 9 mit allen Angaben 
Funkenflug streichen. 


Die bisherigen MaBnahmen zur Vermeidung von Branden 
durch Funkenflug haben noch nicht zu einem befriedigen- 
den Erfolg geftithrt. Die betrieblichen Anordnungen kénnen 
nur Behelfst6sungen sein, wenn es nicht gelingt, durch 
Vorkehrungen an der Lok oder eine verbesserte Feue- 
rungstechnik, wie das ,Tote Feuerbett“, grundsatzlich den 
Funkenflug und das Herausfallen gliihender Asche aus dem 
Aschkasten zu verhiiten. Angesichts der hohen Schiden, 
die durch Brand wertvoller Giiter am Volksvermégen ent- 
stehen, muS8 jedes Mittel angewandt werden, eS ZU 
schiitzen. ; 


An Stelle zahlreicher, hdufig vorgeschlagener Einzelmaf- 
nahmen und in Anbetracht der Tatsache, daB in fast allen 
Giiterziigen und zahlreichen Reiseztigen Wagen mit leicht 
feuerfangenden Ladungen beférdert werden, ist ab sofort 
beim Begegnen, Kreuzen und UWhberholen von Ziigen und 
beim Durchfahrenvon Bahnhéfen, wo sich Wagen befinden, 
das Beschicken des Feuers zu unteérlassen; die Asch- 
kastenklappen sind zu schlieBen, Das Personal ist unter 
Hinweis auf die volkswirtschaftliche Notwendigkeit dieser 
MaBnahme zu unterrichten, Alle Betriebseisenbahner, ins- 
besondere die Dienstvorsteher, Fdl, Aufsicht, Ww, Zuge 
und Schrankenwirter werden verpflichtet, das Nichtbeach- 
ten dieser Anordnung zu melden. Verstée sind zu be- 
strafen. 

Das Heraushalten der Tafeln mit dem Fackelzeichen (Vert 
GD [12] —1 Bu 24 v. 18. 7.50 u. GD [12] — Bu 24/Baos 41 v. 
23.'7.51) wird vorliufig beibehalten. gez. Kramer 


(GD [12] ~1 Bavf 185 v. 29. 12. 51 / 31 512) 


Aufhebung einer Verfiigung Berlin 259 


Die Abl Verf 350/47 der RBD Berlin ist als tberholt zu 
streichen. 


(13 B 4 Bav v. 11. 1. 52/F: 25 009) 
Berlin 260 


ZugschluGsignal fiir Berliner S-Bahnztige 


Mit ErlaB des Herrn Ministers fiir Verkehr — VI 63 — 
343/51 — vom 14.6.51 ist gema8 Abschnitt A (6) der Hisen- 
bahn-Signal-Ordnung — abweichend vom Abschnitt A (3) 
der vorgenannten gesetzlichen Verordnung — die Weiter- 
verwendung des Signals Zg 102 als Regelschlufsignal an 
S-Bahnwagen der Baureihen 125, 166 und 167 bis zum 
31. 12. 1952 genehmigt worden. 

Im tibrigen verweisen wir auf die im Mitteilungsblatt der 
DR unter Berlin 127/51 abgedruckte Anordnung. 

Die Abl Vert 307/48 und 384/49 sind als tberholt zu 
streichen. 


(RBD Bln 11 B 4 Baos [87] 9/46 v. 28. 12. 51 / 25 009) 


Betr.: AzFV Abschnitt 21_ Dresden 153 


Zum AzFV Abschnitt 21 der RBD Dresden, gliltig vom 1.2. 
1951, ist das 1. Berichtigungsblatt mit Giltigkeit vom 15. 12. 
4951 verteilt worden. Der Eingang ist zu tiberwachen, 
Nachstehende Anderungen des AzFV (21) sind wéhrend des 
Druckes eingegangen und konnten nicht mehr beriicksich- 
tigt werden: 


-Strecke 30 


Angaben unter a) Ri Borsdorf—Coswig betr. Miltitz-Roitz- 
schen Einfsig F, Vorsignalabstand 504 m, streichen und 
unter b) Ri Coswig—Borsdorf vor lfd. Nr. 6 einsetzen. 


Weiter streichen: 
a) Ri Borsdorf—Coswig 

Ifd. Nr. 22 mit allen Angaben in den Spalten 4—~11. 
b) Ri Coswig—Borsdorf ; 

lfd. Nr. 3 mit allen Angaben in den Spalten 2—11, 


Strecke 33 
a) Ri Dresden Hbf—Abzw Werdau Bogendreieck 


erginzen : 
Ty?) 3s Telerel7l®l? ei 
& Dresden! 4 9 | 1,20 | 0,30 | 190 | uth} 40 | 


Angaben betr. Dresden-Altst Stellw 4 Ausfig W, Vor- 
signalabstand 400 m streichen, 


. desgl. lfd. Nr. 3 mit allen Angaben. 


Lid. Nr. 4 Spalte $ Dresden-Altst Stellw 4 streichen, 


. dafiir einsetzen Dresden-Plauen. 


Lid. Nr, 32 andern: 


plc [As releleie lsh vo fa. 
a ga | Dresden) 5 29 | 0,70 | 0,80 | 260 JuUh | 40 


Dresden Hbf Einfsig X Spalte 10 Vorsignalabstand 159 
aindern in 521. ; 
Dresden Hbf Einfsig N Spalte 10 Vorsignalabstand 503 
andern in 483. | 

(14 B 10 Bavfa v. 2. 1. 52/12 55) 


Greifswald 118 


Betr.: Berichtigung Abschnitt 21 (Sonderheft des AzFV der 
RBD Greifswald (DV 411 b Grw) 


Folgende Berichtigungen sofort handschriftlich vornehmen: 

Langsamfahrstellen streichen: : : 

Strecke Ga/b Rosow—Grenze km 118,358 

Strecke 12a/b Ringenwalde—Milmersdorf km 74,50—79,000 

Templin km 94,24 

Langsamfahrstellen neu aufnehmen: - 

Strecke lla : 

Abschlu8 Ziegelwerk + 60,800—61,000 0,30 Fehl. W. Abh 4 
: K5 


v. d. Sig. 
Strecko 11b 
ene Ziegelwerk 61,100—60,800 0,30 Fehl. W, Abh 40 K 5 
v. d. Sig. 
(12 B 3 Bavfa, v. 6. 12. 51/13 16) 


Erginzung des AzFV der RBD Halle Halle 103 


Mit sofortiger Giiltigkeit ist der AzFV, Abschnitt 1, der 
RBD Halle wie folgt handschriftlich zu erginzen: 

Strecke 21, Leipzig Hbfi—Eilenburg 

Zwischen den Angaben zu Leipzig—Heiterblick und Ponitz 
b. Leipzig nachtragen: 

Bt Taucha b. Leipzig |] allen Ziigen 

(13/12 B 2 Bavfa v. 29. 12. 51 /53 15) 


Betr.: Berichtigungsanordnaungg Magdeburg 103 


Im Mitteilungsblatt Nr.16 ist in der Verfiigung Magde- 
burg 97 Uber das Auffahren von Weichen im Absatz c) am 
Anfang der vierten Zeile das Wértchen ,,nicht" nachzu- 
tragen, i 

(11 B 2 Bau v, 29. 12, 51 / 11 29) 


Magdeburg 104 
Betr. Betriebliche Wagenbehandlung 


Die GDR hat mit Verfiigung vom 29. 11.1951 —- 12. 1/44/117 
Ba — auf unseren Antrag wie folgt.entschieden: 


»Die Planpositionen fiir die betriebliche Wagenbehandlung 
enthalten in dem Preis fir die Ein- bzw. Ausgangsunter- 
suchung nicht die Kosten fiir Beschilderung, Kuppeln, Auf- 
stecken und Abnehmen sowie Pflege der ZugschluBsignale. 
aa aan der DR einheitlich zu verfahren, sind ab 

a) die Arbeiten fiir das Kuppeln, Aufstecken und Abneh- 
men sowie fir die Pflege der ZugschluBsignale von den 
Bahnhéfen, 

b) die Arbeiten fiir die Beschilderung der Reisezugwagen 
sowie fiir die Beschriftung und Pflege der Laufschilder 
von den Bwen bzw. Bwwen 

auszuftihren und die Kosten entsprechend zu verrechnen.“ 

Beteiligta anweisen, 


(11/44/117 B 2 Ba v. 6.12, 51/1129) . 
Magdeburg 105 


Betr.: Priifung des Zugmeldedienstes durch den Bahnhofs- 
vorstcher 


Der Bahnhofsvorsteher hat wéchentlich mindestens einmal 
(auf Abzw und Bk mindestens alle 14 Tage einmal) den 
gesamten Zugmeldedienst.zu uberpriifen und die Priifung 
mit Farbstift in allen Zugmeldebiichern quer uber den 
Spaltenbau hinweg zu bescheinigen. Diese Kontrolle des 
Zugmeldedienstes kann mit der Priifung des Betriebs- 
dienstes nach StV § 24 (1) verbunden werden. . 
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Ganz besonders wichtig ist, dabei festzustellen, ob das 
Ruckmelden auf Linien mit Streckenblockung (FV § 14 
Ziffer 5) richtig gehandhabt worden ist, und daB es nach 
Beseitigung der Stérung oder der Beendigung der Ver- 
suche, Priifungen und Arbeiten an den Sicherungseinrich- 
tungen erst aufgehoben worden ist, nachdem 

auf zweigleisiger Strecke ein Zug auf dem betroffenen 

Gleis, 

auf eingleisiger Strecke in beiden Richtungen je ein Zug 
dia Strecke zwischen den betelligten Blockendstellen mit 
ordnungsmaBiger Blockbedienung durchfahren hat (FV § 14 
Zitfer 7 dritter Absatz). 
Durch die FV ist bereits angeordnet, daB Blockstérungen 
in die Spalte ,Meldungen und Vermerke“ einzutragen sind, 
und dafS das Riickmelden stets unter Angabe des Grundes 
einzuftihren ist (FV § 17 Ziffer 5 zweiter Absatz und § 14 
Ziffer 7). 
Um die genaue Kontrolle des Riickmeldens zu erleichtern, 
ordnen wir daritiber hinaug an: 

In die Spalte ,Meldungen und Vermerke“ des Zug- 

meldebuches trdgt der Fahrdienstleiter, der das Riick- 

melden anordnete, mit der Uhrzeit auch die Meldung 

des zustiindigen technischen Angestellten ein, die ihm 

dieser liber die Beseitigung einer Storung oder die Be- 


endigung von Versuchen, Priifungen und Arbeiten an 
den Sicherungseinrichtungen erstattet. 
Sind mehrere Strecken betroffen, so ist die Meldung 
in allen in. Frage kommenden Zugmeldebtichern zu ver- 
merken. 
Wir erinnern daran, dafi der zustindige technische Ange- 
stellte jeden Eintrag in das Stérungsbuch Teil B und in 
das Arbeitsbuch Teil C auBer dem Stellwerkswarter auch 
dem Fahrdienstleiter selbst zu melden hat (tv § 28 
Ziffern 3 und 4) 
In dem mit Verfigung 11 B 2 Bati vom 26. 6. 1951 iiber- 
sandten ,Anhalt fiir die Uberwachungs- und Priifungs- 
tatigkeit der Bahnhofsvorsteher“ ist folgendes. nachzu- 
tragen: : 
Spalte 1: 4a. 


» 2: Mitteilungsblatt Nr... ./1952 
Lfd Nr... . Magdeburg. 
. 3: Wéchentlich mindestens einmal, auf Abzw 


und Bk alle 14 Tage mindestens einmal. 
: Priifung des gesamten Zugmeldedienstes. 


In den Zugmeldebiichern quer iiber den 
Spaltenbau hinweg mit Farbstift. 


(11 B 2 Bavf v. 12. 12, 51/11 29) 


—_oOoO 


II. Reiseverkehr 


Erfurt 109 


Betr.: Sperrung von Fahrkarten und Dienstausweisen 


Folgende Fahr- und Dienstausweise sind in Verlust ge- 
raten und werden hiermit ftir ungilltig erklart: 


B lla-Fahrkarte Nr. 18744, giiltig bis 31.12.51 fir die 
Strecken Arnstadt—Themar, Suhl—Schleusingen, Ilmen- 
au—GroBbreitenbach, Rennsteig—Frauenwald, ausgestellt 
fur den Stellw.-Schlosser Harry Krannich, Sfm Arnstadt; 


B Ila-Fahrkarte Nr. 18 792, giiltig bis 31. 12. 51 fiir die 
Strecken Erfurt—Sondershausen, StrauSfurt—Grifen- 
tonna, StrauGfurt—Séimmerda, Ktthnhausen—Déllstadt, 
Greu8en—Keula, Hohenebra—Ebeleben, ausgestellt fiir 
Kurt Kretschmer, Leitungsmeister und’ zwei Mann. der 
Sfm StrauBfurt; 

die Fahrkarte fiir Familienheimfahrt Nr. 35 519, giiltig fir 
die Strecke Erfurt—Beuren, ausgestellt flr Rolf Eckardt, 
Maurerlehrling, Hbm Erfurt; 


die gebiihrenfrele Monatskarte Nr. 1248, gtiltig bis 31.12. 51 
fiir die Strecke Zeitz—CGera Hbf, ausgestellt fiir Peter 
GroBklaus, Schlosserlehrling, Bw Zeitz; 

dia gebtihrenfreia Monatskarte Nr. 0129, giiltig bis 31. 12. 51 
ftir die Strecke Kleinbodungen—Nordhausen, ausgestellt 
fir Gerda Schulz, Rb-Angestellte, Rb-Amt Nordhausen; 

Dienstausweis Nr. 0 346 511, giltig bis 31.7. 53, ausgestellt 
fir Edwin Trostmann, Rb-Angestellter, Bm Marksuhl; 

Dienstausweis Nr. 285 812, giiltig bis 10. 7, 53, ausgestellt fiir 
Armin Schneider, Bahnunterhaltungsarbeiter, Bm Bad 
Salzungen; 

Dienstausweis Nr. 0491921, ausgestellt fiir Johann Knoll, 
Betriebsarbeiter, Bw Zeitz; 

Dienstausweis Nr. 0 492 033, giltig bis 30.7.53, ausgestellt 
fiir Josef Kollai, Betriebsarbeiter, Bw Zeitz; 

Dienstausweis Nr. 282649, ausgestellt fiir Albin Bube, 
Bahnhofsarbeiter, Bf Erfurt P; 

Dienstausweis Nr. 791223, ausgestellt fiir Leitungsmeister 
Kurt Kretschmer, Sim StrauSfurt; 

Dienstausweis Nr. 0 284 133, gliltig bis 4. 7. 53, ausgestellt fir 
Maria Rosinke, Bi WeiSenfels; 

Dienstausweis Nr. 0 328 181, gitltig bis 31.7. 53, ausgestellt 
fiir Harry Krannich, Stellwerksschlosser, Sfm Arnstadt. 


Beim Vorzeigen der Dienst- bzw. Fahrausweise sind diese 
einzuziehen, Die Personalien der Betreffenden sind fest- 
zustellen und die Fahrgiste als Reisende ohne giiltigen 
Fahrausweis zu behandeln. é 


Eisenbahner! 
Die stérkste persdnliche Verant- 
wortung durch bewufte Disziplin! 
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Die eingezogenen Ausweise sind an die RBD Erfurt elnzu- 
senden. Die mit der Fahrkartenpriifung betrauten Be-~ 
schaftigten sind zu unterrichten. 


(23 R 35 Af v. 18, 12. 51/1651) 
Magdeburg 106 


Betr.: Verlust von Fahrausweisen, Lochzangen 


I. Blankokarten fiir dew Zugverkauf 

Reihe 4 Nr. 71 545—71 550 

Verr Bi Tangermiinde 

Reihe 68 Nr, 3526—3575 

Verr Bf Magdeburg Hbf 

Fahrkartenlochzange vom Bahnhof Magdeburg Hbf 

mit Prégezeichen Mg 18. 
Die Karten werden fur ungtiltig erklart. Vorzeiger als 
Reisenden ohne giiltigen Fahrausweis behandeln, Persona- 
lien feststellen und mit Bericht an uns einsenden. Beim 
Auffinden der Lochzange diese mit Bericht einsenden. 


(23 R 4 Vpfu v. 5.12.51) 
Magdeburg 107 
Betr.: Verlust einer Fahrkartenlochzange 
Fahrkartenlochzange vom Bahnhof Klostermansfeld 
mit Pragezeichen Man 1. 


Beim Auffinden der Lochzange ist diese mit Bericht hier- 
her einzusenden. 


(23 R 4 Vpfu v. 14, 12. 51) 
Magdeburg 108 


Betr.: Verlust von Dienst- und Freifahrausweisen 
Dienstausweis Nr. 155 144, ausgestellt fiir die Betr.-Arbei- 
terin Ursula Lammerhirt von der Ga Aschersleben, 


Dienstausweis Nr. 0 139 174, ausgestellt fiir den dl Helmut 
Becker vom Bahnhof Wernigerode-Westerntor, 

Dienstausweis Nr. 147151, ausgestellt fiir den Beschaftigten 
Kurt Gerwing vom Bf Calbe/Milde, 

Dienstausweis Nr. 545 437, ausgestellt ftir den Beschaftigten 
Richard Nowak vora Gleisbauzug 1801, 

Dienstausweis Nr. 929 868, ausgestellt ftir die Zugschaft- 
nerin Irmgard Bitzer, vom Bf. Magdeburg-Hbf, 

Dieristausweis Nr. 149 570, ausgestellt fiir den Lokheizer 
Harald Swietek vom Bw Aschersleben, ‘i 

Dienstausweis Nr. 222 936, ausgestellt fiir die Wagen- 
putzerin Martha Modrow vom Bw Biankenburg, 

Dienstausweis Nr. 805 846, ausgestellt fiir den Twf Gerhard 
Jerxen, vom SFW Magdeburg AS Halberstadt, 

geblhrenfreia Monatskarte Nr. 5441, Geltungsbereich 
Magdeburg-Hbit—Hornhausen, ausgestellt fiir Lizzi Al- 
brecht von der Abt. VI der RBD, 

werden hiermit fiir ungtiltig erklart. 

Bei Vorzeigen vorstehender Ausweise sind diese einzu- 

ziehen und mit den Personalien der Vorzeiger an die RBD 

Magdeburg — R 7 — einzusenden. 

(23 RT Af v. 10.1.52/11 03) 
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Ill. Giitterverkehr 


GDR 591 


Betr.: Neuausgabe der Giiterwagenvorschriften, Teil I. 


Mit dem 31.12. 51 verlicren die bisherigen Giiterwagenvor- . 


schriften, Teil I, ihre Giiltigkeit. An ihre Stelle treten die 
neuen Gliterwagenvorschriften, Teil I, gtiltig vom 1.1.52. 
Durch Verzégerung in der Drucklegung werden diese etwa 
Anfang Februar 1952 verteilt. 

Mit der Dienstvorschrift werden ausgeritistet: die Reichs- 
bahndirektionen, Hauptpriifungsamter und Priifungsimter, 


Reichsbahnamter und Neubaudmter, Bahnhdfe und Giiter- 


abfertigungen, Bahnmeistereien, Relchsbahn-Ausbesse- 
oe ara Bahnbetriebswerke und Bahnbetriebswagen- 
werke. . 


Der Eingang ist zu iberwachen. 


Die Dienstvorsteher und vor allem die im Wagendienst Be- 
schiftigten, ferner die Sachbearbeiter bei den Reichsbahn- 
direktionen und -&mter haben sich mit dem Inhalt der 
neuen Giiterwagenvorschriften, Teil I, sowie mit den Ein- 
fuhrungsbestimmungen nach Eingang der DV _ eingehend 
vertraut zu machen, wobei besonders zu beachten ist, da8 
sich verschiedene Begriffe und Bezeichnungen grundlegend 
geAindert haben (z. B. ,.Wagenbeamter“ in ,,Wagendienst- 
leiter“, ,. Wagenbiiro“ in ,,.Wagenverteilungsstelle“, ,Haupt- 
wagenlenkungsamt" in ,,Gtiterwagenleitstelle“). Insbeson- 
dere wird auch auf die in den Anlagen 11-1 V vorgenom- 
menen Anderungen, vor allem auf die bereits im Gange 
befindlicha Neubezeichnung der Giiterwagen (Ersetzen der 
durch Ortsnamen ausgedriickten Gattungsbezirke durch 
Gattungsnummern) hingewiesen. 


Es ist auch zu beachten, daB durch die Aufnahme der Be- 
stimmungen tiber die Tiirsicherungsverschltisse in die 
GWV I die ,Dienstanweisung fiir die Behandlung von 
Sicherungsverschllissen (Disi)“ auBer Kraft tritt. 


Zur reibungslosen Durchfiihrung der neuen Bestimmungen 
ist es zweckmARig, auf grofen Dienststellen Kollektivs aus 
Aktivisten und erfahrenen Praktikern im Wagendienst zu 
bilden, deren Aufgabe es ist, alle Anderunren und Neue- 
rungen innerhalb dieses Fachgebietes sorefaltig durchzu- 
arbeiten, um sodann ihre Kenntnis in Produktionsberatun- 
gen und Dienstvortriigen den jungen, sich heranbildenden 
Berufskollegen in anschaulicher Weise zu tihermitteln. 
Zur eingehenden Unterrichtung der Beschiftigten, beson- 
derg der Nachwuchskrafte, ist erstmalig vorgesehen die 
GWV I gegen Entgelt an die Beschaftigten der DR verkaéuf- 


ich abzugeben. Ndheres tiber den Verkauf sowie den Preis 
der eer oreceae wird durch die RBDen noch bekannt- 
gegeben. 


(GDR 36 Vwb 465/51 v. 31. 12. 51/31 336) 
Berlin 261 


Betr.: Neufestsetzung der Kontrollbezirke fiir die Ver- 
kehrskontrollo II . 


Durch Bekanntmachung 522 in Nummer 15 der Mitteilungen 
der Deutschen Reichsbahn wurde die Neuaufteilung der 
Verkehrskontrollbezirke verdffentlicht. Hiernach wird die 
Zuteilung des RBDbezirks Cottbus dem Verkehrskontroll- 
bezirk If Dresden und des RBDbezirks Magdeburg zum 
Verkehrskontrollbezirk Schwerin bekanntgegeben. 

Durch Verfiigung der Generaldirektion 134.2/2482/51 vom 
22. 10. 51 ist jedoch der Kontrolibezirk Erfurt der Verkehrs- 
kontrolle IT Dresden und der Kontrollbezirk Magdeburg 
der Verkehrskontrolle It Schwerin zugeteilt worden. 


Hierdurch ist es erforderlich, die Bekanntmachung 522 in 
Nummer 15 des Mitteilungsblattes der DR zu berichtigen. 


(RBD Berlin 32 G 3 Tg [VK II] v. 27. 12. 51 / 22 636) 
Magdeburg 109 


Betr.: Beseitigung von Bindedraht nach Entladung der 
Wagen 


Nach EVO § 75 (15) haben die Empfanger von selbst zu ent- 
ladenden Wagenladungen die Wagen gereinigt zurtickzu- 
geben. Hierzu gehért auch die Entfernung von Dr&hten, 
dia zum Niederbinden oder Befesfigen der Ladung benutzt 
worden waren (vgl. GBV I § 55 [4]). Das Entfernen dieser 
Dréhte hilft Unfdlle verhtiten; es mu daher unter allen 
Umstinden von den Verkehrtreibenden und besonders 
auch von Reichsbahnstellen als Empfainger geschlossener 
Tadungen verlangt werden. Bei der Riickgabe entladener 
Wagen ist auf das Entfernen der Drahte usw. besonders 
zu achten. Nétigenfalls sind die Entlader nachtraglich zur 
Beseitigung des Drahtes zu veranlassen. Miissen Dréhte 
eisenbahnseitig entfernt werden, so sind die Gebiihren 
nach Abschnitt XIV des Nebengebtihrentarifs im DEGT 
Teil I B vom Empfanger einzuzieren. 

Wenn derartige Draihte von Beschiftigten-des Betriebs-~ 
dienstes festgestellt werden, sind sie sofort zu entfernen, 
Die beteiligten Beschéftigten sind zu unterweisen. 


(84 G 1 Vga/437) 


V. Reichsbahnausbesserungswerke 


Betr.: Verrichtungswesen GDR 592 


I. Vom Zentraien Vorrichtungs-Konstruktionsbtiro (ZVKB) 
wurden im Monat Dezember nachstehende Konstruk- 
tionen abgeschlossen: 


A. Verbesserungsvorschlag 
1, Mechan. Laschenschraubenschliissel nach Verbesse- 
rungsvorschlag des Koll, Kowalski, Bm Beetzen- 
dorf, 
Zchnegs.-Nr. Zw 855.07, BI. 501. 


B. Neukonstruktion des ZVKB: 

Vorrichtungen: 

2, Vorrichtung zum Fillen der Schmierdélleitungen an 
HeiBdampfiok (Antrieb pneumatisch), 
Zchngs.-Nr. Zg 807.33, Bl 501, Kat.-Bl. L 01.272. 

3. Vorrichtung zum Fiillen der Schmierélleitungen an 
HeiBdampfiok (Antrieb mit Handbohrmaschine), 
Zchngs.-Nr. Zg 807.33, Bl. 501 a. 


Mefigerite und Lehren 
4, Liingenlehre ftir Tenderachsschenkel, 
Zchngs.-Nr. Zg 834.87, Bl. 518, Kat.-Bl. L 08.011. 
5. Hohlkehlenlehre ftir Lokachsschenkel, 
Zchngs.-Nr. Zg 834.87, Bl. 519, Kat.-Bl. L 08.012. 
6. Hohikehlenlehre . ftir Tender- und Wagenachs- 
schenkel, 
Zchngs.-Nr. Zg 834.87, Bl. 520, Kat-Bl. LPG 08.013. 
%. Riickenlehre fiir Einlegeplatten der Achslager- 
schalen, 
Zchngs.-Nr. Zg 834.99, Bl. 574, Kat.-Bl. PG 08.090. 
8. Dickenlehre fiir Einlegeplatten der Achslager- 
schalen 
Zchngs.-Nr. Zg 834.99, Bl. 575, Kat.-Bl. PG 08.091. 


9. Formlehre fiir die Abnahme und Aufarbeitung von 
Achslagerschalen aus Ge fiir Wagen und Tender, 
Zchngs.-Nr. Zg 834.27, Bl. 504, 


10. AufschweiBlehre fir Rauchkarmmertiirwanddicht- 
achen, 
Zechngs.-Ny. Zg 834.49, Bl. 505. 


II. a Vorbereitung und Entwicklung befindliche Konstruk- 
jonen: 


C. Verbesserungsvorschlag: 


1. Vorrichtung zum Drehen der Treib- und Kuppel- 
stangen fiir AuftragsschweiBungen nach Verbesse~ 
ee ores vom Koll. Lesener, RAW Witten- 

erge, 
Zchngs.-Nr. Zg 804.99, Bl, 521. 


D. Neukonstruktion des ZVKB: 

2. Vorrichtung zum Priifen der Schieberbuchsen und 
Uberhitzerelemente auf Dichtheit, 
Zchngs.-Nr. Ze 834.99, Bl. 509, Kat.-BL L 01.299. 

3, Priiftisch fir Druckausgleicher, 
Zehngs.-Nr. Zw 982.29, Bl 505, Kat.-Bl. L 31.260. 

4. Priifstand ftir Ventilregler, 
Zchngs.-Nr. Zw 982.29, Bl. 507, Kat.-Bl. L 31.253, 

5. Priiftisch fiir Feinausriistungsteile, 
Zehngs.-Nr. Zw 982.29, Bl. 506, Kat.-Bl. L 31 252, 

6. Maschine zum Nachdrehen der Sitzflachen an 
Rohrflanschen, 
Zchngs.-Nr. Zw 956.49, BI. 501, Kat.-Bl. GL 23.750, 


Durch Studium und Anwendung der sowjetischen Methode 
Mamedow zur Senkung der Wagenaufenthaltszeiten und Be- 
schleunigung des Wagenumlaufs. 
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7. Ausbohrvorrichtung fir Hauptkuppelbolzenlager, 
Zchngs.-Nr. Zw 861.45, Bl. 503, Kat.-Bl. L 01.284, 

8 Vorrichtung zum Aussdgen von kupfernen Feuer 
bichswandteilen und Zuschneiden ‘der kupfernen 
Vorschuhe, 

Zchngs.-Nr. Zw 876.33, Bl. 501, 

9. Verstellbare Splintlochbohrvorrichtung fur Schrau- 
ben und Bolzen von 10 bis 60 mm 9), 

Zchngs.-Nr. Zg 834.80, Bl. 503. 


Alla Dienststellen werden ersucht, Anregungen und Hin- 
weise, die geeignet sind, den derzeitigen Entwicklungs- 


stand der in Vorbereitung befindlichen Konstruktionen. 


ginstig zu beeinflussen, der Abt.V (Ref. Vorrichtungs- 
wesen) rechtzeitig bekanntzugeben. 


Die RAWe kénnen, wenn eine Beschaffung von den ange- 


fihrten Produktionsmitteln in Aussicht gestellt ist, Licht-— 


pausen dieser Konstruktionen von der Planei des ZVKB 
im RAW Brandenburg-West zur Information anzufordern. 
Fur die Bwe fordert grundsdtzlich die jeweilige RBD ge- 
schlossen die sie interessierenden Ablichtungen an. : 


Da aus wirtschaftlichen Griinden nicht méglich ist, fiir 
jedes Bw in der DDR Lichtpausen zuzustellen, kénnen die 
a ee Le 


Die Anwendung der Neuerermethoden des Helden der 
Arbeit Hieronymus fiihrt zur Einsparung von Kohle und 
senkt dio Selbstkosten, 


von den in Frage kommenden Konstruktionen fiir die je- 
weilige RBD nur eine sowie jeweils eine Ablichtung fir 
dia Amter zur Verfiigtng gestellt werden. Die Amter 
geben dann den Bwen die Moglichkeit zur Einsichtnahme. 


Da bei der Fertigung dieser Produktionshilfsmittel héchste 
Wirtschaftlichkeit erzielt werden soll, werden diese aus- 
schlieBlich im Zentralen Vorrichtungsbau (ZVB) im RAW 
Brandenburg-West in Serien vorgenommen, Zu diesen 
Zweck ist bei der GDR, Abt. V, zundchst der Bedarf, der 
noch nicht als Bestellung gilt, zu melden, Als letzter Ter- 
min sind sechs Wochen nach Ausgabe des jeweiligen Mit- 
teilungsblattes der DR (siehe Ausgabedatum) einzuhalten. 
Wir stellen anheim, bis zum Eingang des schriftlichen Be- 
scheides vorerst fernmiindlich, Ruf 64 013, den Bedarf zu 
melden. Auch in diesem Falle melden die jeweiligen 
RBDen geschlossen den Bedarf ihrer Bwe. 


Nach abgeschlossener Kalkulation wird dem jeweiligen 
Bedarfstriger der ungefihre Stiickpreis, zu dem der Zen- 
trale Vorrichtungsbau (ZVB) diese Produktionshilfsmittel 


t 


bei serienmaBigor Fertigung abgeben kann, bekannt- 
gegeben. Die Bestellung kann dann mit einem Werk- 
bestellzettel erfolgen. 


(GDR V/52/Zg 150/51 v. 29. 12, 51 / 64 013) 
GDR 593 
Bety.: Tauschplan fiir Olpressen und Schmierpressen 


Die in den Aufléseprotokollen vom Januar und Februar 
ad. J. empfohlenen Tauschlager bei den RBDen sind zum 
gr6éBten Teil geschaffen worden. Somit ist eine zentrale 
Ab- und Anlieferung von Olpressen und Schmierpressen 
nach und vom RAW Stendal gegeben, Hierdurch entfallt 
in Zukunft jede unnétige Reise von Kurieren. Die An- 
lieferung erfolgt nunmehr nach folgendem Plan: 

RBD Magdeburg und Halle am 1.— 2. und 16.17. j. M. 
RBD Schwerin und Berlin am 4.— 6. und 10.—21. j. M. 
RBD Dresden und Cottbus am 8. 9. und 24.-—25, j. M. 
RBD Erfurt und Greifswald am12.—13. und 28.—29. j. M. 


Die RAWe senden ihren Tauschbedarf. an die Zentrale 
Tauschstelle der jeweiligen RBD und setzen diesbeziiglich 
sich mit der Abt. IV der RBD in Verbindung. 


Achtung! Gilt auch fiir Abt. IV. 
((54.7/47/12. 51 v. 14. 12. 51 / 31 757) 
GDR 594 


Betr.: Zentrale Aufarbeitung von Dampfsirahlpumpen im 
RAW , Einheit“ Leipzig 


Mit Vig. 54 W 38/43 01/51 vom 8.2.51 ist das RAW ,Ein~ 
heit* Leipzig fiir die gesamte Deutsche Reichsbahn als zen- 
trale Aufarbeitungswerkstatt flr Dampfstrahlpumpeni vor- 
gesehen. 
Die zentrale Aufarbeitung der Dampfstrahlpumpen wird 
nunmehr in folgender Reihenfolge vorgenommen: 
Reichsbahndirektion Halle 

7 Cottbus 

5 Magdeburg 

6 Erfurt ab sofort 

" Berlin 

® Greifswald 

” Schwerin ab 1,3. 52 

. Dresden ab 1.2.52 
Hierdurch entfallt in Zukunft jede Aufarbeitung der 
Dampfstrahlpumpen bei den einzelnen Dienststellen. 
Die bei den Dienststellen lagernden Ersatzstiicke sind, so- 
fern es sich nicht um Schrott handelt, dem RAW »Linheit* 
Leipzig zuzuleiten,: 
(V — 54 — 7/43 — 1 v. 6.12. 51/31 757) 


VI. 


Berichtigung Magdeburg 110 


Betr.: Vig. Mg 95 vom 28.9. 51 


Im Mitteilungsblatt Nr. 15, auf Seite 283, dritte Zeile des 
dritten Absatzes muB es an Stelle des Textes ,daB die 


Bau 


Langstréger“ heiBen: ,daB der Anstrich der Langstréger“. 
Die Berichtigung der 0. a, Verfiigung hat von allen Bau- 
dienststellen thandschriftlich zu erfolgen, 


(68 Bau 15 v. 11,12. 51) 


VII. Sicherungs- und Fernmeldewesen 


Cottbus 81 


Betr.: Verzeichnis -der telegrafischen Rufzeichen und Ab- 
ktirzungen 


Es sind nachstehende Berichtigungen im Verzeichnis der 
telegrafischen Rufzeichen und Abktirzungen im, Bezirk der 
RBD Cottbus, Ausgabe 1.11. 50, nachzutragen: 


Seite 7 Strecke 5¢ Brabag iin Synthesewerk und Bra in 
Sy A4ndern; ee : : 

Seite 11 unter Buchstabe B — Brabag alles streichen; 

Seite 14 unter Buchstabe S — Synthesewerk 5c Sy neu 
eintragen. 

Das Verzeichnis ist zu berichtigen, 

(71/72 Sf 11 Sib v. 8. 1. 52/1265) 


VIII. Planung und Statistik 


Ertart 110 


Betr.: Berichtigungsblatt 1 zum Anhang III der DV 407 
— Kilometerzeiger der RBD Erfurt — 


Zum Anhang II der Dienstvorschrift ftir die Ermittlung 
der Betriebsleistungen — Kilometerzeiger der RBD Er- 
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furt — giiltig vom 1.1.47 an. Ausgabe Mai 1950 verteilen 
wir nach dem vorliegenden Verteilungsplan dag Berichti- 
gungsblatt 1, giiltig vom 1. 1. 52 an, Der Eingang ist zu 
lberwachen, fehlende Stiicke kénnen bei der Lochkarten- 
stelle nachgefordert werden. 


(83 Pl 30 Biz v, 17, 12.51/15 71) 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


-™, 


: Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013300110004-0 


XL Finanzen und Betriebswirtschaft 


\ 


Betr.: a) Fahrgeldstundung fiir das Prisidium der Volks- 
polizei Berlin, 
b) Fahrgeldstundung fiir die Hauptverwaltung der 
Deutschen Volkspolizei Berlin ; 


Bas Prasidium der Volkspolizei und die Hauptverwaltung 
der Deutschen Volkspolizei sind mit der Bitte an ‘uns 
herangetreten, ihren Angehérigen Fahrgeldstundung nach 
PAV I §73 zu gewdhren. Wir sind dem Ersuchen nachge- 
kommen und haben Fahrgeldstundung unter den gleichen 
Bedingungen eingerfumt, wie sie bereits der Versicherungs- 
anstalt Berlin zugestanden worden sind. Vergleiche Vfg. 
115.1 — 450/51 vom 15.2.51, Mitteilungsblatt Nr. 4/51 vom 
5.3.51 GDR 146 (122) Seite 74. , 

Die Abrechnung der Fahrgeldstundung zwischen der 
Reichsbahn und der Volkspolizei Berlin sowie der Haupt- 
verwaltung der Deutschen Volkspolizei Berlin tbernimmt 
fiir die Reichsbahn die VK I Berlin, : 

Bei dieser Gelegenheit machen wir darauf aufmerksam, daB 
die Zweitschriften der Nachweise der gestundeten Fahr- 
gelder laut Bezugsverfiigung von den Bahnhofskassen an 
die VK I einzusenden sind und nicht bei den Bahnhofs- 
kassen verbleiben, was versehentlich oft geschieht. 


(GDR 116 FF 29 — 4702/51 v. 2.1.52 /31 618) 


eS GDR 596 


Betr.: Verwendung von Mitteln des Finanzplans der DR 
zum Einkauf bei der HO 


Das in Vig. HVV O/H 3167/49 vom 28. 2.49 fiir samtliche 
Haushaltsorganisationen ausgesprochene grundsatzltche Ver- 
bot, aus Haushaltsmitteln Waren in Laden der HO ein- 
zukaufen, wird hiermit atifgehoben. 


Es wird folgende Neuregelung getroffen: : 
1. Nicht mehr bewirtschaftete Waren kénnen ohne Ein- 
‘schrdnkung in der HO gekauft werden; ; 

2. bewirtschaftete Waren nur dann, wenn ihre Bezahlung 
entweder aus dem Direktorfonds oder aus Mitteln der 
Belegschaft erfolgt, 

(GDR 113 F 18 — 6468/51 v. 14. 12. 51 / 31710) 


GDR 595 . 


GDR 597 


Betr.; Lohniiberweisung an die Reichsbahn-Sparkasse 


Trotzdem immer wieder, zuletzt mit Vig. 116/F 29 - 3906/51 
vom 18, 11. 51 (Mitteilungsblatt Nr. 16/51 vom 15. 12.51, Vfg. 
GDR 548, Seite 314), darauf hingewiesen wurde, dai bel 
Lohntiberweisungen an die Reichsbahn-Sparkasse die Spar- 
kasse einen Tag vor dem Lohnzahltag im Besitz des Be- 
trages sein mu8, wird seitens der Reichsbahn-Sparkassen 
dauernd geklagt, daB die Gehaltstiberweisungen nicht 
rechizeitig, zum Teil sogar mit erheblicher Versp&tung 
durchgefitihrt werden. Wir machen darauf aufmerksam, daB 
die Reichsbahn-Sparkassen bei nicht piinktlicher Uberwei- . 
sung der Lihne berechtigt sind, Verzugszinsen zu fordern. 
Wir werden kiinftig in jédem Falle des Verzugs nachgehen. 
Sofern nicht triftige Griinde flr die verspitete Uberwei- 
sung geltend gemacht werden kénnen,' miissen, die durch 
die Berechnung von Verzugszinsen entstehenden Kosten 
von den Verantwortlichen getragen werden. : 


(GDR 116/F 29 -—— 4545/51 v. 10. 1. 52/31 618) 


XII. Arbeit und Lohn 


Protokollerklarung Nr. 12 GDR 598 


zum Rahmenkollektivvertrag fiir die Betriebe und Dienst- 
stellen der Deutschen Reichsbahn vom 11.6. 51: 

Die Generaldirektion der Deutschen Reichsbahn und der 
Zentralvorstand der IG Eisenbahn erkliren zur Anlage 8 
des RKV, Tatigkeitsverzeichnis ‘fiir die Arbeitsplatz- 
bewertung: 

Die im Bezirk der RBD Dresden bestehende Briickenwerk- 
statt ist nicht in das*Tatigkeitsverzeichnis aufgenommen 
worden, weil sie im Onrganisationsplan nicht enthalten ist. 
Fiir die Arbeitspldtze in der Briickenwerkstatt, die ab 
1.3.51 auf Eigenwirtschaftlichkeit umgestellt wurde, gelten 
ab 1.3.51 die nachstehenden Bewertungen: 


Rate Tdtigkeit Bewertung 

Betriebsleiter occ ccc ce ee ee sence erences Gr. li 
AV — Gruppe 
AV Gruppenieiter und stv. Betrlebsleiter .... Al 
AV 1 Normenbttro  cicccccc cece cece ener ee ence eee 
. weitere Krifte 

AV 2. Arbeitsaufnahme & 
weitere Krifte . 

AV 8 Material- und Geritebereitstellung ...... Bil 
weltere Krafte cc cii cies ce eecs tee et erence B2 

AV 4 Statistik, Arbeitskrdfteeinsatz, 
Wettbewerbe cece ccc ci ieee cet ce eter eenee A3 

AV 5 Betrieb und Unterhaltung der eigenen 
Anlagen ..eeeeuae 

AV 6 Ausbildung 

AV 7 Arbeitspriifung 

AV 10 Schreibkréfte 

Plw Planung, Betriebswirtschaft ............-- A2 


Rate Tatigkeit Bewertung 
B— Gruppe 
B- Gruppenleiter, statische Berechnungen 
und Kalkulationen 
Bil KonstruKteure ...ccc eee c eee e eens eee eens 
B2 Anfertigung von Zeichnungen 
schwieriger Art (Teilkonstrukteur) ...... Bi 
einfacher Art (Teilkonstrukteur).........- B 2 
B3 Werkstattlelter  ..cccsscscceveeeeeeeneeraneee owm 
Ba Leiter des Stahl bauzuges ...... eer ae owm 
BS Leiter der Montagebrigaden .............+ wm 
Vv — Gruppe 
Vv Gruppentelter .....c cece ec er er cece teen eneee A2 
Vi Personalsachbearbelter oc. s.ceeceesenvens Bil 
V2 Sachbearbeiter fiir Sozialangelegenheiten B 3 
V3 Finanzbuchhalter A3 
v4 Betriebsabrechner Bil 
weltere Kr&fte cc ceecce cern eneeueeee B2 
Vv 5 Kassenverwalter Bi 
v6 Lohnrechner flir Leistungslohn .......... B2 
Lohnrechner flr Zeitiohn BS. 
Va Lohnrechnungspriifer .....c cc eeee eens Wicks lL 
Vv 8 Lagerverwalter und -buchhaltung Bil 
: weltere Erafte cccccccccee ee eu et eeer eee nee B2—B3 
Vv lo SchreiPkrblte o.cccec cece eee eee eee eee B3—C2 


Berlin, den 30. 11.51 


Deutsche Reichsbahn 
Der Generaldirektor 


gez. LV. Hetz 


Industriegewerkschaft Hisenbahn 
im FDGB 
Zentralvorstand 
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Protekollerklérung Nr. 13 GDR 599 


zum Rahmenkollektivvertrag fiir die Betriebe und Dienst- 
stellen der Deutschen Reichsbahn vom 11. 6. 51. 

Die Generaldirektion der Deutschen Reichsbahn und der 
Zentralvorstand der IG Eisenbahn erkldren zur Anlage 8, 
Tatigkeitsverzeichnis fiir die Arbeitsplatzbewertung: 

Die Fahrleitungsmeistereien West, Ost und Nord-Stid sowie 
das S-Bahnwerk Markgrafendamm werden entsprechend 
ihrem Arbeitsaufkommen aus der Rangklasse Ib in die 
Rangkilasse Ia umgruppiert. 

Fir die Arbeitspldtze gelten ab 1.9.51 die nachstehenden 
Bewertungen: : 


Lid. it 
Nr. Tatigkeit 


Bewertung 


S-Bahnwerk Film 


1 Dienststellenleiter Al Al 


2 Vertreter, zugleich techn. Auf. 
SichtSkraft (oii. cece csc eee cece 


A. Technischer Dienst 


Aufsichtsdienst in Unterwerken .. 


2 Aufsichtdienst in Stromschienen- 
BOWONNEN, face co coos daind eeeew er ewes tex 
3 Aufsichtsdienst in Maschinen- und 
maschinenartigen Anlagen, in 
Druckluft-, Pumpen-, Heizungs-, 
Fernsteuerungs.. und Fernmes- 
ANVALCN sea veceedsesvasdsvaegesdeaen 


Lastverteller wine 
Normensachbearbeiter ............ 
Weitere Krafte 


Besonders schwierlge und ver- 
antwortungsvolle Tdtigkeiten bei 
der Unterhaltung, dem Neubau 
und der Reparatur in den Anlagen 
der Bahnstromversorgung ........ 
8 Besonders schwierige und verant- 
wortungsvolle Tétigkeiten in 
Schaltwerken der Bahnstromver- 
sOTgun gsanlagen 
9 Beaufsichtigung aller Arbeiten bei 
der Unterhaltung, dem Neubau 
und der Reparatur in den An- 
lagen der Bahnstromversorgung. . 
10 Beaufsichtigung aller Arbeiten an 
den starkstromtechnischen An- 
lagen in Schalt- und Unterwer- 
ken und Stromschienenanlagen 
der Bahnstromversorgung ........ 


A 2 A2 


n 


A3 


Ad 


A3 


A3 
Bi-—-B3 


AMT A 


owm 


Oowm 


B. Nichttechnischer Dienst 

1 Allgemeine Verwaltungs- und 
Personalangelegenheiten .......... Bil Bi 
2 Lohnrechnungspriifer.............. 1 
8 Lohnrechner fiir Leistungsidéhner 


ib 


ra Tatigkelt Sebenawere Wi 
4 Lohnrechner fiir Zeltlohn ........ B3 B3 
5 Lagerbuchhaltung B2 B2 
6 Lagerktartei oc... cece eee ee Ba ci fous 
7 iageraufsicht ........0....ccceceuee Lgmu,. Lga Lem u, Lega 
8 Schreibkréfte 2.0.0.0. .cc cece cues ees B3—C2 B3—-cC2a 


Berlin, den 30. 11. 51 


Deutsche Reichsbahn 
Der Generaldirektor 
gez. i, V. Hetz 


Industriegewerkschaft Eisenbahn 
im FDGB 
Zentralvorstand 
gez. Seeger 


Protokollerklarung Nr. 16 GDR 6600 


zum Rahmenkollektivvertrag fiir die Betriebe und Dienst- 
stellen der Deutschen Reichsbahn vom 11. 6. 51: 


Die Generaldirektion der Deutschen Reichsbahn und der 

Zentralvorstand der IG Eisenbahn erkliren zum Lohn- 

gruppenkatalog (Anlage 6) Nr. 1 Allgemeine Fach- und 

Helferarbeiten, die nicht unter Nr.2 bis Nr. 15 aufgefithrt 

sind: 

1. In der Lohngruppe 3, Buchstabe 1), ist hinter dem 
Satzteil: 


a) ,sowie schwere Transportarbeiten von Stoffen ein- 
zufiigen: 


»(ausgenommen Steine tragen)“. 


In der Lohngruppe 4 ist unter k) nachzutragen: 
»oteine tragen“, 

c) In der Lohngruppe 4 ist unter g) nachzutragen: 
»Ausftihren von Kleinreparaturen an Elektrokarren*“. 
In der Lohngruppe 4 ist unter 1) nachzutragen: 
»Gutbewegung und -behandlung in Umladehallen,; 
Umladen von Giitern, Stoffen usw. von Schmalspur- 
auf Vollspurwagen*“, 


e) In der Lohngruppe 5 ist unter c) nachzutragen: 
,Organisation und Uberwachung des Arbeitsablaufes 
in den einzelnen Gruppen in. Umladehallen, wie 
Einteilen der Arbeitskrafte, Sichten der Begleit- 
papiere, Anfertigen von Meldezetieln, Feststellen 
von UnregelmaBigkeiten, Anschreiben der Giiter“, 

2. Die Protokollerklarung tritt mit dem 1.11.51 in Kraft, 
Berlin, dem 30, 11.51 


Deutsche Reichsbahn 


b 


= 


d) 


oS 


Industriegewerkschaft Eisenbahn 


Der Generaldirektor im FDGB 
gez. i. V. Hetz Zentralvorstand 
‘ gez. Seeger 


XII. Recht und Verwaltung 


GDR 601 


Betr.: Erginzung der ,,Ersten Verwaltungsanweisung zur 
Ersten Durchfiihrungsbestimmung zu der Verord- 
nung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der 
Deutschen Reichsbahn und der Lage der Eisenbah- 
We ose Deutschen Demokratischen Republik vom 


1, Abschnitt II der im Mitteilungsblatt der DR Nr.5 vom 
17.3.51 auf Seite 88 veréffentlichten ,Ersten Verwal- 
tungsanweisung" wird wie folgt erginzt: 

Die Berechnungen der Beschaftigungsdauer auf der 
Grundlage des §2, Abs. (2) bis (4), und §5, Abs. @), 
der Ersten Durchfithrungsbestimmung sind: ab sofort 
auch fir alle Beschiftigten vorzunehmen, die ihre 50- 
jahrige Beschiftigungsdauer vollenden. 
Die Auszahlung der Pramie und die Aushéndigung 
des Diploms erfolgt auch an Eisenbahner, die das 
50. Beschéftigungsjahr bereits vor dem 14. 10.50 voll- 
endet haben und noch in Beschéftigung bei der Deut- 
schen Reichsbahn stehen oder nach dem 13. 10.50 durch 
Invaliditét ausgeschieden sind. 
Es ist zuerst die Beschaftigungsdauer der Beschaftigten 
zu errechnen, die 
a) vor dem 14.10.50 dag 50. Beschiftigungsjahr voll- 
endet haben und noch bei der DR beschaftigt sind, 
b) nach dem 13.10.50 durch Invaliditat ausgeschieden 
sind und : 
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c) ab 1.1.51 eine Besch&ftigungsdauer von 50 Jahren 
erreichten und bis zum 31. 1. 52 noch erreichen 
werden, 


Damit die Auszahlung der Pramie und die Aushdndi- 
gung der Diplome schnellstens nachgeholt werden 
kann, sind die erforderlichen Unterlagen, unter Bei- 
fligung des jeweils vom der RBD bzw. vom RAW ge- 
priften Berechnungsbogens bis zum 10. 3. 52 der 
Abt. XVI der GDR vorzulegen. 


Der Berechnungsbogen ist auch fir alle nach dem 


é 31.1.52 zu prdémiierenden Beschaftigten der Abt. XVI 


der GDR vorzulegen. 


2. Fir die ab.1.2.52 und spiter zu prdmiierenden Be- 
schaftigten ist wie folgt zu verfahren: 


Die Dienststellenleiter haben mindestens sechs Wochen 
vor Vollendung der 50jahrigen Beschiftigungsdauer 
die Prémiierung des Beschaftigten zu beantragen, da- 
mit die Primiierung und die Aushindigung des Diploms 
an den Beschaftigten am Tage der Vollendung der 50- 
jahrigen Beschéftigungsdauer. erfolgt. 


Die federfithrende Bearbeitung flr die Ausstellung 
und Aushindigung der Diplome fir 50jahrige Beschif- 
tigungsdauer obliegt der Abt. XVI der GDR. 


Die Diplome aller Beschéftigten der DR ftir 50jahrige 
Pe Hedngedauer sind mir zur Unterscrift vor- 
zulegen. 
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Die Primie ist stets von der jeweiligen Dienststelle Lageraufseher, Oberleitungsmeister, Leitungsmeister, Lei- 
sélbst zur Zahlung anzuweisen. Die Verrechnung er- tungsaufseher, Obersignalwerkmeister, Signalwerkmeister, 
folgt auf Konto 429991 oder 43 9991. pecan ted Oe er ag ae ee 

, ay ‘ erg) ; ; , werkmeister, Telegrafenwerkfithrer, Leiter der Priifungs- 

3, Eim Muster des Diploms wird von der GDR festgelegt. _ dmter, Hauptpriifer der Priifungsimter, Priifer der Prii- 
gez.i.V. Lehmann ~ fungsiimter, Kassenboten, Dolmetscher bei der GDR und 

(Gd [134] V 14 2537/51 v. 14. 1.52/31 271) bei den Rbden, soweit-noch nicht bkpfl., alle Angestellten 
der GDR, soweit noch nicht bkpfi., technische und nicht- 

GDR 602 technische Angesiellte der Gruppen Al, A2 und A3 in 

P ‘ itll ch Kon t den RBDen und Rb4 (ohne Dienststellen), frei gestellte 
Beir.: Festlegung einheit icher Sprech- und Konferenztage _BGr-Vorsitzende, Parteisekretire und Partetinstrukteure. 
fiir die staatliche Verwaltung Die Deutsche Reichsbahn leistet bei der Beschaffung von 

Die im Mitteilungsblatt der DR Nr. 15 vom 26. 11. 51 Berufskleidung sehr erhebliche Zuschtisse. Damit die Be- 
irriimlich unter Abt. XV auf Seite 304 verdéffentlichte ‘ufskleidung von jedem einzelnen sorefiltia und schonend 
Verfiigung — GDR 531 a — ist wie folgt zu berichtigen: behandelt wird, ist mit dem Zentralvorstand der IG Hisen~ 
bahn vereinbart worden, daB alle zum Tragen der Berufs- 


a) Mittwoch von 13 bis 18 Uhr. kleidung verpflichteten Eisenbahner laufend einen gewissen 
Der vorletzte Absatz ,Fiir die... bis... festzusetzen“ ist Beitrag an die Kleiderkasse bezahlen, der gestaffelt ist. 
zu streichen. : gez, Kramer per Beitrag ist so berechnet. worden, daB jeder einzelne 
(Gat [134] V 14 2521/51 v. 20, 11, 51/31 371) immer nur einen Anteil der Gesamtkosten der Berufs- 


kleidung traégt. 


GDR 608) Auf Grund dieser Neuregelung ist der Monatsbeitrag ab 


Betr.: Neufestsetzung der Dienststunden 1.1.52 wie folet fasteelest worden: 


Im Abschnitt IX § 40 des Gesetzes der Arbeit vom 19. 4. 50 + oj ipeoe i : 
(GB S$. 349) ist die Arbeitszeit auf acht Stunden und die Pe! Cipem Monatsbruttoverdienst a 
wochtenliche Arbeitszeit auf 48 Stunden festgesetzt. bis ete Peay eee aes = 2— DM 

Die Verordnung zum Schutze der Arbeitskraft vom 25. 10. 51 von 900, i : i ae a D = = a 
(GBI. 8. 957) besagt im Abschnitt V §17, daB die Arbeits- von 600,01 DM bis 1000.— DM .... = 4,~ DM 
pause mindestens 45 Minuten betragen muJB. von 1000,01 DM an ....... cee = 6— DM 
Bisher war die Arbeitspause in den Verwaltungsdienststel- Die Neuregelung, die erhebliche Vorteile fiir die Eisen- 


len der RBDen und RBA unterschiedlich lang. Es ist jedoch bahner mit sich bringt, verlangt die Anderung des § 6 und 
erforderlich, der Verordnung zum Schutze der Arbeits- des § 7 Abs. 3 der Berufskleidungsordnung. 

kraft nachzukommen und die Arbeitspause auch in allen Der § 6 (Abgabepreise) ist in der Weise zu dndern, dai der 
Verwaltungsdienststellen der DR auf 45 Minuten fest- letzte Satz (Nétigenfallg sind Zuzahlungen an die Rb.- 
zulegen. Kleiderkasse zu leisten) gestrichen wird. 

Da auBSerdem im BeschluB tiber die Festlegung einhelt- Im § 7 (Bezug der Berufskleidung) wird der Absatz 3 ge- 
licher Sprech- und. fond renege ae = oy ee sar strichen, 

liche Verwaltung vom 25.10.51 ( . §.123) festgesetz : : 

wurde, daB die Diensizeit am Mittwoch in allen Verwal- An seine Stelle tritt als neuer Absatz 3: 

tungsdienststellen bis 18 Uhr zu dauerm hat, ist eine all- »Beim Ausscheiden aus dem Reichshahndienst kann der 
gemeine Neufestsetzung der Dienststunden erforderlich Eisenbahner seine Berufskleidung ohne Entschédigung an 
geworden. : die Verwaltung zuriickgeben oder aber er muB, falls er sie 
Um die Dienststunden fiir alle Verwaltungsdienststellen  behalten will, den Abgabepreis abziiglich des Betrages fiir 
der DR im Gebict der DDR médglichst einheitlich festzu- die Zeit seit der Aushindigung dieser Berufskleidung bis 
scizen, was im Interesse der reibungslosen Abwicklung zum Ausscheiden entrichten, Der abzuziehende Betrag wird 
unseres Ceschaftsablaufes liegt, schlage ich vor, soweit im der Weise errechnet, daG der Abgabepreis durch die 


it iihrbe 1.152 wie folgt zu verfahren; 2Zahl der Monate, der in der BKO festgelegten Tragezeit 
ae . ae ey a ab 7.30 Bie ee Dienst be- geteilt und mit der Zahl der Tragemonate dieses Berufs- 
a) Dienststellen, die um /. kleidungssttickes multipliziert wird.“ 


ahanen; ‘ie ow 7.30 bis 16.30 Uhr, Uber die Abftthrung der Beitrage an die Rb.-Kleiderkasse 
a 2 nie in v 730 bis 1630 Uhr bzw. an die Finanzabteilung der GDR ergeht noch eine 
am Dienstag eee aie gat , besondere Verfiigung. gez. i. V. Lehmann 


am, Mittwoch von 7.30 bis 18.00 Uhr, ; 
‘ am Donnerstag von 7.30 bis 17.00 Uhr, (Gg: (184. 4] 79/52 v. 25. 1. 52 /31 230) 


am Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr, GDR 605 


am Sonnabend von 7.30 bis 13.00 Uhr. ; 
b) Dienststellen, die um 8 Uhr mit dem Dienst beginnen, # Betr.: Berufskleidung fiir Reichsbahn-Fachschiiler der Fach- 
schule fiir Eisenbahnwesen in Dresden 


arbeiten 
am Montag von 8 bis 17.00 Uhr, 1. Nachtrag zum § 4a der BKO vom 1.6.51 (Anlage D 
am Dienstag vor ; pe hae Uae zum Mittellungsblatt der DR 7/51) 
i eee ean 8 ‘ae a Uhr In die BKO, § 4a, sind unter Erlduterungen folgende Zu- 
am Freitag yoni 8 bis 17.00 Uhr, sdtze neu aufzunehmen: 
am Sonnabend von 8 bis 14.00 Uhr. 4a Schulterklappen, 12 3,5 cm, in der Grundfarbe Blau, 


mit Umrandung und einem Ldéngsstreifen in der 


ton: 4 3 betriebli i u i ander 
Dienststellen, die aus betrieblichen Griinden eine ere Faroe der Berahvenipoe mit-elnem Sin. Silber: 


Arbeitszeit als die unter a) und b). vorgeschlagene fest- 


setzen, teilen diese umgehend der Abt. XIII der GDR mit. Fachschitler der Unterstufe nach bestandener Auf- 
gez. Krame nahmeprtifung. 
- 5a Wie bei 4a mit einem silbernen Stern, vierzackig; 


184 14 190/51 v. 27. 12. 51/31 271) 
Cee’. Py ‘ : 14 mm SpitzenmasB: 


GDR 604 Fachschtiler der Mittelstufe nach bestandener Ab- 
schluBpriifungder Unterstufe (Werkmeisterpriifung). 


Betr.: Neuaufzunehmende Pflichtmitglieder in die Rb.- 7a Wie bel 4a mit zwei ailbernen Sternen, vierzackig, 


Kleiderkasse ab 1.1.52 14 mm SpitzenmaB, tibereinander: 
Nachstehend aufgeftihrte Berufsgruppen sind mit Wirkung Fachschtiler der Oberstufe nach bestandener Ab- 
vom 1.1.52 als Pflichtmitglieder in die Rb.~Kleiderkasse schlu@priifung der Mittelstufe (Technikerpriifung). 
aufzunehmen und iny Laufe des Jahres nach und nach mit 114 Schulterklappen, 12X4 cm, in der Grundfarbe Silber, 
Berufskleidung never Art zu versehen: mit Umrandung und einem Langsstreifen in der 
Stellwerksmeister, Wéichenwarter, Bahnhofshelfer, Halte- Farbe der Berufsgruppe, mit einem S in Silber: 
punktwarter, Fahrmeister fiir den Zugbegleitdienst, Ju- Hochschtiler nach der Immatrikulation wihrend 
gendinstrukteure, Pfértmer, soweit noch nicht bklpfl., der Zeit des Vorpraktikums und der Grundausbil- 
Wachter, Aupateunestelier, Seis Hebieritie Baste dung (1, bis 4. Semester). 
amtlich, technische und mnichttechnische Angestellte der ta bai at einem «ilbern i ‘ { 
Gores a 1A ze A? > den RAWen, Keurier e in den 11b Lee eee eeane ene silbernen Stern, vierzackig, 
R en, Gruppenleiter in den Bwen, Dienstvorsteher un ; + : : a 
Vertreter der Bwe, Dienstvorsteher unk Vertreter der Boo wematien bestandener Diplomvorpriifung 


Starkstrommeistereien, Lokftthrer, soweit noch nicht bkpfl., ‘ Ree eave : 
Lokheizer, soweit noch nicht bkpfl., Lokfahrmeister, Klein- Die Berichtigung der BKO ist hhandschriftlich vorzu- : 


lokfihrer, Dienstvorsteher und Vertreter der Signal_ und "ehmen. gez. Kramer ra 
Fernmeldemeistereien, Oberlagermeister, Lagermeister, (GD [134.4] 598/52 v. 7.1, 52/31 230) & 


- 
: | | 2 
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Berlin 262 


Betr.: Aufteilung des Bereichs des Bfs Mittenwalde Nord 


Bezug: Vig. Pr (1384) V 31 Ogs vom 20. 8.51 und Mittei- 
lungsblatt-Vfg. Bln 227 (Anlage A zum Mitteilungs- 
blatt 12/51) 

Im Hinblick auf die betrieblichen und verkehrlichen 

Veradnderungen im Bezirk deg Bfs Mittenwalde Nord wird 

mit Wirkung vom 1.1.52 der Bf Mittenwalde Nord als 


Schafft technische Kabinetie fiir die breiteste Einfithrung 
neuer Arbeitsmethoden! 


selbstaindige Dienststelle der Rangklasse II aufgelést und 
dem Bf Mittenwalde Ost unterstellt. 

Dem Bf Mittenwalde Ost unterstehen somit alle auf dem 
Streckenabschnitt Schéneicher Plan—Schenkendorf liegen- 
den Bfe, Haltepunkte und Abzweigstellen. Bis zur Neu- 
festsetzung der Rangklassenbewertung ist fiir den Bf Mit- 
‘tenwalde Ost die Rangklasse II anzuwenden. 

Die Bezugsverfiigungen sind entsprechend zu berichtigen. 


(134 V 31 Ogs v. 3.1. 52 / 25 024) 
Berlin 263 


Betr.: Kennzeichnung des S-Bahnhofs Diippel 
Bezug: Mitteilungsblatt, Vfg. Bln 256 (Anlage A zum Mit- 


teilungsblatt Nr. 16/51) 
In der neuen Bahnhofsbezeichnung ist zwischen den Wor- 
ten Diippel wnd Kieinmachnow ein doppelter Bindestrich 
zu setzen. 
(Dippel= Kleinmachnow) 
Die Bezugsverfiigung ist entsprechend zu berichtigen. 
(184 V 31 Ogo v. 11.1. 52 / 25 024) 


Dresden 154 


Betr.: Verlegung der Dienstriume der Fahrkartendruckerei 


Ab 1.1.52 befindet sich die Fahrkartendruckerei Dresden in 
Dresden-A, Freiberger StraBe 32. 


Bestimmungsbahnhof fiir Dienstsendungen ist Dresden 
Hbf. Fernruf-Nr. 2568: Dienststellenvorsteher; Fernruf- 
Nr. 2569: Geschiftsstelle. 


(134 V 20 Og v. 27. 12. 51 / 352) 
Betr.: Bf Hammerbriicke Dresden 155 


Von sofort an wird die Haltestelle Hammerbriicke wieder 
als Bahnhof betrieben., 


(1384 V 20 Ogs v. 10. 1. 52 / 352) 


Betr.: Dienststellenorganisation Dresden 156 
Der Bf Pirna-Rottwerndorf und der Hp Pirna-Neundorf 
wurden ab 1.1.52 dem Bf Pirna unterstellt, 

{184 V 20 Ogs v. 27. 12. 51 / 352) 


rs Betr.: Auflésung von Dienststellen Erfurt 111 


Das Bw Weimar Berk Bf und das Aufarbeitungswerk 
Gehren werden mit Ablauf des 31, 12.51 aufgelést. é 


(1384 V 20 Ogs v. 28, 12. 51) 4 


ay 


“Retr: 


(134 V 12 Ogo v. 4. 1.52/11 01) 


ee eee 


Greifswald 119 


Betr.: Wiederinbetriebnahme eines abgebauten Strecken- 
abschnittes und Errichtung eines Haltepunktes 


Am 21.12.51 wird nach Wiederaufbau des unterbrochenen 
Streckenabschnittes Angermiinde—Bad Freienwalde der 
Durchgangsverkehr wiederaufgenommen und in km 18,9 
ein unbesetzter Haltepunkt fiir den Personenverkehr 
(Oderberg/Mark) errichtet. 


(Pr [134] V 10 Ogsted v. 13. 12, 51-/ 12 34) 
Greifswaid 120 


Betr.: Kommissionszimmer im Bezirk der Reichsbahndirek- 

tion Greifswald 

Greifswald (Kulturhaus): Drei Zimmer mit je zwei Betten, 
zwei Zimmer mit je einem Bett (Bestellung beim Haus- 
meister im Kulturhaus). 

Greifswald (Bahnhof): Ein Zimmer mit zwei Betten (Be- 
stellung bei DV, Bahnhof Greifswald). 

Eberswalde: Ein Zimmer mit zwei Betten bei Wiedemann, 
Eberswalde, Grabower StraBe 34 (Schliissel beim Bf 
oder nachts beim BW). 

Angermiinde: Zwei Zimmer mit je einem Bett (Bahnhofs- 
gaststatte Angermiinde). 

Templin: Zwei Zimmer mit je einem Bett im Empfangs- 
gebaude (Bestellung beim DV). 

Neustrelitz: Drei Zimmer mit je einem Bett im Rb-Amt, 
Neustrelitz, Rudolf-Breitscheid-Strafie 9 (Bestellung 
beim DV oder RBA). ; 

Neubrandenburg: Ein Zimmer mit je eimem Bett im Uher- 
nachtungsgebiiude (Bestellung beim DV 

(134 —- V 4 — v. 18. 12. 51 / 11 33). 


Betr.: Dienststellenorganisation Magdeburg 111 


Mit Wirkung vom 1.12.51 wurde der Kreuzungsbahnhof 
Bindfelde, zwischen den Bfen Hamerten und Stendal der 
Strecke Berlin—Hannover, in Betrieb genommen. Der 
Kreuzungsbahnhof Bindfelde untersteht dem Bf Stendal. 


(134 Vv 12 Ogs v. 6.12, 51/1101) 
a Magdeburg 112 


Umbenennung des Bfs Grabow 


Mit Wirkung vom 10. 1. 52 wird der Bf Grabow in Grabow, a 
i 


Kreis Burg, umbenannt. se! 


Magdeburg 113 
Betr.: Auflisung der Hbm AuSenstelle Stendal 
Mit Wirkung vom 1.1.52 wird die Hbm AuBenstelle Sten- 


dal aufgelést. Die bisher von dieser Stelle durchgefiihrten 
Aufgaben werden ab sofort der Bm 2 Stendal tibertragen. 


(184 V 12 Ogs v. 8. 1.52/11 01) 


Betr.: Hp Ovelgiinne Magdeburg 114 


Mit Wirkung vom 3.1.52 wird der an der Strecke Magde- 
burg—Lilsleben (bei Magdebirg) neu errichtete Haltepunkt 
Ovelgiinne in Betrieb genommen, Der Hp dient dem Per- 
sonmenverkehr. : 


(134 V 12 Ogs v. 3. 1.52/11 01) 


XIV. Soziales 


GDR 606 
Rangierer! 


Fahrlissigkeit und Nichtbeachtung der Unfallverhiitungs- 
vorschriften bedeuten den Tod! 


Immer wieder treten persénliche Unfalle ein, die bei mehr 
Achtsamkeit. und genauerer Beachtung der Unfallver- 
htitungsvorschriften zu vermeiden sind. Eine Anzahl davon 
ereignet sich stets unter gleichen oder &hnlichen Voraus- 
setzungen. Das Unfallgeschehen zeigt in der Regel den 
gleichen Ablauf und hdufig auch die gleichen Folgen. Der 
Unfallverhtitungsdienst der DR bezeichnet diese Gruppe 
der persénlichen Unfalle als typische Unfalle. Zu diesen 
gehort u. a. das aufrechte Hindurchgehen nahe beieinander- 
stehender Fahrzeuge. Das An- und Abkuppeln der Eisen- 
bahnfahrzeuge gehort mit zu den gefahrlichsten Tatigkeiten 
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des Rangierers, weil es ihn in jedem Falle dazu verleiten 
kann, noch im letzten Moment aufrecht durch die Puffer- 
liicken stillstehender Wagen oder zwischen einem still- 
stehenden und einem heranrollenden Fahrzeug hindurch- 
zuschlipfen. Diese Fehlhandlung fiihrt in den meisten 
Fallen zum Tode, wie die nachstehend geschilderten Unfalle 
zeigen: 

Von einer Rangierlok sollten die im Gleis auf Lticke stehen- 
den Wagen zusammengedriickt werden. Das Kuppeln der 
Wagen wurde von einem Rangierleiter und einem Rangier- 
aufseher vorgenommen. Beim Ankuppeln des dritten 
Wagens trat der Rangierer aufrecht zwischen die Wagen. 
pater wurde er am Oberkérper gepuffert und tidlich 
verletzt. 


Ein Rangierer hatte den Auftrag, mit der Lok und einem 
Schadwagen an zwei andere Schadwagen heranzufahren 
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rears 


und diese aufzunehmen. Da die Kupplung nicht lang genug 
war, um den Kupplungsbiigel in den Zughaken des stehen- 
den Wagens einzuhdngen, rollte dieser durch den leichten 
Anprall etwas weiter. Der Rangierer wollte daraufhin ver- 
mutlich: aus dem Gleis heraustreten, um dem Lokfihrer 
Haltsignale zu geben, Hierbei biickte er sich nicht tief 
genug und kam mit dem Oberkérper zwischen die Puffer 
der sich noch bewegenden beiden Fahrzeuggruppen. 


Im RAW Dresden sollte ein Wagen von der Schiebebtihne 
abgelassen werden. Nachdem der Ragierer »Fertig* gerufen 
hette, wurde der Wagen vom Fahrer der Bihne abgelassen. 
In diesem Augenblick ging der Rangierarbeiter aufrecht in 
die Pufferlticke, um den Wagen anzukuppein. Hierbel 
wurde er vom Puffer des anrollenden Wagens erfaBt. Er 
erlitt schwere Quetschungen und innere Verletzungen, an 
deren Folgen er starb. 


Beim Ankuppeln einer Rangierabteilung an eine stehende 
Wagengruppe wurde ein Rangierer von den Puffern erfaBt 
und tédlich verletzt, An der Unfallstelle trat er aufrecht 
zwischen die Puffer ins Gleis. Der DVst und Aufsicht 
gaben sich Mithe, den Verungltickten_ zum Einhalten der 
UvVV zu erziehen. Er wurde wenige Tage vor dem Unfall 
vom Rangierinstrukteur verwarnt, die Pufferliicken nicht 
aufrecht zu durchschreiten. 


Beim Ankuppeln der Zuglok an den Zug wurde ein Lok- 
heizer zwischen den Puffern erdriickt. Der Lokfiihrer sties 
nach kurzer Zeit von der Lok ab, um nach dem Verbleib 
seines Kollegen zu forschen. Er fand den Heizer aufrecht 
stehend zwischen den Puffern der Lok und.des ersten 


Wagens. Der Tod war sofort eingetreten, Auf Grund dieses 
Unfalls wurde die UVV Teil IV § 3 III durch die Ziff. (7) 
wie folgt erganzt: ,@um Ankuppeln der Zuglok an den Zug 
darf der Lokheizer den Fiihrerstand erst verlassen, nach- 
dem die Lok am Zuge zum Stillstand gekommen ist und 
sich die Puffer der Lok mit denen des ersten Wagens des 
Zuges beriihren.“ 


In letzter Zeit mehren sich die Unfille, daB Rangierer beim 
Kuppeln der Fahrzeuge infolge Nichtbeachtung der UVV 
Teil III § 2 V (1), Teil IV § 3 Tit (1), Teil V § 31 ITI (1) und 
des UV-Bildes DR II -5 ,,Nicht aufrecht durch Pufferliicken 
gehen“ verungiticken. Nach den genannten Vorschriften ist 
eg verboten, zwischen den Puffern nahe aneinander- 
stehender oder herankommender Fahrzeuge aufrecht hin- 
durchzugehen. Jeder muB sich so tief biicken, da8 ihn die 
Putter nicht fassen kkénnen, Dabei mu8 man sich am Hand- 
grifi festhalten. Diese einfache Regel wird leider noch all- 
zuoft aus Nachlissigkeit, Bequemlichkelt oder Verkennung 
der Gefahr miBachtet. Die Aufigabe aller im Arbeitsschutz 
Tdtigen muB es sein, alle Eisenbahner entsprechend der 
Verordnung zum Schutze der Arbeitskraft tiber dic Unfall- 
gefahren zu belehren und immer wieder auf die Binhaltung 
der UVVen hinzuweisen. Die Arbeitsschutzkontroleure 
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miissen zur Bekimpfung der geschilderten typischen Un- 
fille zu ihrer Unterstiitzung die Abt. I, die ‘Betriebskon- 
trolleure und Rangierinstrukteure einschalten. Dariiber 
hinaus sollte jeder DVst und jede ASK diesen Unfallen 
besondere Beachtung schenken. Nicht zuletzt ist es auch 
eine Notwendigkeit, daB sich die Eisenbahner selbst gegen- 
seitig auf Fehlhandlungen und VerstiBe gegen die Arbeits- 
schutzbestimmungen aufmerksam machen. Die VO zum 
Schutze der Arbeitskraft verpflichtet die Arbeiter und An- 
gestellten, zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und der 
ihrer Mitarbeiter sowie im volkswirtschaftlichen Interesse 
bei ihrer Arbeit alle zum Schutze der Arbeitskraft erlas- 
senen Arbeitsschutzbestimmungen zu beachien und die ge- 
gebenen Anweisungen zu_befolgen. Die Erhaltung der 
Arbeitskraft ist bei der Erftillung der Wirtschaftspline von 
groBer Bedeutung. Jeder persdnliche Unfall ist ein Riick- 
schlag bei der Lésung dieser Aufgabe. Daher mtissen_ wir 
immer wieder erkennen, da8 jeder verhinderte Unfall ein 
Beitrag zur Erftillung des Fiinfjahrplanes ist. 
»Eigene Vorsicht ist der beste Unfallschutz* 


(143 - So 15 - 2903 / 52 v. 7. 1, 52/31 657) 


GDR 607 
Betx.: Erginzung der Dv 27691 (Verzeichnis der zugelasse- 
nen Arbeitsschuizkleidung und Arbeitsschutzmittel); 
1 Berichtigungsblatt 
Das Verzeichnis der zugelassenen Arbeitsschutzkleidung 
und Arbeitsschutzmittel ist wie folgt zu erganzen: 
Aut Seite 5 ist unter Vorbemerkungen A Ziffer 9 zu 
streichen ,die auch die Kosten tragen“. 
Auf Seite 7 sind unter Gerite-Gruppe 824 nachzutragen: 
Gerite-Hauptnummer 90 — Unterhemden, 
91 —- Unterhosen, 
” a 92 —- Striimpfe (Socken). 


Auf Seite 20 ist unter Ifd. Nr. 195 nachzutragen: 
195 — Kiichenpersonal — 28/341), 48, 47, 69, 82 — 
1. fiir Kéche.“ 


Unter ,A. Verzeichnis der zugelassenen Arbeitsschutzklei- 
dung und Schutzstiicke* sind die lfd. Nrn. 38, 39, 157, 225, 236, 
245, 249, 262, 307, 308, 315, 316, 319b, 323, 333c, 338 durch 
Geriite-Hauptnummer 90, 91 und 92, lfd. Nr. 290 durch Ge- 
rite-Hauptnummer 76 und Ifd. Nr. 299 durch Gerdte-Haupt- 
nummer 87 zu erginzen. 

Auf Seite 36 ist unter lfd. Nr. 75 nachzutragen: 

15 — Wagenuntersuchungsdienst, nur bei stindiger Tatig- - 
keit im Freien — 50“. 7 

Unter ,,B. Verzeichnis der zugelassenen Winter- und Regen- 


schuizkleidung“ ist die lid. Nr. 67 durch Gerdte-Haupt- 
nummer 81 zu erganzen. 


(143 ~ So 15 - Usksd = 2814 / 52 v. 3. 1. 52) 
X/X, XI 


” ” 


Betr.: Bahnirztlicher Diens* GDR 608 


Ab sofort halt der Hals-, Nasen-, Ohrenarzt (Tel. 64 319) 
Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr Sprech- 
stunden ab, Der Aushang ist zu berichtigen. 


(XIV — Der Chefarzt — 5. 1. 52) 


Betr.: Arbeitsschutz — Unfallverhiitung. Berlin 264 
Streupflicht bei Bodenglitte durch Eis und Schnee 


In den letzten Jahren, besonders im Winterhalbjahr 1950/51, 
sind eine erhebliche Anzahl von Unfallen durch Boden- 
glitte, infolge Schneefail und Eisbildung, herbeigeftihrt 
werden, 

Diesa Unfalle, welche die Unfallziffern und den Kranken- 
stand recht ungiinstig beeinflussen, waren zum gréBten Teil 
aut das Nichtbeachten der Streupflicht der betreffenden 
Dienststellen zuriickzufiihren. 


Die Dienstvorsteher und ASK beachten daher folgendes: 


1. Flugasche, Schlacke und Kohlenreste sind rechtzeitig 
vor Frostbeginn nochmals restlos, nicht zuletzt auch um 
Entgleisungen von Fahrzeugen_infolge hartgefrorener, 
an den Schienen anlehnender Riickstinde zu vermei- 
den, aus dem Gleis zu entfernen. Hierbei muB gewis- 
senhaft nachgepriift werden, ob Schwellen durch Fun- 
kenflug oder Aschefall einen Schaden erlitten haben, 
der ggfl. die Sicherheit des Betriebes gefahrden kann. 


2. Neuschnee ist auf den stindig begangenen Wegen, 
Treppen, Briicken, Uberfiihrungen, Bahnsteigen, Hin- 
fahrten zu den Lok-, Wagen- und Triebwagenschuppen, 
vor Werkhallen, Biirogeb’uden, Werkktichen sowie von 
den Trittbrettern der Fahrzeuge sofort und griindlich 
zu beseitigen, 


. | 29 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


3. Hartgefrorene glatte Schneertickstande bzw. Eisbildun- 
gen sind bei den unter 2. aufgefiihrten Liegenschaften 
und an den Fahrzeugen ausreichend mit Sand, Lésche 
oder sonstigen abstumpfenden Stoffen zu bestreuen 
bzw. so zu entfernen, da8 ein Ausgleiten oder Hinfallen 
von Personen unbedingt verhindert wird. Bei dieser 
Gelegenheit sei nochmals darauf hingewiesen, daS die 
Kosten bei Unfadllen von Reisenden und Reichsbahn- 
beschéftigten, die ursichlich auf Mingel im Betriebe 
und Verséumnisse hinsichtlich der Belange des Arbeits~ 


schutzes — hier die Streupflicht — zurtickzufiihren sind, 
auBer der zu entrichtenden Umlagesteuer fiir die Un- 
fallverhiitung, ausschlieBlich von der Verwaltung ge- 
tragen werden miissen. Wir sehen uns aus diesem 
Grunde gezwungen, bei eingetretenen Verletzungen die 
Sachlage zu tiberpriifen und Schuldige nach §§ 1 und 2, 


Abschnitt Ider Verordnung zum Schutze der Arbeits-’ 


kraft zur Rechenschaft zu ziehen. 
(RBD Bln 141 K 4 Usu v. 27. 12. 51 / 64 444) 


XVI. Personal 


GDR 609 


Betr.: Hochschulstudenten und Reichsbahnfachschiiler, die 
Betriebestibendies der Deutschen Reichsbahn er- 
halten 


Bezug: Verfiigung GD (123-6)/372/3096/51 vom 1.6, 1951 
Mitteilungsblatt Nr. 9 GDR 308 ; 


Mit der Bezugverfiigung wurden die neuen Vertrage fir 
Hochschulstudenten und Reichsbahnfachschtiler, die von 
der Deutschen Reichsbahn Betriebsstipendien erhalten, be- 
kanntgegeben. Die dort veréffentlichten Vertragsmuster 
T und I sind ungiiltig und werden durch die nachsten 
ersetzt. Die neuen Vertrige fiir die Hochschulstudenten, 
die Betriebsstipendien, erhalten (ausgenommen Arbeiter- 
und Bauernstudenten) sind ung bis spatestens 15. 2. 1952 
zur Gegenzeichnung vorzulegen. Fir dem AbschluG der 
Vertrége fiir die Reichsbahnfachschiiler und technischen 
A-Dienstanwarter sind die Reichsbahndirektionen zu- 
standig. 


Muster I 
nach Verfiigung (GD) 163.3/1177/51 vom 15. 11. 1951 


Die Reichsbahn gewdhrt, ebenso wie die volkseigenen Be- 
triebe, zur Sicherstellung ihres Bedarts ani qualifizierten 
Kraften, Aktivisten und anderen bewdhriten Betriebsange- 
hérigen, die neben einer guten Befahigung hervorragende 
Leistungen und eine fortschrittliche Einstellung zu unserer 
antifaschistisch - demokratischen Ordnung aufweisen, Be- 
triebsstipendien zur Durchfiithrung eines Studiums an einer 
Hochschule oder Fachschule. Der Stipendienempfainger 
mu8 sich dieser Férderung bewu8t bleiben und sich ver- 
pflichtet, fiihlen, nach beendetem Studium bei der Reichs- 
bahn zu verbleiben. 

Die in nachstehendem Vertrag tibernommene Verpflich- 
tung kann bei genehmigtem Uberwechseln zu einem volks- 
eigenen Betrieb vorzeitig gelist werden, wobei jedoch zu 
berticksichtigen ist, daB die durch die Foérderung beab- 
sichtigte Sicherstellung der leitenden Kader der Reichs- 
bahn, der bei der Durchfithrung des Fiinfjahrplanes eine 
wichtige Rolle zufallt, gewihrleistet. bleiben muf. 


Zwischen der Deutschen Reichsbahn, vertreten durch 
sae . und Herrn/Frau/Frl. aides MODS dw adeRanunnes 
wohnhaft im a Sth oo. .. Wird daher folgen- 
der Vertrag abgeschlossen: 


we 


1. Der Stipendienempfainger verpflichtet sich: 


a) auf einer von der Reichsbahn zu bestimmenden 
Hochschule/Fachschule ein Studium in der Fach- 
TICHtung™ osc ohne schuldhafte Unterbrechung 

und die Diplompriifung/AbschluB- 

prifung abzulegen; 


seinen Wohnort am Ort der Hochschule oder in 
dessen unmittelbarer Nahe zu nehmen, sofern er 
nicht in einem Internat untergebracht wird. In diesem 
Falle gelten die dafiir maBgeblichen Bestimmungen; 


c) der Reichsbahn am SchluB jedes Semesters (Studien- 
jahres) die Unterlagen in Urschrift oder beglaubigter 
Abschrift vorzulegen, die den Fortgang seines Stu- 
diums, seine Leistungen usw. erkennen lassen. 
(Studienbescheinigung, Ubungs- und Seminarscheine, 
Halbjahreszeugnisse, Zeugnisse iiber Zwischenpriifun- 
gen und dergleichen). Die Beurteilung der gesell~ 
schaftlichen: Entwicklung ist durch die FDJ. ~Gruppen- 
leitumg der Hochschule/Fachschule zu bescheinigen; 


b 


re 


d 


= 


1. (Fiir Reichsbahnfachschiiler) 


withrend eines Teiles der Ferien die vorgesehene, . 


der Ausbildung dienende praktische Besch&attigung 
bei der Deutschen Reichsbahn abzuleisten; 


30 . 


2 (Ftir Hochschulstudenten) 


das im Rahmen des 10-Monate-Studiums vorgesehene 
Berufspraktikum bei der Deutschen Reichsbahn ab- 
zuleisten, wenn hierfiir die Voraussetzungen gegeben 
sind. ; 

Die Entlohnung fir das bei der Deutschen Reichs- 
bahn abgeleistete Berufspraktikum / die Ferien- 
beschéftigung erfolgt nach den Sdtzen der Anwirter 
fiir den hdheren Dienst/technischen A-Dienst- 
anwérter fiir das 1. oder 2. Ausbildungsjahr. Die 
Vergtitungssdtze fiir das 2. Ausbildungsjahr sind zu 
zahlen, wenn die Bedingungen fiir das 1. Ausbil- 
dungsjahr erftillt sind; 

nach beendetem Studium bei der Reichsbahn einzu- 
treten und, mindestens drei Jahre zu verbleiben, und 
zwar zundchst in dem vorgeschriebenen Ausbildungs- 
verh#ltnis. 


€ 


— 


2. Die Reichsbahn verpflichtet sich: 


a) wahrend des Studiums Betriebsstipendien zu zahlen 
in der Héhe, wie sie in dem jeweils geltenden. Tarif- 
vertrag oder sonstigen tariflichen Vereinbarungen 
festgesetzt sind; 

b) den zur Hochschule/Fachschule delegierten Stipen- 
dienempfanger bei der Durchfithrung seines Studiums 
zu unterstiitzen, ihm insbesondere Betriebseinrich- 
tungen, Buchereien usw. zu Studienzwecken zuging- 
lich zu machen und sich um seine persénlichen und 
sehulischen Belange zu kiimmern; ; 


ee ee ee 
Eisenbahner! Die stirkste persénliche Verantwortung durch 
bewuSte Disziplin} 


Cr reer, 


c) die Ferienbeschaftigung/das Berufspraktikum bei der 
Reichsbahn auf die in Frage kommenden Ausbil- 
dungsabschnitte anzurechnen und gef. eine Vorbe- 
schaftigung im Reichsbahndienst je nach ihrer Art 
bei den entsprechenden Ausbildungsabschnitten an-~ 
gemessen zu berticksichtigen. 


3. Scheidet der Stipendienempfainger wihrend des Stu- 
diums oder vor Ablauf der drei Jahre aus Griinden, die 
im seiner Person liegen, ohne Zustimmung der General- 
direktion aus dem Dienst der Reichsbahn, aus, so kann 
diese die gezahiten Stipendien zuriickfordern, Hierfir 
gelten folgende Richtlinien: 


a) Bei einem UWhertritt zu einem volkseigenen oder 
gleichgestellten Betrieb sowie zu éffentlichen Verwal- 
tungen bzw. SAGs wird von einer Rtickforderung 
dann abgeschen,-wenn die Zustimmungy der General- 
direktion vorher herbeigefiihrt worden, ist. 


b) Die Reichsbahn ist berechtigt, den Vertrag fristlog zu 
lésen und die Stipendien je nach Lage des Einzel- 
falles ganz oder teilweise zuriickzuverlangen, wenn 
der Stipendienempfanger 

sein Studium vernachldssigt, wobei Krankheit und 
Unfall nicht als Vernachlassigung anzusehen sind, 
sich eines unsittlichen oder ehrverletzenden Ver- 
haltens schuldig: macht, 


durch sein Verhalten gegen die Grundsitze der 
antifaschistisch-demokratischen. Ordnung verstéBt, 
seinen Aufenthalt auBerhalb der Deutschen Demo- 
kratischan Republik oder des demokratischen Sek-~ 
tors von GroB-Berlin verlegt, 

gegen die Schulordnung verstSBt und exmatriku- 
liert wird, 

oder wenn andere schwerwiegende Griinde vor- 
liegen, 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


+S wet 


sgl 


¥ 


\w 


Die Gewerkschaft und die Studentenvertretung wir- 
ken dabei mit. 


¢) Bei Ubertritt zu einem Privatbetrieb sind die aufge- 
wendeten Betriebsstipendien der Reichsbahn in voller 
Hohe zu erstatten. 


4, MuB der Stipendienempfinger sein Studium aus ande- 
ren als den vorgenannten Griinden aufgeben, ist er 
entsprechend seinen Fahigkeiten im Reichsbahndienst 
einzusetzen. z 


5. Dieser Vertrag ist zweifach ausgefertigt, je eine Aus- 
fertigung erhalt die Deutsche Reichsbahn und der Sti- 
pendienempfinger. Friihere Vereinbarungen tiber die 
Gewihrung von Studienbethilfen sind hiermit auf- 
gehoben. 


Deutsche Reichsbahn 
Generaldirektion 
RBD 
(Unterschrift) (Unterschrift des 
Stipendienempfingers) 
Anmerkungen: 


a) Die Vertrige fiir Hochschulstudenten sind von der 
GDR, die der Fachschiiler von der zustandigen RBD 
abzuschlieBen. 


b) Nichtzutreffendes ist im Vertrag zu streichen. 
Muster If 
nach Verfigung (GD) 163.3/1177/51 vom 15. 11. 1951 


Die Reichsbahn gewdhrt, ebenso wie die volkseigenen Be- 
triebe, zur Sicherstellung ihres Bedarfs an qualifizierten 
Kriften, Aktivisten und anderen bewéhrten Betriebsange- 
hérigen, die neben einer guten Befahigung hervorragende 
Leistungen und eine fortschrittliche Einstellung zu unserer 
antifaschistisch -demokratischen Ordnung aufweisen, Be- 
triebsstipendien zur Durchfiihrung eines Studiums an, einer 
Hochschule oder Fachschule. Der Stipendienempfanger 
mu sich dieser Firderung bewuBt bleiben und sich ver- 
pflichtet fithlen, nach beendetem Studium bei der Reichs- 
bahn zu verbleiben. ’ 

Die in nachstehendem Vertrag tibernommene Verpflich- 
tung kann bei genehmigtem Uberwechseln zu einem volks- 
eigenen Betrieb vorzeitig gelist werden, wobei jedoch zu 
beriicksichtigen ist, daB die durch die Férderung beab- 
sichtigte Sicherstellung der leitenden Kader der Reichs- 
bahn, der bei der Durchfithrung des Ftmfjahrplanes eine 
wichtige Rolle zufallt, gewihrleistet bleiben mu. 


Zwischen der Deutschen Reichsbahn, vertreten durch 
serene UNG Herrn/Frauf/Frh, wee BED cusses 
wohnhaft in wow Str. 


fr Sich a wird folgender Ver- 
trag abgeschlossen: 
Ll. Herr/FraufPrh. cee DAD VOM ccc DES coe 
dig BGG cassie mit Studienbeihilfen (Betriebs- 
Hochschule 


stipendien) besucht und befindet sich nach beendetem 
Studium bei der Reichsbahn. 


2, Im Hinblick auf die von der Reichsbahn gewdhrten 
‘Betriebsstipendien verpflichtet sich 
Herr/Frauw/Frl. wud... drei Jahre, gerechnet vom 
Tage des Eintritts nach vollendetem Studium, bis zum 
.., bei der Reichsbahn zu verbleiben. 


3. Soweit die Ausbildung im EHisenbahndienst noch nicht 
beendet ist, wird die Ferienbeschiftigung / das Berufs- 
praktikum auf die in Frage kommenden Ausbildungs- 
abschnitte angerechnet. Ferner ist ggf. die Vorbeschaf- 

_ tigung im Eisenbahndienst je nach ihrer Art bei den 
entsprechenden Ausbildungsabschnittem angemessen zu 
beriicksichtigen. 


Scheidet Herr/Frau/Friulein vec vor Ablauf der in 
Ziffer 2 festgesetzten Frist aus Griinden, die in seiner 
- Person liegen, ohne Zustimmung der Generaldirektion 
aus dem Dienst der Reichsbahn aus, so kann diese die 
gezahlten Stipendien zuriickfordern. MHierfiir gelten 
folgende Bestimmungen: 


- a) Bei einem Whertritt zu einem volkseigenen oder 
gleichgestellten bzw. SAG-Betrieb sowie zu 6ffent- 
Hichen Verwaltungen wird von der Riickforderung 
dann abgesehen, wenn die Zustimmung der General- 
direktion vorher herbeigefihrt worden ist. 


oe 


. gemeinuntersuchung zu sichten. 
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b) Die Deutsche Reichsbahn ist berechtigt, den Vertrag 
fristlos zu lésen und die Stipendien je nach Lage des 
-Einzelfalles ganz oder teilweise zurtickzufordern, 
wenn der techn. A-Dienstanwdrter/Anwirter fir den 
héheren nichttechn. Eisenbahndienst 
seine Ausbildung oder Beschaftigung vernachlassigt, 
wobei Krankheit und Unfall nicht als Vernach- 
lissigung anzusehen sind, 
sich eines unsittlichen oder ehrverletzenden Ver- 
haltens schuldig macht, 
durch sein Verhalten gegen die Grundsitze der 
antifaschistisch-demokratischen Ordnung verstoBt, 
seine Dienstschweigepflicht bricht, 
seinen Aufenthalt auferhalb der Deutschen Demo- 
kratischen Republik oder dem demokratischen Sek- 
tor von GroB-Berlin verlegt 
. oder andere schwerwiegende Griinde vorliegen. Die 
Gewerkschaft wirkt dabei mit. 
ce) Bei einem Ubertritt in einen Privatbetrieb sind die 
aufgewendeten Betriebsstipendien der Reichsbahn in 
voller Héhe zu erstatten. 


5. Dieser Vertrag ist zweifach ausgefertigt, je eine Aus- 
fertigung erhalten die Vertragsparteien. 


Frithere Vereinbarungen tiber die Gewahrung von Stu- 
dienbeihilfen sind hiermit aufgehoben. 


Generaldirektion 
Deutsche Reichsbahn 


(Unterschrift des 
Stipendienempfangers) 


Anmerkungen: 


a) Die Vertrige fiir Anwarter fiir den héheren Dienst, 
die wihrend des Studiums von der DR Betriebsstipen- 
dien erhielten, sind von der GDR, die der techn, A- 
Dienstanwiarter, die wihrend des Studiums von der 
DR Betriebsstipendien erhielten, von der zustandigen 
RBD abzuschliefien. : 


b) Nichtzutreffendes ist im Vertrag zu streichen. 


. (GD/163 - 3/1177/51 v. 15, 11. 51 / 31 373) 


Betr.: Tauglichkeitsvorschrifé § 9 GDR 610 


Bezug: Unsere im Mitteilungsblatt Nr. 15/51 veréffentlichte 
Bers ea GDR 536 vom 30. 10. 1951 GDR 163, 
3/129/51. i 


Das Offnen des Umschlages und das Wiederversiegeln des- 
selben wird auch den Personalleitern der Reichsbahnamter 
und der Reichsbahnausbesserungswerke gestattet. Jedoch 
nur dann, wenn die Erledigung der Personalangelegen- 
heiten den betreffenden Stellen nomenklaturméBig zu- 
kommt. 

Wir machen besonders darauf aufmerksam, daB diese Er- 
leichterung in der Personalarbeit nicht die Gefahrdung der 
Geheimhaltungspflicht zur Folge haben darf. Nur der Per- 
sonalleiter ist persénlich befugt, den Bericht iiber die All- 
In der genannten Ver- 
fiigung ist beim § 9 (2) ein entsprechender Vermerk mit 
Bezug auf diese Verfiigung zu machen. 

(GD 163 - 3/14/52, v. 16. 1. 52 / 31 466) 


GDR 611 


Betr.: In Verlust geratene Reichsbahnausweise 


Der Dienstausweis Nr. 0 126894 des Schlossers Werner 
Hdhne, geboren am 15. 1. 1927, RAW Cottbus, wird fur un- 
giiltig erklirt. 

Diejeniga Person, die im widerrechtlichen Besitz dieses 
Ausweises angetroffen wird, ist der Polizei zu tibergeben. 
Ferner wird nochmals auf die Beachtung der Verftigung 
162.2 (XIII) 223/51 vom 14. 11, 1951 hingewiesen, worin ge- 
sagt ist, daB die Dienstausweise durch die Personalabtei- 
lung, die sie ausgestellt hat, fiir ungiiltig durch das Mit- 
teilungsblatt (Anschrift: Pressestelle der GDR, Berlin W.1, 
VoBstr. 33) erkla4rt werden miissen. 


(161,2/266/52 v. 4, 1. 52 / 31 464) 


Betr.: Belohnung Dresden 157 


Den Bergarbeitern Horst Langer und Manfred Diesel in 
Zwé6nitz sowie den Rangierarbeitern Kurt Scheibner und 
Albert Lehmann, beide Bf L6Bnitz unt Bf, ist fur ihr ent- 
schlossenes Handeln und ihre tatkraftige Hilfe bei der Be- 
kAmpfung eines Brandes des zu einem Bahnwarterhaus ge- 
hérigen Wirtschaftsgebiudes eine auBerordentliche Beloh- 
nung gewahrt worden. 


(123 A 13 Pbnsch v. 7. 1. 52/1237) 


31 
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Erfart 112 


Betr.: Sprechtage bei der Personalabteilung fiir Reichs- 
bahnbeschiftigte sowie AuBenstehende 


Die im Mitteilungsblatt Nr. 15 erschienene Verfiigung Er- 
furt 104 obigen Betreffs vom 2, 10. 51 wird durch die im 
gleichen Mitteilungsblatt von der GDR bekanntgegebene 
Verfiigung GDR 351a vom 20. 11.51 aufgehoben und ist 
alg ungiiltig zu betrachten. 


161 P 9 v. 15. 12, 51/15 11 


Betr.: Verlust von Dienstausweisen Halle 104 
Folgende Dienstausweise sind in Verlust geraten und wer- 
den hiermit fur ungtiltig erklart und gesperrt: 
Dienstausweis Nr. 0201731 fir Gleisbauarbeiter Kurt 
_Drechsel, Bm 1 Leipzig Hbf, giiltig bis 31. 5. 53. 
Dienstausweis Nr. 0 042 059 fur nt. Rb-Angestellte Marianne 
Braune, Abt. XI RBD Halle, gtiltig bis 15. 6. 53. 


Aktivisten sind Bahnbrecher eines neuen Lebens in Frieden 
und Wohlstand. 


Dienstausweis Nr. 830 305 fiir Hans-Dieter Glatz, Gbf Halle, 
gultig bis 10. 1. 52. 
Dienstausweis Nr. 
giiltig bis 12. 2. 53. 
Dienstausweis Nr. 830403 fiir Josef Pietzuch, Gbf Halle, 
gitltig bis 23. 5. 53. 

Dienstausweis Nr. 828165 fiir Werner Richter, Bm JefB- 
nitz/Anh, giiltig bis 25, 9. 52, 

Beim Vorzeigen dieser Dienstausweise durch andere Per- 
sonen ist sofortige Einziehung erforderlich. Die Personalien 
der Betreffenden sind festzustellen und mit Ausweis an die 
RBD Halle zu senden. 

(Pr V 11 Azm v., 28. 12. 51/5471) 


830 331 fur Sonja Georgi, Gbf Halle, 


Betr.: Belohnung Magdeburg 115 


Am 24. 12. 51 hat der beim Bahnhof Niedersachswerfen als 
Fdl beschaftigte 64jahrige Kollege Robert Herold durch bei- 
spielhaft umsichtiges Verhalten einem schweren Betriebs- 
unfall vorgebeugt, indem er zwei von der stark abschiissi- 
gen Strecke abgelaufene Wagen durch Ablenkung auf die 
Bettung eines abgebauten Gleises zum Stillstand brachte. 


ihm wurde eine lobende Anerkennung des Prisidenten der 
RBD Magdeburg und eine Geldpramie zuteil. 


(12. B 5 Bu v. 28, 12. 1951 / 11 63) 
Magdeburg 116 


Betr.: AuBerordentliche Belohnung fiir die Abwendung 
einer Betriebsgefalir 


Der Lokomotivfiihrer Kramm vom Bw Magdeburg Hbf hat 
bei der Beférderung eines Reisesonderzuges das Besetztsein 
des Fahrgleises trotz der Dunkelheit festgestellt und seinen 
Zug rechtzeitig vor dem Fahrhindernis angehalten, so daB 
ein gréBerer Unfall verhiitet wurde. 

Fur die bewiesene besondere Aufmerksamkeit ist ihm eine 
auBerordentliche Belohnung gewahrt worden. 

(Vpr [11] B 2 Baii vy. 28. 12. 51/11 29). 


Betr.: Verlust von Dienstausweisen SChwerin 69 


Dienstausweis-Nr. 306557, giiltig bis 29. 2. 1952, ausgestelit 
fiir Rb.Angest. Walter Prill, Ga 
Wismar, 

0306373, giiltig bis 29: 2. 1952, ausgestellt 
fiir Stellwerksmeister Kurt 
Petzelt, Bi Schwerin Hbf, 

0186514, giiltig bis 29. 2. 1952, ausgestellt 
fir Signalmechaniker Heinz 
Trilk, Signalwerkstatt, Schwerin, 

0189272, gtiltig bis 29, 2. 1952, ausgestellt 
fir Rb.Angest. Friedel Megebier, 
RBD Schwerin, Abt. VI, 

0306208, giiltig bis 29. 2, 1952, ausgestellt 
fiir Zugschafiner Paul-Gerhard 
Saager, Bf Schwerin Hbf, geb. 
30. 1. 30, 

0306207, giiltig bis 29. 2. 1952, ausgestellt 
flr Zugschaffner Erwin Krak- 
kow, Bf Schwerin Hbf, geb. 
5 5. 


Dienstausweis-Nr. 
Dienstausweis-Nr. 
Dienstausweis-Nr. 


Dienstausweis-Nr. 
Dienstausweis-Nr. 


0306396, giiltig bis 29. 2. 1952, ausgestellt 
fiir Zugschaffner Kurt Jancke, 

’ Bf Schwerin Hbf; geb. 9. 6. 17, 

Dienstausweis-Nr. 0188295, giiltig bis 29. 2.1952, ausgestellt 
fiir Schrankenwé&arter Edith Dra- 
ger, Bm Stavenhagen, geb. 2.1.27. 

Bei Vorzeigen der Ausweise sind diese einzuzichen und an 

die Abt. XVI — P 6 — einzusenden. 

Die Personalien sind festzustellen. 

(161 P 6 P/ F 13 06) 


Dienstausweis-Nr. 


XVII. Mitteilungen 


Berlin 265 


Die nachste Versteigerung von Fundsachen findet vom 
4, 2,52 bis 6.2.52 ab 10 Uhr vormittags in den Raumen der 
Hauptfundsammelstelle statt. 
EinlaB: Gegen Westausweis. 
: Hauptfundsammelstelle Berlin 

Bf Bellevue 


Fundsachen-Versteigerungen Halle 105 


Im Januar, Februar und Marz 1952 werden die Fundsachen- 
Versteigerungen an folgenden Tagen durchgefiihrt: 
a) 18. Januar 1952, von 9 bis 15 Uhr, 


1s. , 1952, , 9, 2 , 
b) 15.Februar 1952, , 9 , 15 , 
16. =, 1952,, 4 98 » “12 4 
c) 15. Marz 1952, , 13 , 18 ,, 
15. ~=C«, 1952, , 8, 2 , 


Die Versteigerungen werden im Versteigerungsraum des 
Fundbiiros Leipzig-Plagwitz durchgefiihrt. 


(134 V 8 Vrf v. 18. 12. 51 / 5418) 


Reichsbahnsparkasse Cottbus 


Betr.: Verireterwahl fiir die Reichsbahnsparkasse Cottbus 
eGmbH. 


Die Rechte, die den Genossen in den Angelegenheiten der 
Genossenschaft zustehen, werden gemdG §§ 43 und 43a des 
Genossenschaftsgesetzes in der Generalversammlung durch 
BeschluBfassung der Vertreter ausgeitibt. 

Da die Mitgliederzahl von 3000 iiberschritten ist, setzt sich 
nunmehr die abzuhaltende Generalversammlung aus zu 
wiahlenden Vertretern zusammen, 

Unter Zugrundelegung des § 19 unserer Satzung rufen wir 
hiermit zur Vertreterwahl auf. 


Die Wahlen finden am 1.3.52 statt. Wahlvorschlage sind 
bis zum 22, 2.52 bei den, Wahlleitern der Wahlbezirke ein- 
zureichen. 

Gew&hlt werden auf je angefangene 400 Mitglieder ein 
Vertreter und ein Stellvertreter. 


. Wahlbar sind alle Mitglieder, die im Wahlbezirk wohnen, 


der Genossenschaft gegentiber ihren Verpflichtungen nach- 

gekommen sind und nicht zum Schlu8 deg Geschaftsjahres 

ausscheiden. 

Wahlberechtigt ist jedes Mitglied, 

Bei Einreichung nur eines Wahlvorschlages gelten die 

darin genannten Mitglieder als gewahlt. Andernfalls muB 

vom zustindigen Wahlleiter eine Wahlversammlung ab- 

gehalten werden. Die Vertreter werden auf fiinf Jahre 

gewahlt. 

im Bereich der Reichsbahndirektion werden zwei Wahl- 

hezirke gebildet: 

Wahibezirk 1 Reichsbahnamt Cottbus mit allen unter- 

Stellten Dienststellen und Reichsbahnamt, 

etwa 2400 Mitglieder. 

Es sind zu wiéhlen: 

6 Vertreter und 6 Stellvertreter. 

Wahlleiter: Heinz Imming, RBD 
Cottbus, Abt. XIII, Tel. 481 

Reichsbahnamt Senftenberg mit-allen unter- 

stellten Dienststellen etwa 1100 Mitglieder. 

Es sind zu wahlen: 

3 Vertreter und 3 Stellvertreter 

Wahlleiter: Willi Schubert, 
Reichsbahnamt Senften- 
berg, Abt. VII/IX, Tel. 
866/360. 

Reichsbahnsparkasse Cottbus eGmbH. 
gez.: Hiibner gez.: Scharf 


Wahlbezirk 2 


Erscheint monatlich einmal. Anlagen nach Bedarf. Beitrdge bitte laufend einsenden. ~ (125) Greif Graphischer GroBbetrieb, 
Werk 0, Berlin N 54 - 17 ~ 152 - 3002 - Lizenz-Nr. I1/07 - FG. v. 5. 10. 50. 
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5 Seite 
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bestimmung zu der Verordnung zur 263 
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Mitteilun sblatt | secs 


Deutschen’ Reichshahn 


THIS 18 AN ENCLOSURE TQ 
PO NOT DETACH 


Die Zukunft Deutschlands gehért denen, 
die fir das Werk des Friedens, 
die Einheit Deutschlands 
und den Fortschritt sind. 


(WALTER ULBRICHT) 
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Generaldirektion 
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Gesamtdeutsches Eisenbahnertreffen 
zur Vorbereitung der Wahlen 


Mehrere Delegationen westdeutscher Eisenbahner wollen die Angehorigen des Reichsbahndirek- 
tionsbezirks Kottbus zur gemeinschaftlichen Vorbereitung gesamtdeutscher Wahlen einladen. Das 
wurde auf einer Konferenz des erweiterten Bezirksvorstandes der IG Eisenbahn am Wochenende in 
Kottbus beschlossen. Die Gewerkschafter stellen sich die Aufgabe, mit Belegschaften von Betrieben 
der westdeutschen Bundesbahn Freundschaftsvertrage zur Unterstiitzung der Wahlvorhbereitungen 
abzuschlieBen. Gleichzeitig sollen gemeinsame Aktionen gegen Schumanplan und Geheralvertrag 


beraten werden. 


»In Westdeutschland soll die Remilitarisierung durch Generale mit sogenannter Osterfahrung voll- 
zogen werden“, erklarte Otto Radrhann vom Bezirksvorstand Kottbus der IG Eisenbahn. ,,Aus- 
schlaggebend ist aber. die Osterfahrung des deutschen Volkes, die Erfahrungen von Stalingrad, die 


‘Erfahrung des Sieges’ und der Hilfe der Sowjetunion. Diese Erfahrung lehrt uns, mit aller Ent- 


schlossenheit fiir den Frieden zu kimpfen.“ 


Niirnberger Friedenstreund hilft beim Aufbau Berlins 


Kin Eisenbahner aus Nurnberg hilft gemeinsam mit der 
Brigade Ernst Kamieth von der Verkehrskontrolle der 
Reichsbahndirektion Berlin beim Aufbau Berlins. Der 
westdeutsche Friedensfreund gab am Donnerstag fol- 
gende Erklirung an der Baustelle der Rbd im Schwer- 
punkt I ab: 


wich bin aus Nurnberg nach Berlin gekommen, weil ich 
mich aktiv am. Aufbau der deutschen Hauptstadt be- 
teiligen will. Niirnberg und Berlin sind deutsche Stidte, 
die vom Krieg schwer heimgesucht wurden. Beide 


miissen wie alle anderen zerstorten Staidte unserer - 


Heimat so schnell wie mioglich wiederaufgebaut werden. 

‘Ich als Eisenbahner sehe -tiglich die Kriegsvorbereitun- 
gen der Bonner Regierung. Ich habe selbst den zweiten 
Weltkrieg von Anfang bis Ende miterlebt und werde 
nie wieder eine Waffe in die Hand nehmen, um auf einen 
Arbeiter, ob aus der Sowjetunion oder sonst einem 
Lande, zu schieBen. Meinen 16jahrigen Jungen wird 
Adenauer nie bekornmen!“ 


Der Niirnberger Friedensfreund fiigte hinzu: »ich scheue 
keine Konsequenzen bei meiner Riickkehr, sondern 
werde erzihlen, wie sich hier der Aufbau vollzieht. 
Wenn wir alle so zusammenstehen wie hier die Ber- 
liner beim Aufbau ihrer Heimatstadt und unserer deut- 
schen Hauptstadt, dann werden wir den Frieden bald 
errungen haben.“ : 


Der Vorsitzende des Betriebsaufbaukomitees der Rbd 
Berlin, Horst Bade, ist ein Westberliner, der die Re- 
militarisierung und insbesondere die geplante Ein- 
ziehung der westdeutschen Jugend entschieden ab- 
lehnt. ,,Ich bin 22 Jahre alt und wiirde auch unter das 
Wehrgesetz fallen“, erklirte er, ,Aber ich werde mich 
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nicht an Adenauer verkaufen. Fir uns gibt es nur eins: 
sich mit aller Kraft fiir die Erhaltung des Friedens ein- 
zusetzen. Fiir die Jugend Berlins ist die Teilnahme am 
Neuaufbau der deutschen Hauptstadt die beste Ge- 
legenheit dazu.“ 


478000 DM Einsparung durch Aktivistenplan 


478 000 DM haben die Eisenbahner des Reichsbahnamts- 
bezirkes Chemnitz im vergangenen Jahr mit Hilfe ihres 
Aktivistenplanes eingespart. Das wurde auf einer Be- 
triebsdelegiertenkonferenz bekanntgegeben, bei der tiber 
den Betriebskollektivvertrag berichtet wurde. 33 Be- 
triebsstiitten des Reichsbahnamtsbezirks Chemnitz haben 
an diesem Erfolg Anteil. Von 2900 Einzel- und Kollektiv- 
verpflichtungen der Eisenbahner, die sie beim AbschluB 
ihres Betriebskollektivvertrages jm Jahre 1951 tiber- 
nahmen, ist der gréBte Teil verwirklicht worden. 


Den Transportplan 1951 hat der Reichsbahnbezirk Chem- 
nitz mit 110;9 Prozent erftllt und die Wagenumlaufzeiten 
im gleichen Zeitraum um 15,5 Prozent gesenkt. 


Fiir hervorragende Leistungen in der Planerfiillung sind 
an mehr als 800 Eisenbahner Primien im Gesamtwert 
von 56800DM gezahlt worden. Weitere 12800 DM Pri- 


mien erhielten Ejisenbahner ftir Verbesserungsvorschlage. 


Sechs Einzelvertrige und 75 Vertraige fur zusitzliche 
Altersversorgung schloB der Reichsbahnamtsbezirk mit 
der technischen Intelligenz ab. Nach der im Betriebs- 
kollektivvertrag vorgesehenen Verbesserung der kultu- 
rellen und sozialen Betreuung der Werktatigen sind aus 
Mitteln des Direktorfonds- 55400 DM unter anderem 


gum Bau von vier Kulturréumen verwendet worden. 


33 


: CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R01 3300110001-0 . 


Raw Berlin Sieger im Massenwettbewerb 


Aus dem Massenwettbewerb der Reichsbahnausbesse-~ 
rungswerke im IV Quartal 1951 ist das Raw Berlin, 
Warschauer Strafe, als Sieger hervorgegangen. Es folgen 
die Reichsbahnausbesserungswerke Magdeburg und 
»Wilhe!m Pieck“ in Chemnitz. 


Die Verpflichtungen der Belegschaft des Raw Berlin, 
ihren Jahresplan nach Reparatureinheiten bereits am 
Geburtstag: J. W. Stalins vortristig zu erfiillen, wurde 
eingehalten. An diesem Tage wurde der 32000. Gtiter- 
wagen dem Verkechr tibergeben. Die Selbstkosten wur- 
den um 18 Prozent gesenkt. Die Verpflichtungen, die im 
Betriebskollektivvertrag eingegangen wurden, sind eben- 
falls realisiert worden. Durch den Aktivistenplan zur 
Vermeidung von Produktionsverlusten wurden 287 237 DM 
eingespart. Der von der Belegschaft erzielte gesamtwirt- 
schaftliche Nutzen betragt tiber 700 000 DM. 


84700 Tonnen Kohle 
durch Schwerlastiahrten eingespart 


1575 Schwerlastztige monatlich ist die Bilanz der Eisen- 
bahner des Reichsbahndirektionsbezirkes Magdeburg im 
ersten Jahr des Fiinfjahrplanes. 1950 fuhren monatlich 
erst 560 Ziige dieser Art. Durch Schwerlastfahrten konn- 
ten die Eisenbahner monatlich 438 Zilige einsparen, die 
eine Strecke von 66 294 Kilometer hitten zurticklegen 
mtissen. Diese Strecke entspricht dem eineinhalbfachen 
Erdumfang. 

84700 Tonnen Kohle wurden im ersten Jahr des Fiint- 
jahrplans durch den Einsatz von Schwerlastztigen ein- 
gespart. Der Olverbrauch konnte gegentiber 1950 um 
4,7 Prozent gesenkt werden. Besonderen Anteil an der 
erfolgreichen Einftihrung der Schwerlastzugbewegung 
hat die Belegschaft des Bahnhofes Magdeburg-Rothen- 
see, die aus einem Wettbewerb der Verschiebebahnhéfe 


.Kollegin, das geht dich an!’’ 


der Republik ftir die volle Auslastung der Ziige als Sie- 
ger hervorging. Die Lokbrigade Willi Thom dieses Bahn- 
hofes erreichte bei diesem Wettbewerb eine Kohlenein- 
sparung von 28,3 Prozent. 


140000 DM durch Komplexwettbewerb eingespart 


140 000 DM hat die Belegschaft der Zuckerfabrik Ketzin 
an der Havel durch einen Komplexwettbewerb mit den 
Werktatigen der Reichsbahn und der Deutschen Schift- 
fahrts- und Umschlagzentrale eingespart. Hauptziel des 
Wettbewerbs war, die Stand- und Liegegelder durch 
schnelles Ent- und Beladen der Waggons auf ein Min- 


-destmaB zu beschrénken, Wagen fiir den Transport von 


Riiben und Kohle rechtzeitg bereitzustellen und die Ver- 
sandpapiere umgehend auszufertigen. 


Der Komplexwettbewerb hat es der Zuckerfabrik Ketzin 
ferner ermdglicht, ihr Soll in der Riibenverarbeitung zu 
erfiillen und ohne Stillstand zu produzieren, 


Ein Technisches Kabinett ist bei der Reichsbahndirektion 
Erfurt gebildet worden. Eisenbahner, Aktivisten und An- 
echorige der technischen Intelligenz werden in dem Kabi- 
nett fortschrittliche Arbeitsmethoden der Neuerer der 
Produktion, vor allem der Stachanowarbeiter, auf dem 
Gebiet des Eisenbahnweseng diskutieren. Damit soll die 
Voraussetzung fiir die Erftillung der der Reichsbahn im 
Finfjahrplan gestellten groBen Transportaufgaben ge- 
schaffen werden. 


Die drei technischen Aktivs.des Kabinetts ftihren 
wochentlich einen Erfahrungsaustausch durch, dessen 
Ergebnis den technischen Aktivs der sechs Amter des 
Rhbd-Bezirks Erfurt mitgeteilt wird. In engster Zusam- 
menarbeit sollen der technologische ProzeB des Eisen- 
bahnbetriebes und: die Betriebsorganisation weiter ver- 
bessert werden, 


Geht iiber zur persénlichen Schreibmaschinenpilege! 


Zu einem der wertvollsten Inventarstiicke der Verwal- 
tungsstellen gehdren ohne Zweifel die Schreibmaschinen. 
Wohl wenige Kollegen werden sich einmal Gedanken 
dariiber gemacht haben, welche Werte durch die An- 
schaffung von Schreibmaschinen bei der DP investiert 
sind. Es ist die Pflicht eines jeden maschineschreibenden 
Kollegen, mit diesem ihm anvertrauten Gut sorgfaltigst 
umzugehen und es so lange wie miglich erhalten zu 
helfen. 


Es hat sich in der Praxis gezeigt, daB selbst langjahrige 
Maschinenschreiber noch nicht vollkommen mit allen 
technischen Einrichtungen ihrer Maschine vertraut sind, 
gar nicht davon zu reden, wenn die Betreffenden eine 
Maschine anderen Systems unter die Finger bekommen. 
Hier 148t sich leicht Abhilfe schaffen, wenn die Me- 
chaniker, die die einzelnen Amter zu betreuen Haben, die 
Kollegen durch kurze Hinweise mit den Einrichtungen 
ihrer Maschine bekannt machen und ihnen gleichzeitig 
Fingerzeige geben fiir die zweckmaBigste Art des Sdu- 
berns ihrer Modelle. 


Oberster Grundsatz ist peinlichste Sauberkeit, d.h. also 
stindige Beseitigung von Staub und Fasern, die sich vom 
Papier und aus Farbbandresten bilden. Am besten ist es, 
die Maschine jeden Morgen mit einem weichen Pinsel zu 
entstauben. Wenn die Méglichkeit vorhanden ist, sollte 
die Maschine alle zwei Wochen ausgeblasen werden. 
Zum Reinigen der Typen wird am _ vorteilhaftesten 
Typenreinigungsgummi verwendet. Vielfach kommen 
Klagen iiber zu scharfe Typen, die die Farbbander vor- 
zeitig zerschlagen. Aber Typen werden durch das Schrei- 
niemals schirfer! Im Gegenteil, ihre Konturen runden 
sich im Laufe der Zeit immer mehr ab! Die Schuld am 
tiberm&Rigen Verschlei8 der Farbbénder trigt meistens 
eine zu harte Walze oder die nicht richtige Einstellung 


‘des Prells. In beiden Fallen kann durch die Bezirkswerk- 


statt leicht Abhilfe geschaffen werden. Der Gummibezug 
der Schreibwalze selbst wird durch Altern hart und 
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briichig. Hier hilft nur ein Neubezug. Wenn keine Durech- 
schlige angefertigt werden, empfiehlt es sich, einen Bo- 


rungen der Typenhebel gelangen. An allen modernen 
Maschinen befindet sich ein Walzenfreilauf. Er dient 
nicht nur dazu, bei Formularen den Bogen in die rich- 
tige Schreibstellung zu den vorgedruckten Spalten zu 
bringen, sondern erlaubt auch, beim Schreiben immer 
wieder andere Teile des Walzengummis zu benutzen, Da- 
durch wird vermieden, daB sich vorzeitig Lécher in den 
Walzenbezug einschlagen, Buiroklammern sind Todfeinde 
der Walze! Auf keinen Fall zusammengeklammerte Bo- 
gen in die Maschine einspannen! Stets die Klammern 
entfernen. In den Papierfiihrungen vor der Walze sind 
Kleine dreieckige Ausschnitte: angebracht. Diese sind 
zum Unterstreichen und Quer- und Ldéngslinieren 
gedacht. Sie. werden leider viel zuwenig benutzt. 
Aus Bequemlichkeit schaltet man lieber um und hém- 
mert die ganze Zeile lang auf die Acht. Besser ist es 
aber, den Tintenstift in den Ausschnitt zu setzen und 
den Wagen nach links oder rechts zu fahren. Das Unter- 
streichungszeichen schneidet naémlich gern das Farbband 
durch. Auch sollte das Farbband zumindest einmal in 
der Woche umgedreht werden, nicht erst, wenn die obere 
Halfte durchlocht ist und dann immer wieder an der 
Farbbandgabel hangen bleibt. 


Wenn jeder Kollege seine Maschine als ihm anvertrautes 
Volkseigentum betrachtet und sich diese Hinweise zur 
persénlichen Maschinenpflege zu eigen macht, so trigt 
er auch in diesem Fall durch Einsparen von Unkosten 
zum Gelingen unseres Fiinfjahrplanes bei, 
BK Herbert Holtzhauer , PSchA Leipzig 
(Entnommen der Nr, 12 des »Post-Aktivist") 
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Richtige Lagerbuchfiihrung bei Stoffentnahme- 
scheinen ; 


Von den Abgabelagern wird immer wieder dartiber 
Klage geftihrt, daB die Stoffentnahmescheine nicht den 
in der DV 257 vorbezeichneten Weg nehmen. Die Folge 
davon ist, daG die Finarizbuchhaltung des Abgabelagers 
als auch die des zustindigen Wirtschaftsbereiches der 
Empfangsstellen mit den Buchungen in Verzug geraten. 
In der Annahme, daB nicht alle Dienststellen im Besitz 
der DV 257 sein werden, geben wir im folgenden aus- 
zugsweise noch einmal den Lauf der Stoffentnahme- 
scheine bekannt. 


Dic Bedarfsstellen schreiben die Stoffentnahmescheine 
in dreifacher Ausfertigung aus und legen diese der 
Finanzbuchhaltung ihres zusténdigen Wirtschaftsbe- 
reiches zur Genehrmigung vor. Von dort werden die 
Scheine an das betreffende Lager weitergegeben. Das 
Lager erginzt oder berichtigt die auf dem Entnahme- 
schein eingetragenen Zahlen und tibergibt Schein 1 der 
Finanzbuchhaltung. Bei Zusendung der Waren an den 
Empfinger durch das Abgabelager werden auch die 
Scheine 2 und 3 beigegeben. Schein 3 ist nach Erhalt der 
Ware mit der Quittung des Empfiingers zu versehen und 
unverziiglich an das Abgabelager zurtickzugeben. 


Bei Abholung der Ware vom Abgabelager durch einen 
Kurier des Empfingers wird der Empfang der Ware auf 
Schein 3 bestitigt. Der quittierte Schein 3 verbleibt da- 
mit beim Abgabelager. Schein 2 wird vom Empfanger 
der Ware sogleich an die Finanzbuchhaltung seines zu- 
stindigen Wirtschaftsbereiches weitergegeben. 


Zusammentfassend wird noch einmal klargestellt: 


Schein 1: geht vom Abgabelager an die Finanzbuch- 


haltung des Lagers. ° 


Schein 2: itibergibt die Empfangsstelle der ‘Ware an 
die Finanzbuchhaltung ihres Wirtschaftsbe~ 
reiches. : 

Schein 3: Die Empfangsstelle quittiert den Empfang 


der Ware und gibt ihn an das Abgabelager 
zurtick. 


Wir erwarten nunmehr, da alle Bedarfsstellen sich bei 
Anforderung von Materialien an die vorstehenden, in der 
DV 257 verankerten Richtlinien halten. Dann werden 
_auch die Klagen der Abgabelager tiber unrichtigen Lauf 
‘der Stoffentnahmescheine endlich verstummen. 


Haas, Abteilungsleiter, GdR 


Wie es sein soll 


Am Fahrkartenschalter des Bahnhofes Mahlsdorf ist es 
Friulein Beck, tiber deren immer heiteres und freund- 
liches Wesen ich mich freue, immer die gleiche, ‘auch 
wenn der Dienst noch so lange gedauert hat und man ihr 
die Abgespanntheit ansieht. Auf diesem Bahnhof ver- 
sieht Herr Krocke: den Dienst als Stationsaufsichtsi- 
paar. Er iibt Dienst am Kunden in des Wortes volister 
Bedeutung. Welche Mithe gab er sich, um Banke fir 
den Warteraum des Bahnsteiges zu beschaffen! Die 
Glihbirne im Warteraum wurde leider inzwischen ge- 
stohlen. — Eines Tages traf ich ihn, wie er die Tur des 
'‘Warteraumes abwusch. Der Wind hatte die dort ange- 
klebten Plakate abgerissen, und es bestand die Gefahr, 
daB man sich an dem noch haftenden Klebstoff die 
Kleidung beschmutzte. Herr Krocke wartete nicht, bis 
jemand die Zeit hatte fiir diese Arbeit, er machte es 
lieber gleich selbst. 

Doris Grunwald 


«e 


VERFUGUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN 


. 


L. Betrieb 


ar Berlin 266 
86, Nachtrag zur SbV der Rbd Berlin (DV Bin 533 b) 
Nachtragen: 

Im Abschnitt AIT9 unter b): 

10. Schénefeld (SaR)—Diedersdorf 

(11 B 4 Bavf [824] 66/46 v, 19, 1. 52 / 25 009) 


Berlin 267 


Betr.: Zugschlufsignal fiir Berliner S-Bahnziige 


Mit Erla8 des Herrn Ministers fiir Verkehr — VI 68 — 
343/51 — v. 14. 6. 5 ist gemAB Abschnitt A (6) der Hisen- 
bahn-Signal-Ordnung — abweichend von Abschnitt A (8) 
der vorgenannten gesetzlichen Verordnung — die Weiter- 
verwendung des Signals Zg 102 als Regelschlu®signal an 
S-Bahnwagen der Baureihen 125, 166 und 167 bis zum 
$1. 12. 52 genehmigt worden. E 

Im itibrigen verweisen wir auf die im Mitteilungsblatt 
‘der DR unter Berlin 127/51 abgedruckte Anordnung. 

Die Abl Verf 307/48 und 384/49 sind als iiberholt zu streichen. 


a 


Freitag, Vpr 
(Rbd. Bln 11 B 4 Baos [87] 9/46 v. 28. 12. 51-/ 25 009) 


Berlin 268 


Uberqueren schienengleicher Uberginge mit Gepiick- und 
Postkarren 


Durch Abl Verf 101/47 wurde angeordnet, daB vor Uber- 
queren schienengleicher Uberginge mit Gepack- oder Post- 
karren die Zustimmung der Bahnsteigaufsicht einzuholen 
sei. : 

Diese auf Weisung der. ehemaligen HVDR getroffene An- 
ordnung 14Bt sich in der Praxis nicht durchfthren, weil 
bei ihrer Beachtung untragbare Verzégerungen im Gepiick- 
und Postladedienst eintreten wtirden. Auch kann die Bahn- 
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steigaufsicht nicht immer beurteilen, ob das: Uberqueren 
der Gleise im Augenblick gefahrlos mdglich ist, 

Dic Abl Verf 01/47 wird daher aufgehoben und ist za 
streichen. Dic heteiligten Beschaftigten, auch die der Post, 
sind erneut Uber die Bestimmungen der UVV zu unter- 
weisen. Hiernach ist es untersagt, die Gleise kurz vor 
Einfahrt eines Zuges oder kurz vor bewegten Fahrzeugen 
zu tiberqueren. 

Sollten im Einzelfall bei wniibersichtlichen Gleisverhalt- 
nissen besondere Sicherungsbestimmungen notwendig sein, 
so sind sie’im Bahnhofsbuch bekanntzugeben. Den tibrigen 


_ beteiligten Stellen (Post, Mitropa usw.) sind diese 6rt- 


lichen Bestimmungen gegen Empfangsbescheinigung eben- 
falls mitzuteilen. . 

Gleichzeitig bringen wir hierdurch die Bestimmungen der 
Abl Vert 274/46 in Erinnerung, wonach sorgfaltig darauf 
zu achten ist, da8 Gepackkarren usw. in ausreichender 
Entfernung von der Bahnsteigkante aufgestellt und gegen 
unbeabsichtigte Bewegung gesichert sind. Die Sicherung 
hat entweder durch festes Anziehen der Bremse oder durch 
FestschlieBen mittels Kette zu.erfolgen, Die Bahnsteigaut- 
sichten sind durch Befehlsbuch A zur sorgfaltigen Uber- 
wachung dieser Angelegenheiten anzuweisen. 


: gez. Freitag, Vpr. 
(11 B 4 Bavf [323] 51/46 v. 11. 1. 52 / 25 009) ; 


Erfurt 113° 
Betr.: Abschnitt 21 (Sonderheft) des AzFV der Rbd Erfurt 


Folgende sofort giiltige Berichtigungen handschriftlich 
durchfuhren. : 


In der Streckenkarte (Seite 3) den Verbindungsstrich 

zwischen Grimmenthal und Ritschenhausen durchkreuzen 

und bei Strecke Ritschenhausen—Rentwertshausen die 

Ziffer 4 durch 2 A ersetzen. 

Strécke 1 a), lfd. Nr. 5 Erfurt Eo in Spalte 11 ,G15 R — 
7 R“ §ndern in ,G14R— 8 R*. : 
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Strecken 2 A und 4, Die Angaben erhalten folgenden neuen Wortlaut: 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 


2A, Rentwertshausen—Meiningen Bremstafel 700 m 
Zuléssige Geschwindigkeit 60 km/h 
a) Ri Rentwertshausen—Meiningen 


60 ~ Rentwertshausen = _ _ 
1 Ritschenhausen 71,15 71,19 0,04 400 u Uh W 400 60 — 
2 Meiningen 77,546 =: = a Stumpfgl 30 = WW 
(Ein Gl1B, 2B, Gl2u 3) 66,665 77,245 f 
km "66 365 
b) Ri Meiningen—Rentwertshausen 
60 - Meiningen : = = | = | = = a a | 
4. Neudietendorf{—Grimmenthal Bremstafel 700 m 
Zulissiga Geschwindigkeit Neudietendorf—Crifen- 
roda_ 80 km/h 
Gréfenroda—Suhl 70 km/h 
Suhl—Grimmenthal 80 km/h 
Gliterzuggleis Neudietendort Stellw Dw—Stellw Ds 40 km/h 
a) Ri Neudietendorf—Grimmenthal 
80 1 Neudietendorf 0,59 | 0,70 | 0,20 ~ W300 40 ~ Ausf Gl 2 
2 Arnstadt Hbf 10,02 | 10.20 | oi | — W 200 40 — | Aaus Gli 
ae Plaue Ausfsig H = ~ Se - - : ~ &20 
80 fon 
5G 3 Grafenroda 23,80 24,60 0,80 _ W 300 40 - EuA zweift 
4 Gehlberg 34,90 | 36,00 | 0,10 - W sco 60 - E zweifl n Gl 2 am, 
5 Gehlberg 35,65 35,75 0,10 = W 350 40 7 = A zweifl a Gl 1 nach Tunnel- 7 
; sleis Gehlberg-Oberhof 
6 Gehlberg : 35,75 | 35,85 0,10 mS ‘W300 40 = A zweifl a GI 2 nach Tunnel- 
; gleis Oberhof-Gehlberg 
: {eingl. Betrieb) 
= Oberhof Einfsig H mae i 7 - a - 664 
7 Oberhof — Zella-Mehlis 42.63 | 42,78 0,15 325 u Ubg 60 as 
8 Zella-Mehlis ~ Suh] 43,50 | 81,69 | 3,10 > uUbe 60 = 
70 
— — Suhl ~ _ SS _ - - = 
80 aa 
9 Suh! Heinrichswerk 55,08 and = _ _ Stumpfgl 30 ee ey 7 
. (E nach Gl 3) ¢ am Einfsig A 
10 Dietzhausen-Rohr 64,29 64,60 0,31 360 lo 76 - 
11 Rohr-Grimmenthal 68,23 65,39 0,16 350 lanl 75 - 
- Rohr-Ausfsig D f - - _ _ — : 648 
12 Grimmenthal 71,10 | 72,50 1,40 ae w W302 40 - E zweifi 
13 Grimmenthal 72,00 72,15 0,15 _ 7) WwW 200 40. — ‘| Azweifi 
b) Ri Grimmenthal—Neudietendort 
80 1 Grimmenthal 71,50 | 71,10 | 0,40 — | mW 300 40 & A zweifl 
2 Grimmenthal-Rohr 65,39 1] 65,23 0,16 350 a 75° -_ 
3 Rohr- Dietzhausen 64,60 ©}, 64,29 0,31 360 fans 76 _ 
80 = Dietzhausen Ausfsig B = = _ = 8 _ 598 ™ 
50 - Suhl Einfsig H _ > — _ _- - 500 
| 
4 Suhl-Struth 51,60 | 48,50 3,10 = u Ubg 60 _ 
_ Struth Bksig A - = ~ _ _ _ 465 
- Zella-Mehlis Einfsig F _- — - - _ - 400 
5 Zella-Mehlis — Oberhof 42,78 42,63 0,15 325 - u Ubg 60 _ 
- Oberhof Einfsig L _ = ~ _ _ - 400 
6 Oberhof 40,56 39,88 0,68 - W 300 50 _ 
_ Oberhof Ausfsig J i _ = - _ _ - 621 
_ Gehlberg Einfgig F - ~ a - = = 554 
7 Gehlberg 35,85 35,75 0,10 aa W 300 40 = E zweifl aus Tunnelzleis 
Oberhof—Gehlberg n Gl 2 
s Gehlberg 35,80 | 38,70 0,10 - W 300 40 i E zweifl aus Tunnelgleis 
Gehlbere—Oberhof nach 
GI1 (eing!. Betrieb) 
9 Gehlberg 35,00 | 34,90 0,10 _ W 500 60 ~ A zweifl a Gl 2 
70 sé 
co — Grafenroda — = pe = = _ = 
10 Arnstadt bf 960 | 9,20 | o40 | — W 190 40 — | AausGl2 
11 Neudietendorf 0,70 | 0,20 | 0,50 ~ W 300 | 40 = EGI1 
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1 2 3 4 5 S|) 2a | 8 [8 lf) io | "1 
Strecke 8b, Ifd. Nr. 5 andern: 

75 300 , 

3 5 Saalfeld (Saale) | 140.5 | 140,3 | 0,20 | = | W so | 40 _ | E zweifl 
Strecke 13 a). Die Angaben auf Seite 20 erhalten folgenden Wortlaut: 

rr) 3 Sange' hausen 59,60 59,75 0,15 _ Ww 190° 40 _ Bei Durchf n Rich Erfurt 

380 : 

re = Nordhausen Einfsig D _ - = i a ae 500 

60 

0 4 Wolkramshausen 104,60 | 104,70 0,10 _ W300 a) _ E zweifl n Gl 1 


(bisherige lfd. Nrn. 4 und 5 streichen) 


(12 B 2 Bavfa v..9. 1. 52/12 02) 


Betr.; AzFV der Rbd Erfurt Erfurt 114 
Folgende sofort gitltige Berichtigungen sind handschrift- 
lich durchzufiihren: 
Abschnitt 1 
Strecke 4. Uberschrift Andern 
Grimmenthal*. 
Unter Plaue (Thur) nachtragen: 
Grafenroda allen Gtiterztigen von 21.00 bis 


5.30 Uhr, 
sonntags von 18,00 bis. 7.00 Uhr 


in ,4 Neudietendorf — 


Strecke 5. Bei Bad Blankenburg (Thtir) Angaben in Sp 2 
andern ‘in: 
allen Ziigen von 0.00 bis 5.00, 
. S. auBerdem P 303, 2998 u. 3001 
Strecke 6. Bei Stotterheim Angaben in Sp 2 Andern in: 
| allen Gtiterziigen u. P 629 
Strecke 13. Streichen: Heringen (Helme) jallen Gtiterztigen 
Strecke 32. Streichen: Suhler Friedberg jallen Ztgen 
Abschnitt 2 
Strecke 4. Uberschrift andern in ,,4. Neudietendorf—Grim- 
menthal 


Abschnitt 3 

Strecke 4. Uberschrift Andern in ,4. Neudietendor[—Grim- 
menthal* 

Bei Grimmenthal in Sp.3 streichen »Ritschenhausen u“. 

Alle Angaben fiir Ritschenhausen in dem Sp.1 bis 4 strei- 

chen (zweimal) 

Zwischen den Strecken 2 und 3 neue Strecke 2A einfiigen: 


2A. Reniwertshausen—Meiningen 


Ritschenhausen | alle Giterziige, Rentwertshausen 
u Lpaz u Meiningen 


Strecke 7. Nach Hohenebra einfiigen: 


Strauffurt alle Giterziige, GangloffsSmmern 
Lz u Lpaz 


Strecke 26. Unter Fritistadt nachtragen: 


Waltershausen alle Giiterziige, Friedrichroda 
Lz u Lpaz 


Strecke 39. Vor Kélleda einfiigen: 


StrauBfurt alle Gilterziige, Weificnsec 
Lz u Loaz : 


Abschnitt 6. Streckeniiberschrift andern in ,4. Neudieten- 
dorf—Grimmenthal* 


Abschnitt 7. Nach Strecke 2 neue Strecke 2A aufnehmen: 
2 A. Rentwertshausen—Meiningen 
Ritschenhausen | 5 % : 


Strecke 4. Uberschrift Andern 
Grimmenthal* 
Streichen: Ritschenhausen / 5/o. 

Abschnitt 8. Uberschrift in Strecke 4 Andern: 4. Neudieten- 
dorf—Grimmenthal. 

Abschnitt 9. Unter Bretleben, nachtragen bei Sitrecke 6: 


“Glius 


allen Gleisen 


Gl 


allen Gleisen 


in ,4¢4. Neudietendorf— 


Heldrungen | alle Bretleben | Fernsprecher - anden Fahr-. 
i Giiterziige | u E:zleben | bei Weiche dienstleiter 
7ui7- 


Abschnitt 10. Auf Seite 1 neve Strecke 2A einfiigen: 
2A, Rentwertshausen—Meiningen 


Ritschen Rentwerts- | Rentwerts- | ja | _ | — | - 

hausen hausen hausen : 

Strecke 4, Uberschrift andern in ,4 Neudietendorf— 
Grimmenthal*. ; 


Ritschenhausen mit allem Angaben Sp. 1 bis 
4. streichen. 


' Strecke 44, 


Abschnitt 11, Strecke 3. Bei Langensalza im Sp. 2 streichen 
»von 20.00 bis 5.00“. 

5.’ Unter Paulinzella nachtragen: 

Bad Blankenburg (Thir) | bei allen Gitterzligen 

Bei Orlamtiride Sp.2 Andern in ,bei allen 

Giiterziigen“ 

Zwischen Wallhausen und Niedergebra ¢in- 

fiigen: 

Heringen (Helme) | bei allen Gtiterztigen 

Vor Friedrichroda einfiigen: 

Waltershausen | bei allen Zitigen 

Unter Effelder (Thiir) nachtragen: 

Mengersgereuth— bei allen Ziigen 

Hammern von: 21.30 bis 3.30 

Abschnitt 12, Nach Strecke 2 neue Strecke 2 A nachtragen: 
2 A. Rentwertshausen—Meiningen 

1:250 Brende | 1:100 Ri Meiningen 


Strecke 
Strecke 8. 


Strecke 13. 


Strecke 26. 


Rentwertshausen 

Ri Meiningen 

Rentwertshausen ~ 1:160 Ri Zonengrenze 

Ritschenhausen 1:200 Ri Ritschenhausen 

Strecke 4. Wherschrift dndern in ,4. Neudietendorf— 
Grimmenthal*, 


Streichen: Grimmenthal 


1:109 Bfende Ri 
Ritschenhausen 


Ferner streichen alle Angaben bei Ritschenhausen (zwei- 
mal) und Rentwertshausen (zweimal) in den Sp. 1. bis 3. 

In Sp. 2 zweimal Ritschenhausen 4ndern in ,Grimmenthal“ 
und in Sp. 3 sechsmal Rentwertshausen in ,,Grimmenthal. 
Abschnitt 13. Nach Strecke 2 neue Strecke 2A nachtragen: 


2A, Rentwertshausen—Meiningen 


Rertwertshausen 30 80 Ri Ritschenhausen 
Ritschenhausen 43 — Ri Meiningen 
37 _ Ri Rentwertshausen 


Strecke 4. Streichen: Angaben fiir Ritschenhausen und 
Rentwertshausen in den Sp. 1 bis 4, ferner 
bei Grimmenthal ,56 / Nur in Ri Ritschen- 
hausen* (in den Sp. 2 u. 4). 

In Streckeniiberschrift sowie in Sp. 4 (meunmal) Rent- 

wertshausen dndern in ,Grimmenthal”. 

Strecke 15. Bei Ronneburg (Thiir) nachtragen: 

Sp. 2: —, Sp. 3: 80, Sp. 4: Nur Gl 4 u. 5. 
piles 24: Die Aneanen fiir Langula und Treffurt er- 
halten folgenden Wortlaut: 


Tangula 33 = 
Treffurt 35 — Nur GI 3 aus und in Rt Miththausen 
29 - Nur Gl 1 aus und in Ri Mithlhausen 


Abschnitt 23. Strecke 3, vor Schinstedt einfiigen: 
Bufleben | E | nein | — | — | Gotha Ost | 1 | rechts neben GI 4 
Fir Strecke 4 bleiben nur folgende Angaben gultig: 
4, Neudictendorf—Grimmenthal 
| 4 | rech's neben GI 5 


Plaue (Thiir) | D | nein | — | — 
Ubrige Angaben streichen, 


Strecke 6, Heldrungen mit allen Angaben in den Sp. 1 
bis 8 streichen. 


Arnstadt 


Abschnitt 24. Nach Strecke 2b) neue Strecke 2A auf- 


nehmen: 


2A. Rentwertshausen—Meiningen 
a) Ri Rentwertshausen—Meiningen 


Ritschenhausen Einf A® Rentwertshausen | 60 

Stumpfgl nach 
Meiningen _ Einf K? | Rentwertshausen | 39 | GL1Bu2B 

ey in kn 77,242 
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Die Angaben fiir Strecke 4 erhalten folgenden Wortlaut: 
4. Neudietendorf—Grimmenthal 
a) Ri Neudietendorf—Grimmenthal 


penlbere Einf A? Grafenroda 60 
Suhl- 
Heinrichswerk Einf A? Suhl 30 | Stumpfgl 


YH am Hauptsig 
b) Ri Grimmenthal—Neudietendor? 


Gehlberg | Ausf C2 | Grafenroda | 60 
Bei Strecke 2b} streichen: 
Meiningen | Einf K? | Rentwertshausen | 30 und Angaben in Sp. 5 


Strecke 8. Bei (Saaleck in Sp. 4 Zahl 95 Andern in 85. 
Strecke 24 erhalt folgende neue Fassung: 

24, Muthlhausen—Treffurt 

a) Ri Mithlhausen—Treffurt 
Treffurt | Einf A2 Heyerode 30 | Stumpfgl 


WY am Hauptsig 


Abschnitt 25. Unter A. Hauptbahnen erhalten die An-~ 
gaben fir die Fahrtrichtungen Ritschen- 
hausen—Meiningen, Gotha—Silberhausen und 
Rentwertshausen—Neudietendorft folgenden 


Wortlaut: 3 
2 A | Rentwertshausen| Meiningen Seinf. Schlage | 
3 | Gotha Silberhausen 6 einf. Schlage [In Gotha = 
Dreiklang 
4 |Grimmenthal Neudictendorf | 5 einf. Schlige | In Neudictendort 
== Zweiklang 


Abschnitt 26. Bei Strecke 4 in, Uberschrift Ritschenhausen 
andern in Grimmenthal. 

In der Streckenkarte ist der Verbindungsstrich zwischen 

Grimmenthal und Ritschenhausen durchzukreuzen. Neben 

der Strecke Ritschenhausen—Rentwertshausen ist die 

Ziffer 4 durch 2A zu ersetzen, 


(12 B2 Bavfa v. 4. 1. 52 / 12 02) 
Greifswald 120 


Betr.: Berichtigung Abschnitt 21 (Sonderheft) des AzFV 
der Rbd Greifswald (DV 411 » Grw) 
Folgende Berichtigungen sofort handschriftlich vornehmen: 
Strecke 5: Grenze—Grambow—Neubrandenburg 
Unter Richtung a) und b) bei Lécknitz km 21,742-—21, 772 
bzw. 21,772—21,742 in Sp.9 die 
Zahl 30 in ,10“ andern, 
Strecke 10: Angermiinde—Bad Freienwalde (Oder) 
Die zulassige Geschwindigkeit betrigt fiir die Strecke 
50 km/h. 
Die Unterteilung 
Angermiinde—Saaten Neuendorf 50 km/h 
Oderberg Bralitz—Bad Freienwalde (O) 30 km/h 
ist zu streichen, Hinter Geschwindigkeit ist ,50 km/h“ ein-~ 
zutragen. 
Unter a) Ri Angermiinde—Bad Freienwalde (Oder) 
Angermiinde— 


Neu Ktinkendorf mit allen Angaben streichen 
Saaten, Neuendorf E 


Liidersdorf— Sp.5 dndern 15,89 in 14,0" 
Saaten Neuendorf Sp.6 dandern 2,40 in ,0,51* 
unter b) Ri Bad Freienwalde (Oder)—Angermiinde 
Saaten Neuendort je 4 dndern 15,89 inj ,,14,0« 
~-Liidersdort Sp.6 andern 2,40 in ,,0,51“ 
New Kiinke = . 
Pears ean lrnit allen Angaben streichen 
Strecke 20: Angermtinde—Schwedt (Oder) 
a) Ri Angermiinde—-Schwedt (Oder) 


als 4. Zeile nachtragen: 
Sp. 3: Heinersdorf— b) Ri Schwedt (Oder)— 
Schwedt (Oder) Angermtinide 
als 2. Zeile nachtragen: 
Schwedt(Oder)—Heinersdort 
Sp. 4: 18,2° 23,0 
Sp. 5: 23,0 18,2 
Sp. .6: 4,8 4.8 
Sp. 7: — _ 
Sp. 8: Schwache Ober- Schwache Oberbauform 
bauform - 
Sp. 9: 30 30 
Sp. 10: —. = 
Sp. 11: 30 30 
km 18,05 \/ km.22,7 


(12 B 3 Bavfa v. 21. 1. 52/13 16) 
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Greifswald 121 

Betr.: 7. Berichtigung des AzFV der Rbd Greifswald 

(DV 4114 Grw) 
Folgende Berichtigungen mit sofortiger Giltigkeit hand- 
schriftlich vornehmen: 
Abschnitt 9: 
Strecke 9 in Sp. 3 iiber Werbig nachtragen: ,Wriezen und“ 
Abschnitt 13: 
Strecke 9 bei Wriezen nachtragen: Sp. 3 = ,,110“, 

Sp.4 ,nur flr Nahgiiterztige“ 

Abschnitt 23: 
Strecke 3 streichen: SaBnitz Signal D mit allen Angaben. 
Strecke 15 streichen: SaBnitz Signal D2 mit allen Angaben. 
Abschnitt 26: 
Strecke 1 unter Neustrelitz als neue Rethe nachtragen: 


Cammin (Meckl) — kim 124,480 yon Uniibersichtlichkeit 
Burg Stargard (Meckl) | Bf Burg von zwei dicht auf- 


Stargard (Meck!) | Neustrelitz | ginanderfolgenden 
Wegiibergangen . 

(12 B 3 Bavfa v. 3. 1. 52/13 16) 
Greifswald 122 


Betr.: 8. Berichtigung zum AzFV der Rbd Greifswald 
(DV 411 4 Grw) 

Folgende Berichtigung mit sofortiger Giiltigkeit hand- 

Schriftlich vornehmen: 

Abschnitt 1: 

Strecke 2 ist bei Bf Dauer Sp. 2 zu Andern in ,allen 

Gtiterziigen, ; 

Abschnitt 9: ; 

Strecke 2 ist zwischen Warnitz und Jatznick als neue 

Reihe einzutragen: 

Sp. 1. Dauer 

Sp. 2. alle Gitterztige 

Sp. 3. beiden Richtungen 

Sp. 4. Signal Hr 3 

Sp. 5. Signal Hr 3 

Abschnitt 24: 

Strecke 2 zwischen Prenzlau' und Nechlim als neue Reihe 


eintragen: 
Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 
Dauer Einf A 2 Angermiinde 50 
Ausf C 2 Angermiinde 50 
Kinf F 2 Stralsund 50 
Ausf E 2 Stralsund 50 


(12 B 3. Bavfa v. 21. 1. 52/13 16) i 
Greifswald 123 


Betr.: Umwandlung einer Zugfolge — in eine Zugmelde- 
stelle und Inbetriebnahme neuer Signale 
Die an der Strecke Riidnitz—Angermitinde—Stralsund in 
km.116,46 gelegene Zugfolgestelle Dauer ist am 12. 1. 52 
in eine Zugmeldestelle mit Kreuzungs-~ und Uberholungs- 
moglichkeit umgewandelt, worden. Die fritheren Block- 
signale A (aus Richtung Angermiinde) und F (aus Rich- 
tung Stralsund) sind zweifliigelige Einfahrsignale ge- 
worden. Ihr Standort und der der zugehirigen Vorsignale 
hat sich nicht verandert. 
Neu in Betrieb genommen wurden: 
In Richtung Angermiinde d 
Ausfahrsignal C 2 aus Gleis 1 und 
Ausfahrsignal B aus Gleig 2. 
Standort der Signale km 116,118. 
In Richtung Stralsund 
Ausfahrsignal E 2 aus Gleis 1 und 
; Ausfahrsignal D aus Gleig 2. 
Standort der Signale km 116,760. 
(12 B 3 Bavfa v. 21. 1. 52 / 13 16) 7 
Schwerin 70 


Betriebsdienst: Berichtigungen zum AzFV der Rbd Schwerin 
1. Hauptheft : 
Abschnitt 1: 29. Pritzwalk—Giistrow 
Sp. 1: Vor Klein Grabow nachtragen: Plau 
Sp. 2: allen Giterztigen. 
Abschnitt 3: 29. Pritzwalk—Gitistrow 
Sp. 1: vor Karow nachtragen: Plau 
Sp. 2: alle Giiterziige und Lz 
Sp. 3: Karow und Ganzlin 
Sp 4: Gleis 1 und 2. 
2. Sonderheft 
Strecke 1: (Liibeck)—Herrnburg—Gitistrow-—(Neubranden- 
burg) 
» Herrnburg—Neubrandenburg 80 km/h dndern in: 
Herrnburg—Gilstrow = 90:km/h 
Gustrow—Neubrandenburg == 80 km/h. 
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a): Sp.1 die Zahl 80 (unter 50) dndern: in 90. 
90 

Neben lfd. Nr. 2 eintragen: 30 

b): Sp. 1 neben Ifd. Nr. eintragen: ........ ed 


neben Herrnburg die Zahl 80. andern in 90 


Strecke 3: Ludwigstust—Schwerin—Bad Kieinen—Wismar 

Sp. 3: Zwischen Ludwigslust und Schwerin als 
lfd. Nr, 2 einfiigen: Krebsférden Abzw 

Sp. 4: 61,09, Sp. 5: 61,15, Sp. 6: 0,06, Sp. 7: —, 
Sp. 8: W500, Sp. 9: 60, Sp. 10: —, Sp. 11: Hp 2 
fir Uberg. zweigl. Betrieb 
Sp. 2: Lfd. Nr. entspr, 4ndern. 

(11 B 4 Bavfia v. 24.1. 52 / 12 62) 


Il. Reiseverkehr 


GdR 613 


Bety.: Vorschriften fiir die Verteilung und Verwendung 
der Personenwagen und der Tricb-, Steuer- und 
Beiwagen (Personenwagenvorschriften-PWV) 

In den Personenwagenvorschriften und im Auszug aus 
den Personenwagenvorschriften ist im §14 der Wortlaut 
der Ziffer (2) zu streichen und durch folgenden zu ersetzen: 
Im Wagenpark der Reiseziige sind getrennt nach Klassen 
75 Prozent der Wagen oder Abteile fiir Raucher und 
25 Prozent flix Nichtraucher vorzusehen und zu_beschil- 
dern. Ist die Teilung nicht derart méglich, sind minde- 
stens von den im Zuge vorhandenen Abteilen 25 Prozent 
fiir Nichtraucher — getrennt nach Klassen — zu_bestim~ 
men. Befindet sich von einer Klasse nur ein Abteil im 
Zuge, ist dieses stets als Abteil fiir Raucher zu kennzeich- 
nen. 

Im Zuge befindliche Kurswagen gelten als ein geschlosse- 

ner Zugteil. Die Beschilderung der. Abteile in diesen 

Wagen hat nach denselben Richtlinien, wie im ersten Ab- 

satz vorgesehen, zu erfolgen.- 

Fir: Ziige des Vorort- und Berufsverkehrs kann die 

Reichsbahndirektion Ausnahmen zulassen.: 

(22 R10 Bav 8/52 v. 18, 1.52 / 31 522) 


Greifswald 124 


Betr.: Sperrung eincs Dienstausweises : 
Der Dienstausweis Nr. 167140, auf den Namen Waltraud 
Franz lautend, ist in Verlust geraten. Bei Benutzung des 


GdR 614 


Betr.: Anschriften an Giiterwagen im internationalen Ver- 
kehr; hier: R.1.V.-Zeichen 


Die Bestimmung in R.LV. § 28 (Im), nach der das RIV- 
Zeichen an Gtiterwagen ab 1. Januar. 1951 verbindlich ist, 
wird verschiedentlich falsch ausgelegt. So wurde vor kur- 
zem die Ubernahme eines fremden Wagens von einem 
Grenzbahnhof abgelehnt, weil das RIV-Zeichen am Wa- 
gen fehlte. Die DR muS in diesem Falle die Umladekosten 
und dia Wagenmiete fiir den verlingerten Aufenthalt des 
Wagens auf der Nachbarbahn tragen. 


Das Wort ,,verbindlich* besagt lediglich, daB die Bedeu- 
tung des Zeichens RIV, wie sie im Text des § 28 nieder- 


-gelogt ist, ab 1. Januar 1951 verbindlichen Charakter er- 


hélt. Von diesem Zeitpunkt ab entsprechen also Wagen, 
die mit dem RIV-Zeichen versehen sind, nicht nur den 


VII. Sicherungs- und Fernmeldewesen 
Berlin 269 


Betr.: Sprechstellenverzeichnis der Rbd Berlin Ausgabe 1951 
Es ist zu berichtigen: 
Teil VII Seite 120 Bf Wilhelmsruh (WN) 
Bahnhofsaufsicht und Fka 
Ruf Ny. 43 237, streiche 43 138 


(72 SF 88 Sfbv [3] v. 19. 1. 52 / 25 113) 


IX/X. Materialbeschaffung, Einkauf 
7 GdR 615 


Bety.: Nomenklatur fiir den Materialbedarf : 

Die Position 8813100 Brennholz fiir Beheizung ist in der 
Mengenbezeichnung statt ,fm“ (Festmeter) in 1000 rm 
(tausend Raummeter) zu andern- 

(GdR 91 My 5 v. 28, 1. 51 / 31 493) 
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Ausweises sind die Personalien des Inhabers festzustellen. 
(21 R 4 Af v. 25. 1. 52 / 1120) 


Greifswald 125 


Betr.: Sperrung eines Dienstausweises 


Der Dienstausweis Nr. 167969, auf den Namen Willi Beilke 
lautend, ist in Verlust geraten, Bei Benutzung des Aus- 
weises sind die Personalien des Inhabers festzustellen, 


(21 R 4 Af v. 11, 1. 52 / 11 20) 
Greifswald 126 


Betr.: Sperrung von Dienstausweisen 


Folgende Dienstausweise sind in Verlust geraten: 

1. Dienstausweis Nr, 170084 auf den Namen Max Panck, 

9%. Dienstausweis Nr. 812716 auf den Namen Hermann Me- 
drow, 

3. Dienstausweis Nr. 338943 auf den Namen Wilhelm 
Schuhmacher, 

4. Dienstausweis Nr. 815 220 auf den Namen Paul Geremck; 
5. Dienstausweis Nr. 0088700 auf den Namen Walter Steg-: 
mann, 

Bei Benutzung der Ausweise sind die Personalien der In- 
haber festzustellen. 


(21 R 4 Af v. 9. 1, 52 / 1120) 


Ill. Giiterverkehr 


QuerschnittmaBen auf allen dem internaticnalen Verkehr 
dienenden Strecken, sondern auferdem auch allen tbrigen 
Vorschriften des RIV uber die Bauart. . 
Damit ist aber nicht gesagt, daB im internationalen Ver- 
kehr nur Wagen verwendet werden diirfen, die dieses 
Zeichen tragen. In § 28 (6) wird ausdriicklich bestimmt, 
da8 das gelegentliche Fehlen des RIV-Zeichens keinen 
Grund zur Zuriickweisung des Wagens bildet. Solche Wa- 
gen miissen dann aber in den Grenziibergangsbahnhéfen 
vor der Ubernahme auf die Einhaltung der Bauart und — 
wenn sie auch das T nicht tragen — noch auf ihre Quer- 
schnittsmaBe hin gepriift werden. : 
Sollte sich ergeben, da8 tibergangsfahige Wagen bestimm- 
ter fremder Verwaltungen nicht nur gelegentlich, sondern 
in gréBerem Umfang das RIV-Zeichen nicht besitzen, so 
ist uns Mitteilung zu machen. Wir ersuchen, die Beteilig- 
ten entsprechend anzuweisen. 


(GAR 37.2 Vwi v. 28. 1. 52 / 31790) 


GdR 616 


Betr.: Stoppuhren fiir die TAN-Stelle der Reichsbahn 


Laut Schreiben der Staatlichen Plankommission — Staats- 
sekretariat fiir Materialversorgung — Kr/Scho vom 10. 1. 
1952 ist die Belieferung des erhéhten Bedarfs an Stopp- 
uhren z. Z. nicht méglich, weil die Stoppuhrenfertigung 
erst seit Dezember 1951 JAuft und noch nicht so flissig 
ist, um allen Anspriichen zu entsprechen. 

Wir werden am Ende des II, Quartals wegen des erhéhten 
Bedarfs nochmals an das Staatssekretariat fiir Material- 
versorgung herantreten. 


(91 My 5/81/52 v. 18. 1. 52 / 31 493) 


»DER VERKEHR« 


Zeitschrift fir das gesamte Verkehrswesen 
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XI. Finanzen und Betriebswirtschait 


GdR 617 


Betr.: Festsctzung der Lohn- und Gehaltszahlungstermine 
Bezug: 116 — F 29 — 6355/51 — 3206/51 — v. 11. 10. 1951 


Im Einvernehmen mit der Deutschen Notenbank und dem 
Bundesvorstand des FDGB hat das Ministerium der 
Finanzen in obiger Angelegenheit folgende Neuregelung 
getroffen: : 


1, Fallt der Lohnzahlungstag auf einen Sonntag, hat die 


Zahlung am vorangehenden Freitag oder Sonnabend zu 
erfolgen. 


2. Die vorstehends Regelung findet keine Anwendung auf 
Gehaltszahlungen. Diese sind am darauffolgenden Mon- 
tag zu leisten, wenn der Gehaltstag ein Sonntag ist. 


(GdR 116 F 33 / 6456/51 v. 29. 1. 52/31 618) 


GdR 618 


Betr.: Fahrgeldstundung mit Einzelanweisungen der Eisen- 
bahnverkehrskasse 


Es wird dartiber Klage gefiihrt, da8 Fahrkartenausgaben 
sich weigern, die von der Fisenbahnverkehrskasse heraus- 
gegebenen Einzelanweisungen an Stelle von Bargeld in 
Zahlung zu nehmen, 

Die EVK hat mit den Landesversicherungsanstalten, Be- 
hérden, dem Zentralvorstand des FDGB und einzelnen 
sonstigen Gro8betrieben, die zum Teil Sammeltransporte 
zusammenstellen, Fahrgeldstundungen abgeschlossen. Diese 
Stundungsnehmer empfangen von der EVK zur Bezah- 
lung der Fahrkosten Einzelanweisungen, die dann tiber 
das jeweilige Stundungskonto zur Verrechnung kommen. 
Wir machen darauf aufmerksam, daB diese Einzelanwei- 
sungen der EVK von allen Fahrkartenausgaben bei Be- 
zahlung der Fahrkosten anzunehmen sind. 


(GdR 116 F 29 / 207/52 v. 18. 1. 52 / 31618) 


XII. Arbeit und Lohn 


GdR 619 


Betr.: Zweite Durchfithrungsbestimmung zur Verordnung 
iiber Erholungsurlaub — Zusatzurlaub in bestimm- 
ten Produktionszweigen — vom 27. 12. 1951 


Im Gesetzblatt der DDR Nr. 153 vom 29. 12, 1951 ist auf 
Seita 1180 0. a. Durchfiihrungsbestimmung zur Verord- 
nung iiber Erholungsurlaub veréffentlicht worden. Die 
Durchfiihrungsbestimmung hat folgenden Wortlaut: 


Auf Grund des § 5 Abs. 4 der Verordnung vom 7. Juni 1951 
ber Erholungsurlaub (GBI. S. 547) wird in Ubereinstim- 
mung mit dem Bundesvorstand des Freien Deutschen Ge- 
werkschaftsbundes folgendes bestimmt: ; 


; §1 

(1) Als ununterbrochene Tatigkeit im Sinne des § 2 der 
Ersten Durchfiihrungsbestimmung vom 30. September 1951 
(GBI S. 880) gilt die Zeit vom Beginn der Arbeitsaufnahme 
bis zum 30, Juni des laufenden Urlaubsjahres im gleichen 
Betrieb. Der Beginn der ununterbrochenen Tatigkeit ist 
unabhangig vom Zeitpunkt der Ubernahme des Betriebes 
in Volkseigentum. 

(2) Die Zeit der Berufsausbildung wird, sofern der Lehr- 
ling im gleichen Betrieb seine Tatigkeit in einem Arbeits- 
vertragsverhaltnis fortgesetzt hat, angerechnet. 


§2 
Die Tatigkeit im gleichen Betrieb gilt nicht als unter- 
brochen: 


a) wenn der Betriebsangehérige auf Anweisung voriiber- 
gehend in einem Betrieb der im § 1 der Ersten Durch- 
fuihrungsbestimmung bezeichneten Produktionszweige 
oder in einem bestimmten Betrieb im Bereich des Mini- 
steriums fiir Maschinenbau der Deutschen Demokrati- 
schen Republik arbeitet und nach Beendigung dieser 
Arbeit in den alten Betrieb zurtickkehrt, 


b) wenn der Betriebsangehérige aus produktionsmaéBigen 
Grtinden von einem Betrieb des gleichen Produktions- 
zweiges oder von einem bestimmten Betrieb im Bereich 
des Ministeriums fiir Maschinenbau der Deutschen 


Demokratischen Republik auf Anordnung der Vereini- 


gung oder des Fachministeriums oder Staatssekretariats 
mit eigenem ‘Geschaéftsbereich tibernommen wird, 


c) wenn der Betriebsangehérige nach Ablauf einer vor- 
tbergehenden Tatigkeit in der Grundstoffindustrie die 
Arbeit im alten Betrieb fortsetzt, 


qd) bei Arbeitsunfahigkeit infolge eines Betriebsunfalles, 
einer Krankheit oder Schwangerschaft, die durch drzt- 
liche Bescheinigung nachgewiesen wird, 


e) bei Teilnahme an Schulungs- oder Ausbildungslehr- 
gangen, 

f) wenn der Beschiaftigte zur Arbeiter-und-Bauern-Fakul- 
tat, zur Universitit oder zu Hoch- und Fachschulen de- 
legiert wird und nach Beendigung des Studiums die 
Tatigkeit im gleichen Betrieb wiederaufnimmt. 


g) durch die Zeit .der Inhaftierung wegen antifaschisti- 
scher Betatigung, wenn der Inhaftierte als Verfolgter 
des Naziregimes anerkannt wird, 


h) durch Militdér~ oder Arbeitsdienstzeit sowie durch die 
Zeit der Kriegsgefangenschaft. 


40 


§3 
Diese Durchfiihrungsbestimmung tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 1951 in Kraft. 
Berlin, den 27. Dezember 1951 
Ministerium fiir Arbeit 
Chwalek 
Minister 


Bei der Gew&hrung des Zusatzurlaubs fiir mehrjahrige 
ununterbrochene Tatigkeit im Sinne der Ersten Durch- 
fithrungsbestimmung zur Verordnung tber Erholungsur- 
laub vom 30. 9. 1951 (GBI. 'S. 880) sind die Beschaftigungs- 
zeiten nur noch nach vorstehender Regelung zu ermitteln. 
Dia bisher maBgebenden Bestimmungen tiber die Anrech- 
nung von Beschaftigungszeiten bei der Gewahrung des 
Zusatzurlaubs an Eisenbahner — § 5 (2) 3) der Ersten 
Durchfithrungsbestimmung zu der Verordnung zur Ver- 
besserung der Wirtschaftlichkeit der Deutschen Reichs- 


‘bahn und der Lage der Eisenbahner in der DDR vom 


6.2. 1951 — sind nicht mehr anzuwenden. Der Absatz 4 der 
Verfiigung ~— 123-1/306/7742/51 — vom 16. 10. 1951 wird hier- 
mit aufgehoben. 


(GAR 123—1/306/143/52 v. 4. 1. 1952 / 31 578) 
GdR 620 


Protokollerklirung Nr. 14 zum Rahmen-Kollektivvertrag 
fir die Betriebe und Dienststellen der Deutschen Reichs- 
bahn vom 11. Juni 1951 


Die Generaldirekton der Deutschen Reichsbahn und der 

Zentralvorstand der IG Eisenbahn erkliren zur Anlage 8, 

Tatigkeitsverzeichnis fiir die Arbeitsplatzbewertung, Ab- 

schniitt It: Reichsbahndmiter, Reichsbahnausbesserungs- 

werke usw.: 

I. Die Abteilungsleiter der Abteilungen Betrieb, Reise- 
verkehr, Giiterverkehr und Maschinentechnik bei den 
Reichsbahnamtern werden ab. 1. September 1951 nach 
der Gehaltsgruppe 11 bewertet. 

2. Die Oberbuchhalter, Finanzbuchhalter (Kontierer) und 
Betriebsabrechner bei der Wirtschaftsgruppe Betrieb 
und Verkehr werden mit Wirkung vom 1. September 
1951 nach der Gruppe Bahnanlagen — bautechnischer 
Dienst im Reichsbahnamt (Seite 175 RKV) — bewertet. 

3. Der Betriebsabrechner (Vorsammler von Sammel- 
Schwerpunkthahnhéfen) wird ab 1. September 1951 
nach, B—~1 bewertet. 

4. Die Bewertung zu Ziffer 2 und 3 gilt bis zum 31. De- 
zember 1951. - 


Berlin, den 16. Januar 1951 
Deutsche Reichsbahn Industriegewerkschaft Eisenbahn 


Der Generaldirektor im FDGB 
gez. i. V. Hetz Zentralvorstand 
gez, Seeger 
GdR 621 


Protokollerklarung Nr.15 zum Rahmen - Kollektivvertrag 
fiir die Betriebe und Dienststellen der Deutschen Reichs- 
bahn vom 11. Juni 1951 


Die Generaldirektion der Deutschen Reichsbahn und der 
Zentralvorstand der Industriegewerkschaft Eisenbahn er- 
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kléren zur Anlage 8 des Rahmen-Kollektivvertrages — 
TAtigkeitsverzeichnis fiir die Arbeitsplatzbewertung, Kraft- 
wagenbetriebswerk: 
Die Fahr- und Garagenmeister des Kraftwagenbetriebs- 
werkes Pankow, die in Frankfurt/Oder tatig sind, erfiillen 
Aufgaben, die im ihrer Bedeutung der TAtigkeit eines 
Oberwerkmeisters entsprechen. 
Bei der AV-Gruppe des Kraftwagenbetriebswerkes (RKV 
S. 152) ist nachzutragen: 
AV 8! Fahr- und Garagenmeister in 
Frankfurt/Oder 
Diese Regelung gilt ab 1. September 1951. 
Berlin W8, den 30, November 1951. 
Deutsche Reichsbahn Industriegewerkschaft Eisenbahn - 
Der Generaldirektor im FDGB 
gez.i.V. Hetz Zentralvorstand 
gez. Seeger 


Oowm 


GdR 622 


Protokollerklirung Nr, 18 zum Rahmen-Kollektivvertrag 
fiir die Betriebe und Dienststellen der Deutschen Reichs- 
bahn vom 11. Juni 1951 - 


Die Generaldirektion der Deutschen Reichsbahn und der 
Zentralvorstand der IG Eisenbahn erklaéren zur Anlage 8 
des RKV, Tatigkeitsverzeichnis fiir die Arbeitsplatzbewer- 
tung bei der Deutschen Reichsbahn, Seite 154 und 155: 


Starkstrommeistereien und Starkstromwerkstatt Berlin. 
Durch die Einftihrung der Eigenwirtschaftlichkeit haben 
sich Anderungen in der Bewertung der Arbeitsplatze er- 
geben. Die auf den Seiten 154 und 155 des RKV auf- 
gefiihrten Bewertungen. entgprechen nicht mehr den ge~- 
gebenen Verhdltnissen; sie werden daher aufgehoben. . 
Mit Wirkung vom 1. 1. 52 gelten die nachstehenden Ar- 
beitsplatzbewertungen. 


stm Stm Stm Starkstrom~ 
Arbeitsrate Tatigkeit werkstatt 
” Ki. La Ki. 1b KL II Ki. la 
Betriebsleiter . Al A2 A3 Al 
AV-Gruppe 
AV Gruppenleiter und DVV A2 A3 A3 A2 
AV 1 Normensachbearbeiter A2 A3 Bi * A2 
AV 2 Arbeitsaufnahme ; Bi Bi B2 B1 
AV 3 ‘Materialbereitstellung . Lone Bi B1 B2 Bi 
AV 4 Planung und Betriebswirtschaft . . 2. + + A2 A3 A3 A2 
AV 5 Unterhaltung baulicher und maschineller Anlagen . A3 B1 B2 _ 
AV 6 Arbeitsabnahme . Bi Bi B2 B1 
AV 10 Schreibkrafte B3—C2 
Berechnung und Konsiruktion von Motoren, 
Entwurf von Schalrungen fees A3 B1 B.1 A838 
Anfertigung von technischen Zeichnungen 
a) schwieriger Art . B2 B2 B2 B2 
b) einfacher Ait B3 B3 B3 B3 
Unterhaltungsstellen fiir: 
Flektrokarren . Wm Wm wm _ 
Biiromaschinen . . «1 es Wm Wn Wm _ 
Fahrkartendruckmaschinen: 2 6 6 8 8s Owm Wm win - 
Elektrische Zugbeleuchtung wm Wm wm - 
Aufsicht im Umformerwerk Wm Wm Wm —_ 
Schichtdienst im Umformerwerk toe oes wm Wm Wm — 
Werkstatt fiir elektrische Maschinen und Gerite . 6. - Wm Wm wm Owm 
Werkstatt fiir Hochspannungs-Schaltgerate und Umspanner, 
- Montageleitung fiir Hochspannungs-Schaltanlagen . Wm Wm Wm Wr 
. Netz-Gruppe 
N Gruppenleiter . . A2 A3 B1 _ 
Weitere Krafte . - > B1 Bi B2 ; — 
Autsichtslrafte : 
a) Oberwerkmeister, besonders schwierige und yerantwortungs- 
volle Tatigkeiten, z. B. in grofen Umspannstellen, Krafterzeu~ 
gungsanlagen, groferen elektrischen und maschinellen Anlagen 
(Verladebriicken, Bekohlungs- und Kompressoranlagen usw.) 
oder Aufsicht tiber 2 und mehr Unterhaltungsstellen . . Owm Owm Owm _ 
b) Werkmeister, Beaufsichtigung grd§erer und wichtiger Arbeiten \ 
an den starkstromtechnischen Anlagen, Unterhaltung und Frist+ : ' : 
arbeiten an Fahrzeugen. 6 6 6 ee ee rh tt wm wm wm ~ 
V-Gruppe ~ 
Vv Gruppenleiter . . A2 A3 B1 - 
Vi Personalsachbearbeiter . Bi B2 B2 B2 
V6 Betriebsabrechner rn B1 B14 B2 7 
V6 Lohnrechner fiir Leistungslohn . B2 B2 B2 B2 
V7 Lohnrechner fiir Zeitlohn . B3 B3 B3 BS 
Ve Stoff- und Gerateverwalter . . + - B2 B2 BS B2 
Lageraufsicht Lgm u. Lgm u. Lgm u.. Lgm «. 
lga Lga lga Lga 
v9 Lagerbuchhalter ee B2 B2 B3 B2 
Vv 10 Bestellscheinwesen, Abrechnung, Warenbegleitscheine, 
Warenkontrolle ee —_ _ _ B2 
Vil Schreibkrafte B3-—C2 


Berlin, den 29. 1.52 : 
. Deutsche Reichsbahn 


Der Generaldirektor 
gez.i.V. Hetz 


(GdR 123—4/404/149/52 v. 7. 2.52 { 31 424) 
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Industriegewerkschaft Hisenbahn 
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Zentralvorstand 
gez. Seeger 
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GdR 623 
Betr.: Besteuerung des Lohnzuschlages fiir Brigadiers 


Nach Abschnitt IT C6 des RKV vom 11, 7. 1951 erhalten 
Brigadiers bei Erfitillung bestimmter Voraussetzungen 
Lohnzuschlage auf den Zeit- bzw. Leistungsgrundlohn. Es 
hatten sich Zweifel ergeben, wie diese Zuschlige in lohn- 
steuerlicher und sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht zu 
behandeln sind. , 

Gemi8 Entscheidung des Ministeriums der Finanzen — 
523 VI/11/Vo/WL — vom 27, 11. 1951 ist der Zuschlag fir 
den Brigadier einer im: Zeitlohn arbeitenden Brigade als 
Prémie zum Zeitlohn anzusehen und dementsprechend mit 
5 %%@ zu versteuern, 

Der Lohnzuschlag fiir den Brigadier einer im Leistungs- 
lohn arbeitenden Brigade rechnet zum Leistungslohn und 
ist ebenfalls einem Steuerabzug von 5%/) zu. unterwerfen. 
Dies gilt insbesondere fiir die Auschlige, die bei 100pro- 
zentiger N ormenerfillung und dariiber hinaus gezahlt wer- 
den. Ist jedoch die Besteuerung des Gesamtlohnes (Ver- 
dienst des Brigadiers zuzuglich Lohnzuschlag gem. II C6 b) 
REV) nach der Lohnsteuertabelle niedriger als die Steuer- 
summe, die sich ergibt, wenn der Leistungsgrundlohn nach 
der Tabelle und die Zuschlige mit 5/5 versteuert werden, 
so ist der Gesamtlohn nach der Tabelle zu versteuern. 

Die Zuschlage fiir Brigadiers auf den Zeit- und auf den 
Leistungsgrundlohn unterliegen der Beitragspflicht zur 
Sozialversicherung. 


Die im Mitteilungsblatt der DR 12/51 S. 220 veréffentlichte 
Ubersicht ist durch folgende Ziffer 52 zu erganzen: 


Lfd Steuer- Sozial 
Nr. Bezeichnung der Einkiinfte liche vedic 
Behandlung 
52 | Lohnzuschlag fiir Brigadiers 
a) Zuschlag auf den Zeitlohn 5%) sozialabgabe- 
’ pflichtig 
b) Zuschlag auf den Leistungs-| 59/g sozialabgabe- 
grundlohn pflichtig 


(Anmerkung: Ist die Besteuerung des Gesamtlohnes, Lei- 
stungslohn multipliziert mit dem Prozentsatz der durch- 
schnittlichen Normenerfiillung der Brigade, dividiert durch 
hundert, zuziiglich 4uschlag bei 100prozentiger und dariiber 
hinausgehender Normenerfiillung nach der Lohnsteuer- 
tabelle niedriger als die Steuersumme, die sich ergibt, wenn 
der Leistungsgrundlohn nach der. Tabelle und die Zuschlige 


mit 5%) versteuert werden, so. ist der Gesamtlohn nach der 
Tabelle zu versteuern.) 


(GAR 123 - 1/316/8894/51 v. 12, 12, 1951/31 578) 


Betr.: Entlohnung wihrend der Ausbildung GdR 624 


Nach II D i) des RKV vorn 11.6. 51 erhalten Arbeiter oder 
Angestellte, die fiir eine andere Tatigkeit ausgebildet wer- 
den, fiir die Zeit der Ausbildung den Zeitlohn bzw. 
Leistungsgrundiohn ihrer bisherigen Lohngruppe bzw. das 
Grundgehalt ihrer bishenigen Gehaltsgruppe, sofern ftir sie 
kein Umschulungsvertrag abzuschlieBen ist. Diese Rege- 
lung wurde von den Tarifparteien getroffen, um den Be- 
schéftigten, die sich fiir ihre weitere Eisenbahntatigkeit 
qualifizieren, in ihrem Einkommen nicht zu schmdlern und 
ihnen damit einen Anreiz fiir die notwendige Qualifizie- 
rung zu geben. 

Wie verlautet, wird von verschiedenen Dienststellen viel- 
fach so verfahren, daB sie die auszubildenden Beschaftig- 
ten vor oder wahrend der Ausbildung von Dienststellen 
mit einer héheren Ortsklasse ftir die Ausbildungszeit zu 
Dienststellen mit einer. niedrigeren Ortsklasse versetzen, 
obwohl nach dem Ausbildungsplan grofe Teile der Aus-— 
bildungsabschnitte in Orten mit héheren Ortsklassen zu- 
ruckzulegen sind. Den Beschaftigten ists dabei selten Ge- 
legenheit zu einem Umzug gegeben, da sie in der Regel 
nach beendeter Ausbildung zu ihrer alten Dienststelle zu- 
riickkehren, so da® sich auch an ihren Lebenshaltungs- 
kosten im allgemeinen nichts Andert. 

Win derartiges Verfahren kann nicht gebilligt werden. Es 
stellt lediglich einen Versuch dar, die Selbstkosten des 
Betriebes auf Kosten der Beschaftigten zu senken, und 
fihrt. zur einem berechtigten MiBtrauen der Beschiftigten 
gegeniiber der Verwaltung. Ferner wird die notwendige 
Qualitizierung der Eisenbahner in dem erforderlichen Um- 
fang verhindert. 

Nach II A 3a) kénnen. Arbeiter und Angestellte nur aus 
zwingenden dienstlichen Griinden abgeordnet oder ver- 
setzt werden. 

Aus vorstehend Gesagtem ergibt sich, da® derartige Griinde 
in den meisten oder anderen Fallen nicht vorliegen. Wir 
ersuchen daher, bei Ausbildung von Beschaftigten fir qua- 
lifizierte TAtigkeiten in der Regel von Versetzungen zu 
Dienststellen mit niedrigeren Ortsklassen unmittelbar vor 
oder wihrend der Ausbildungszeit Abstand zu nehmen und 
Versetzungen in begriindeten Ausnahmefiallen nur dann 
vorzunehmen, wenn dies zur Erreichung des Ausbildungs- 
zieles unbedingt erforderlich ist. Die Amter und Dienst- 
stellen sind entsprechend zu unterrichten. 


(GdR 123—1/303/9495/51 v. 28. 1. 52 / 31 578) 


XIH. Recht und Verwaltung 


GdR 625 


Betr.: Bahn-Agenten; hier: Tragen einer Miitze mit Kordel 


2. Nachtragi zu § 4 zu b): 1 der BKO vy, 1. 6. 51 (Anlage D 
zum Mitteilungsblatt der Deutschen Reichsbahn 1/51). 


Am SchluB des § 4 au e) ist als letzter Absatz neu auf- ; 


zunehmen: . 

»Bahn-Agenten tragen eine Miitze nach BEKO § 2e) mit 
Kordel nach § 4 zu b): 1. Die Abgabe erfolgt im Bar- 
verkauft“. 

Die Berichtigung der BKO 
nehmen. 

(Gd [134.4] 14/52 v. 22. 1.52/31 230) gez.d. V. Lehmann 


nen. Umzug des Priifungsamtes bei der Rbd Berlin 


Das Priifungsamt bei der Rbd Berlin hat am 4. Januar 
1952 seine Burorféume vom Nordbahnhot nach Berlin NW 7 
FriedrichstraBe 81, verlegt. 


ist handschriftlich vorzu- 


Berlin 270 


Berlin 271 


Betr.: Aufteilung des Bereichs des Bfs Mitienwalde Nord 
Bezug: Verf Pr (134) V 31 Ogs v. 20. 8.51 u Mitteilungs- 
aah Vert Bln 227 (Anlage A zum Mitteilungisblatt 
12/51) 
Im Hinblick auf die betrieblichen und verkehrlichen Ver- 
dnderungen im Bezirk des Bis Mittenwalde Nord wird 
mit Wirkung v. 1.1.52 der Br Mittenwalde Nord alg gelb- 
standige Dienststelle der Rangklasse II aufgeldst und dem 
Bf Mittenwalde Ost unterstelit, 
Dem Bf Mittenwalde Ost unterstehen somit alle auf dem 
Streckenabschnitt Schineicher Plan-—Schenkendorf liegen- 
den Bfe, Haltepunkté und Abzweigstellen. "Bis zur Neu- 
festsetzung der Rangklassenbewertung ist ftir der Bf Mit- 


42 


tenwalde Ost die Rangklasse II anzuwenden. Die Bezugs- 
verf sind entsprechend zw berichtigen. 
(134 V 31 Ogs v. 3. 1. 52/25 024) 


Berlin 272 
Bekanntgabe gerichtlicher Bestrafungen 
Durch Urteil deg Schoffengerichts Frankfurt/Oder — 10. 
Ds 120/51 — vom: 13. 19, 51 wurde der ehemalige Fahr- 


. dienstleiter Paul S., Bahnhof Rosengarten Pbf, wegen, vor- 


sdtzlicher Gefahrdung des Telegrafenbetriebeg — Ver- 
gehen strafbar nach § 317 StGB — unter Anrechnung der 
Untersuchungshaft, zu einer Gefangnisstrafe von einem 
Jahr und sechs Monaten und den Kosten des Verfahrens 
verurteilt. Das Urteil ist inzwischen rechtskraéftig ge- 
worden. 7 

S. hatte, um nicht Fernschreiben aufnehmen zu miissen, 
eine Bezirksmorselettung durch Festlegen' des Tasters 
auBer Betrieb gesetzt, 

Da derartige Falle auch auf anderen Strecken wiederholt 
vorgekommen sind, warnen, wir hierdurch im Hinblick aut 
die sich aus derartigen Handlungen ergebenden strafrecht- 


' lichen Folgen nochmals vor solchen Dienstwidrigkeiten. 


Allen in Frage kommenden Beschaftigten ist dieses Urteil 
bekanntzugeben, 


(133, B 4 Rasgb 110/51 v. 23, 1. 52/25 009) 


Cottbus 82 


etr.; Umbenennung eines Haltepunktes : 
Auf Grund der Verordnung: zur Verdnderung der Kreis- 
und Gemeindegrenzem wird der Haltepunkt Halbendort 
(Kreis Rothenburg O/L) in . 

Halbendorf (Kreis Niesky) 

mit Wirkung vom 1. Marz 1952 umbenannt. 
Die Unterlagen sind entsprechend zu berichtigen, 
(134 -V 7 Ogo v. 15. 1, 1952 / 443) 


call 
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Greifswald 127 


Betr.: Dienststellenorganisation; Hier: Nebenwerkstatt 
und Kbw 


Mit Wirkung vom 1.1.52 wurde die bisher der Rbd Greifs- 


‘wald unmittelbar unterstellie Nebenwerkstatt Greifswald 


in ein Raw flir Reisezugwagen umgewandelt. Das bis. zu 
diesem Zeitpunkt der Nebenwerkstatt Greifswald ange- 
gliederte Kbw wird mit Wirkung vom 1.1.52 dem Bw 
Stralsund als Kostenstelle unterstellt und verbleibt unter 


‘ der Fa. Kbw der Rbd Greifswald wetter im Greifswald. 


(117 [184] V 10 Ogs v. 19. 1. 52/1234) 


XIV. Soziales 


GdR 626 


Betr,:, Arbeitsschutz; Kuppeln und Schlauchen von Eisen- 
bahnfahrzeugen durch Frauen 


Die Ziffer 11 der Anlage 2 zu § 20 der Verordnung zum 
Schutze der Arbeitskraft sieht vor, daB das Kuppeln und 
Schlauchen von Hisenbahnfahrzeugen durch Frauen vyer- 
boten ist. Eine Anfrage beim Min. fiir Arbeit — Haupt- 
abteilung Arbeitsschutz —- ergab, da8 nach Anhéren des 
Bundesvorstandes des FDGB und des Zentralvorstandes 
der IG Eisenbahn Kuppeln und Schlauchen von Eisen 
bahnfahrzeugen durch Frauen, die im Zugbegieitdienst als 
- Aufsichtfiihrende, Fahrdienstleiter umd in &hnlicher Be- 
schaftigung tatig sind, unter folgenden Meratseeizungen 
genehmigt ist: ‘ 


1. Das Kuppelm und Schlauchen darf nur auf kleineren 
Bahnhdfen und Nebenstrecken vorgenommen werden, 
wenn keine méannlichen Krafte fiir Kuppeln-. und 

’ Schlauchen zur Verfiigung stehen; 

2. wenn die mit dem Kuppeln und Schlauchen zu be- 
schaftigenden Frauen durch die Reichsbahn in ent- 
sprechender Weise ausgebildet werden und die er- 
folgte Ausbildung aktenkundig gemacht worden: ist; 


a wenn die mit. dem Kuppeln und Schlauchen zu be- 
schaftigenden Frauen tiber die mit dieser Tatigkeit 
verbundenen Gefahren grtindlich belehrt und Uber die 
einschlagigen Arbeitsschutzbestimmungen (Unfallver- 
hiitungsvorschriften) vor Ubernahme der Tatigkeit 
unterrichtet und in Abstinden von mindestens einem 
Vierteljahr erneut tiber die Arbeitsschutzbestimmun- 
gen (UVV) und die mit der Tatigkeit verbundenen Ge- 
fahren unterrichtet und belehrt werden. 

(1438 — So — 2830/52 v. 34. 1.52) 


Berlin 273 


Betr.: Arbeitsschutz und Unfallverhiitung; Vorsicht bei 
Methanolsendungen. 
Kesselwagen enthalten des 6fteren Methanol. Methanol 
(CHs OH), das einen spiritusartigen Geruch hat, ist auBer- 
ordentlich giftig. Zw Giftwirkungen kommt es nicht nur 
nach dem GenuG, sondern schon dann, wenn Methanol- 
dimpfe eingeatmet werden. Als Vergiftungserscheinungen 
treten Erblindungen und Erkrankungen mit tédlichem 
Ausgange auf, Die beteiligten Beschaftigien, insbesondere 
auch die Arbeitsschutzkommissionen und Arbeitsschutz- 
obmanner, sind auf die Gefihrlichkeit des Methanols hin-~ 
zuweisen, 
(Vig. der ehem. D'WK O/H I 7843 v. 17. 2. 49 und Rbd Bin 
141 K 4 Us v. 23, 1, 52/64 444) 


ARBEITSSCHUTZ 
ARBEITSRECHT 


Jeder 
verhinderte Unlall - 


zur Erfillung 


ein Beitrag - 
des Eeoilaharlenest _ 


‘XV. Schulung ~ 


GdR 627. 


Betr.: Aufnahmepriifungen an der Fachschule fiir Eisen- 
bahnweseh 


Zur Zeit werden von den Personalabteilungen und den Be- 
trieben kiinftige Fachschiiler ausgesucht. Im Jahre 1951 
wurden noch Vorbereitungslehrginge durchgeftihrt. Fur 
die Aufnahmeprtifungen 1952 mu sich jeder Bewerber 
selbst vorbereiten. Méglichkeiten hierzu sind: 

Betriebsvolkshochschule 

Technische Abendschulen 

Sonderkurse an den Dienststellen. 3 
Die Bewerber mtissen eine abgeschlossene Facharbeiter- 
ausbildung haben und mtissen in der Aufnahmeprifung 
‘die nachstehend aufgefithrten Fahigkeiten’ nachweisen: 
Deutsch 
Bin Aufsatz liber ein gegenwartsnahes Problem. 


Arithmetik: 


Die vier Grundrechnungsarten, Bruch- und Prozentrech~ 
nung, Mischungs- und Dreisatzauégaben. 

Algebra 

Die vier Grundrechnungsarten. 

Drciccksitze 

Winkel, Kongruenz, Ahnlichkeit, Flachenberechnung, ‘ 
Pythagoras. i 
Kreis 

Zentri- und Peripheriewinkel, Ridehenberacnlne: 
Stercometrie 

Prisma, Pyramide, Zylinder, Kegel, Kugel. 

Physik 

Lingenmessungen, Zeitmessungen, Gewichtsberechnungen, 
Geschwindigkeitsmessungen und Berechnung, Umfangs- 
geschwindigkeit. 

(152/440/52 v. 23. 1. 52 / 31 452) 


XVI. Personal 


Betr.: Belohnungen Schwerin 71 


Fiir besondere Umsicht zur Abwendung einer Betriebs-. 


gefahr wurde dem Lokflhrer Adalbert Walko, Bw Schwe- 
rin, eine auBerordentliche Belohnung gewiahrt. 
(Vpr [121] A 16 Pbnsch/F 1470) 


Betr.: Belohnungen Schwerin 72 


Den Rb.Angest. Hermann Schittt und Kurt Prdtzel, Ga Wis- 
mar, wurde fiir ihren tatkraftigen. Einsatz und schnelle 


Hilfe bei der Lischung eines Wagenbrandes eine aufer- - 


ordentliche Belohnung gewahrt. 
(Vpr [121] A 16 Pbnsch/F 1470) 


Fiir besondere Umsicht zur Abwendung einer Betriebs- 

gefahr wurde dem Lokheizer Helmuth Jelinski, Bw 

Rostock, eine auBerordentliche Belohnung gewahrt. 

(Vpr [121] A 16 Pbnsch/F 1470) 

Dem Werkhelfer Fritz Diederichs, Sfm Giistrow, wurde 

fur besondere Aufmerksamkeit bei der Entdeckung eines 

Schienenbruches eine auBerordentliche Belohnung gewahrt. 

(Vpr [121] A 16 Pbnsch/F 1470) E 

Schwerin 73 

Betr.: Verlust von Dienstausweisen 

Dienstausweis Nr. 0303 235, giiltig bis 29. 2.52, ausgestellt 
: ae seneloratbetler Willi Ritter, Bf Rostock, geb. 
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Dienstausweis Nr. 0306136, giiltig bis 29. 2.52, ausgestellt 
ie Cid Walter Pirok, Bf Schwerin, geb. 
22. 21. 
Bei Vorzeigen der Ausweise sind diese einzuziehen und 
an die Abteilung XVI — P 6 — einzusenden. 
Die Personalien sind festzustellen. 
(161 P 6 P/ 1306) 
Dresden 158 


(Raw Wilhelm Pieck) 
Betr.: Ungiiltigkeit von Dienstausweisen 
(Verfigung 161.2 [XIII] 228/51 v. 14. 11. 51) 
Folgende Dienstausweise ehemaliger Reichsbahnangeh6ri- 
ger werden flir unglltig erklart: : 
Kroll, Hetmut, Lehrling, DA Nr. 868 246, 13. 12. 52, 
Lindner, Werner, Schmied, DA Nr. 867 473, 7. 9. 52, 
Friedrich, Volkmar, Lehrling, DA Nr. 860 786, 31. 8. 52, 
Falk, Ginter, Lehrling, DA Nr. 875 141, 14, 9. 53. 
Personen, die im widerrechtlichen Besitz dieser Ausweise 
angetroffen werden, sind der Polizei zu ibergeben. 


Greifswald 128 


- (Raw Eberswalde) 
Betr.: Verlust eines Dienstausweises 
Der Dienstausweis Nr. 0336 291, giiltig bis 23. 9. 53, ausge- 
stellt auf den Namen Heinz Voigt, E/SchweiSer, geboren 
am 24,6.23, Dienststelle Raw Eberswalde, wird fir un- 
gitltig erklart. 


Personen, die im widerrechtlichen Besitz dieses Ausweises 
angetroffen werden, sind der Polizei zu tihengeben. 


Greifswald 129 


(Raw Eberswalde) 
Betr.: Verlust eines Dienstausweises 
Der Dienstausweis Nr. 165 255, giiltig bis 18. 2. 52, ausgestellt 
auf den Namen Hans-Joachim Beetz, Jugendileiter, ge- 
boren am 20. 8.29, Dienststelle Raw Eberswalde, wird fur 
ungultig erklirt. 
Personen, die im widerrechtiichen Besitz dieses Ausweises 
angetroffen werden, sind der Polizei zu tibergeben. 


Halle 106 


BGetr.: Verlust von Dienstausweisen 


Nachstehende Dienstausweise sind in Verlust geraten und 
werden hiermit fiir ungiiltig erkldrt: 
Dienstausweis Nr. 830286, ausgestellt fur Rosalie 
Osselt, Gbf Halle; 
Dienstausweis Nr. 714004, ausgestellt ftir Ida Stockin- 
ger, Bf Leipzig-GroBzschocher; 
Dienstausweis: Nr. 0212973, ausgestellt fiir Elfriede 
Baumann, Gbf Halle. 
Vorgenannte Ausweise sind beim Vorzeigen sofort einzu- 
zichen und mit dem Personalien an die Rbd Halle, Abt. - 
XVI, zu senden. 
(161 P 17 v. 27. 12. 52/1487) 


“XVII Mitteilungen 


GdR 628. 


Im Fachbuchverlag, Leipzig W 31, Karl-Heine-Str. 16, sind 
innerhalb der Fachbuchreihe der Deutschen Reichsbahn 
folgende weitere Fachbiicher erschienen: 

a) Sprachfithrer ftir den Eisenbahnverkehr in 19 Sprachen, 
b) Rangierdienst, Stufe I, 

c) Einfihrung in den Hisenbahndienst, 

d) Fernmeldeanlagen, Heft 2, Elektrotechnische Grund- 

lagen — Stromquellen und Sammler. 

Diese Fachbiicher sind nicht nur gute Nachschlagewerke 
fiir den Praktiker, sondern helfen allen Kollegen, bei auf- 
‘mMerksamem und intensivem Studium ihr Wissen auf dem 
entsprechenden Fachgebiet zu verbessern und thre Quali- 
fikation zu erhdhen. Fiir alle Nachwuchskrafte sind die 
neuen Fachbiicher eine wertvolle Hilfe fiir das Studium des 
Fisenbahndienstes: und fiir ihr berufliches Fortkommen. 
Die Dienststellen sorgen fiir entsprechende Bekanntgabe 
der Neverscheinungen. 

(151.2/408/52 v. 24. 1. 52/31451) 


Berlin 274 
Die n&chste Versteigerung von Fundsachen findet vom 
3, Marz 1952 bis 5. Marz 1952 ab 10 Uhr vormittags in den 
Riumen der Hauptfundsammelstelle Berlin statt. 
Hauptfundsammelstelle Berlin 
Bahnhof Alexanderplatz 
Betr.: Bahnirztlicher Dienst GdR 629 
Ab sofort halt die 
Roéntgendrztin (Tel, 64584) 


Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 15.30 Uhr 
Sprechstunden ab, ‘ 


Der Aushang ist zu berichtigen. 
(XIV — Der Chefarzt -- 19. 1. 52) 


SVKE Halle, Magdeburg 107 


a) Berichtigung 
In unserer Ver6ffientlichung im Mitteilungsblatt Nr. 1, 
letzte Seite unter Buchst. f, ist ein Fehler unterlaufen. 
In der vorietzten Zeile darf es nicht heiBen sechsmal 
woéchentlich, sondern sechswéchentlich. 


b) Versicherungsausweise 
Den Dienststellen sind kiirzlich Deckblétter zum Uber- 
kleben der dritten Umschlagsseite des. Versicherungs-— 
ausweisies zugestellt worden: Es stehen uns jetzt ge- 
niigend dieser Deckblatter zur Verfiigung, so da 
weiterer Bedarf sofort unter Fernspr.-Nr. 5515 ange- 
fordert werden kann. 

c) Ersatzanspriiche 


Durch fahrlaéssiges bzw. vors&taliches Verhalten Dritter 
entstehen Unfalle und K6rperbeschddigungen. Der 


Sozialversicherung entstehen dadurch Ausgaben an 
Krankenhauskosten, Krankengeld, Renten usw. Es han- 
delt sich um Verkehrsunfille durch Kraftfahrzeuge, 
Eisenbahnen und StraBenbahnen, sonstige Unfalle im 
StraBenverkehr (Glatteis), Unfalle durch Tiere (Hunde- 
biB), Gchiiigereien, mangelhafte Treppenbeleuchtung, 
beschidigte Treppengelinder usw. Dag schuldhafte Ver- 
halten: Dritter berechtigt die Sozialversicherung, gegen 
die Schidiger in Héhe der von der Sozialversicherung 
gewihrten Leistungen Ersatzanspriiche zu stellen. Wer- 
den diese Falle nicht erfaBt, werden die Gelder der 
Versicherten threm eigentlichen Zweck entzogen. 
Da es den Geschaftsstellen der Sozialversicherung in 
vielen Fallen nicht méglich ist, solche Schiden zu er- 
kennen, fordern wir deshalb alle Kollegem zur Mit- 
arbeit auf. Ingsbhesondere rufen wir die Sachbearbeiter 
bei den Dienststellen und die Bevollmichtigten zur Mit- 
arbeit auf. Derartige Palle, die zu ihrer Kenntnis ge- 
Yangen, sind ung schriftlich mitzuteilen. AuBer den 

_ Schuldigen sind nach Moglichkeit auch die Namen und 
Anschriften von Zeugen anzugeben. 

(SVK Eisenbahn Halle, I v. 25. 1.52) 


Erscheint monatlich einmal. Anlagen nach Bedarf. Beitrige bitte laufend einsenden. — (126) Grelf Graphischer GroGbetrieb 


Werk IT, Berlin, N54 - 17 - 252 - 3674 - Lizenz-Nr. IT/07 - F6. v. 5. 10. 50. 
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. 1886 
. 1938 


. 1818 
. 1945 


10. 6. 1945 


. 1941 


. 1893 
. 1789 


: dingungslosen Kapitulation 


Wiederkehrende Gedenktage 


Wilhelm Pieck geboren 


Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht er- 
mordet 


Wladimir Iljitsch Lenin gestorben (1870. geb.) 
Franz Mehring gestorben (1846 geb.} 
August Bebel geboren (1913 gest.) 
Griindungstag der Roten Armee 

Rosa Luxemburg geboren 

1. Internationaler Frauentag in Kopenhagen 
Otto Grotewohl geboren 

Wilhelm Liebknecht geboren (1900 gest.) 
Ernst-Thalmann geboren (1944 ermordet} 
Griindungstag der SED ; 

Wladimir Iljitsch Lenin geboren 
Weltfeiertag der Werktatigen 


Erster groBer Streik um den Achtstundentag 
in Chikago : 


Friedens- und Nobelpreistrager Carl von 
Ossietzky an den Folgen der KZ-Haft ge- 
storben 


Karl Marx geboren (1883 teas 
Tag der Befreiung (Unterzeichnung der be- 


Streitkrafte in Berlin-Karlshorst) 


Befehl Nr. 2: Zulassung antifaschistischer 
Parteien und Gewerkschaften in der sowje- 
tischen Besatzungszons 


Uberfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjet- 


- union 


Walter Ulbricht geboren 
Beginn der groBen franzésischen Revolution 


der deutschen 


17%. 


11. 


12, 


13, 


ne 


1945 


1895 
1871 


. 1913 
. 1939 


. 1949 


. 1949 


. 1949 


. 1949 


. 1948 - 


. 1917 


. 1918 
. 1948 


. 1820 


1936 


. 1947 


- 1865 


Eréffnung der Potsdamer Konferenz der 
Alliierten flr eine zentrale Verwalitung und 
wirtschaftliche Einheit Deutschlands 


Friedrich Engels gestorben (1820 geb.) 
Karl Liebknecht geboren 
August Bebel gestorben 


Beginn des zweiten imperialistischen Welt- 
krieges (Hitler tiberfallt Polen) 


Tag der Republik 


Deutscher Volksrat als Deutsche Volkskammer 
konstituiert. Die Verfassung der DDR tritt 
in Kraft 


Ubertragung der Verwaltungsfunktionen der 
SMAD auf die Regierung den DDR 


1. gemeinsame Tagung der Volks- und L&n- 
derkammer , 


Wahl des ersten Praaldenten der DDR, Wil- 
helm Pieck 


Konstituierung der Regierung der DDR und 
erste Regierungserklarung 


Der Hauer Adolf Hennecke erfiillt seine Norm 
mit 380 Prozent und wird der Initiator der 
deutschen Aktivistenbewegung 


GroBe Sozialistische Oktoberrevolution 
RuBland 


Revolution in Deutschland 


“Eréffnung der ersten. HO-Laden in der so- 
wietischen Besatzungszone und in Berlin 


Friedrich Engels geboren ; 
Tag der Stalinschen Verfassung in der UdSSR 


Erster Volkskongre8 fiir Einheit und gerechten 
Frieden 


Griindung der deutschen Gewerkschaften 


in 
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MITTEILUNGSBLATT 


DER DEUTSCHEN REICHSBAHN 


Berlin, den 6. Marz 1952 


GdR 630 


Verordnung’ iiber die Entlohnung und Primi- 
ierung von Lehrausbildern, Lehrmeistern und 
Lehrobermeistern in volkseigenen und ihnen 
gleichgesteliten Betrieben 


Nachstehend wird die im Gesetzblatt der DDR Nr. 18 
vom 11.2.52 (S. 105—108) veriffentlichte Verordnung 
Uiber die Entlohnung und Prdmiierung von Lehraus- 
bildern, Lehrmeistern und Lehrobermeistern in volks- 
eigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben vom 
31. 1.52 bekanntgegeben: 


Die Verordnung, die mit Wirkung vom 1.2.52 in Kraft 
tritt, hat. folgenden Wortilaut: 


Betr.: 


Verordnung 
fiber die Entlohnung und Primiierung von Lehraus~- 
bildern, Lehrmeistern und Lehrobermeistern in volks- 
eigenen und ihnen gleichgestellien Betrieben. 


Vom 31. Januar 1952 


Der Fiinfjahrplan zur Entwicklung der Volkswirtschaft 
stellt der Berufsausbildung die Aufgabe, bis 1955 
_ 1170000 hochqualifizierte Facharbeiter und -arbeite- 
rinnen auszubilden und der Produktion zuzufihren. 
Diese jungen Arbeiter und Arbeiterinnen miissen so 
ausgebildet und erzogen werden, daGB sie beim Eintritt 
in die Produktion bereits mit den neuen Arbeits- 
methoden vertraut sind und die Arbeit in Brigaden im 
Kampf um die Ubererfiillung threr tiglichen Norm als 
eine Selbstverstindlichkeit betrachten, Aus den Reihen 


dieser jungen Facharbeiter werden unsere Aktivisten, _ 


Brigadiers und Meister hervorgehen, 


Fur die Ausbildung und Erziehung der jungen Fach- 
arbeiter mitissen solche Lehrausbilder, Lehrmeister und 
Lehrobermeister tatig sein, die durch ihr demokrati- 
sches StaatsbewuStsein und ihre p&dagogische und 
fachliche Qualifikation die Voraussetzungen flr diese 
verantwortungsvolle Funktion besitzen, Darum sind 
unsere Aktivisten und hochqualifizierten Facharbeiter 
als Lehrausbilder, Lehrmeister und Lehrobermeister 
zu werben und entsprechend den Qualifikationsmerk- 
malen zu entwickeln. Gestiitzt auf die Qualifikations- 
merkmale werden die Entlohnung sowie die Pr&émi- 
jerung nach dem Leistungsprinzip vorgenommen. Die 
Entlohnung der Lehrausbilder, Lehrmeister und Lehr- 
obermeister ist damit dem Lohnniveau der qualifizier- 
ten Facharbeiter im Leistungslohn angeglichen und 
wird in Verbindung mit der Praémiierung den Lehr- 
ausbildern, Lehrmeistern und Lehrobermeistern den 
Ansporn zur stindigen Qualifizierung geben. Durch die 
Anwendung des Leistungsprinzips flr das Lehr- 
personal werden wichtige Voraussetzungen fir die 
Entwicklung der Berufsausbildung und fiir die Heran- 
bildung qualifizierter junger Facharbeiter geschaffen. 
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In Anbetracht der Bedeutung der Lehrausbilder, Lehr- 
meister und Lehrobermeister fiir die Ausbildung und 
Erzichung der werktiatigen Jugend wird daher ver- 
ordnet: 
IL 
Entlohnung fiir Lehrausbilder, Lehrmeister und Lebr- 
obermeister in volkseigenen und ihnen gleichgestellten 
Betrieben 


§ 1. 
Anforderungen an die Lehrausbilder 

(1) Lehrausbilder der Gruppe 1 sind Facharbeiter, die 
in das Aufgabengebiet des Lehrausbilders eingefithrt 
werden und diese Funktion unter Anleitung austiben. 
Sie mtissen die Fahigkeit besitzen, den Lehrlingen ihre 
Erfahrungen zu iibermittelIn und sie bei den Lehr- 
arbeiten anzuleiten. Sie sind verpflichtet, an dem 
Grundlehrgang fiir das Ausbilderpersonal innerhalb 
eines halben Jahres teilzunehmen. 


(2) Lehrausbilder der Gruppe 2 miissen den Grund- 
lehrgang mit Erfolg abgeschlossen haben und danach 
befdhigt sein, ein Lernaktiv selbstiindig zu leiten, Sie 
miissen Grundkenntnisse tiber die TAN und die Ar- 
beitsvorbereitung besitzen. 


(3) Lehrausbilder der Gruppe 3 sollen am 1. Aufbau- 
lehrgang oder an einen sechsmonatigen Lehrgang an 
einer Schule zur Ausbildung von Lehrausbildern teil- 
genommen haben. Sie miissen die Grundsdtze der fort- 
schrittlichen Pidagogik beherrschen und die Qualifi- 
kation ‘besitzen, methodische Lehrunterweisungen 
durchzuftihren. Sie mitissen befahigt sein, eine Lehr- 
gruppe, bestehend aus zwei Lernaktivs, in Vertretung 
des Meisters zu lelten. 


(4) Die Lehrausbilder der Gruppen 1, 2 und 3 sind ver- 
pflichtet, zur Erweiterung und’ Vertiefung ihrer Kennt- 
nisse an den Weiterbildungszirkeln in den <Ausbil- 


. dungsstétten, die das Studium der fortschrittlichen Ar- 


beitsmethoden und der Methodik der Berufsausbildung 
zum Ziel haben, teilzunehmen. 


(5) Facharbeiter, die eine hohe Qualifikation nachwei- 
sen und die Funktion eines Lehrausbilders itherneh- 
men, obgleich sie die Lehrgdnge fiir das Ausbilder- 
personal noch nicht besucht haben, kénnen in die 
Gruppe 2 oder 3 eingruppiert werden, wenn sie sich 
verpflichten, innerhalb von 18 Monaten die geforderten 
Lehrginge zu besuchen. 
§ 2 
Anforderungen an die Lehrmeister 


(1) Die Lehrmeister miissen eine erfolgreiche Tatigkeit 


in der Berufsausbildung sowie eine hohe Qualifikation 


in ihrem Fachgebiet nachweisen und bestrebt sein, ihre 
Kenntnisse u.a, auch auf den Gebieten der TAN und 
der Arbeitsvorbereitung zu verbessern, 


(2) Falls die Lehrmeister noch nicht an den Lehrgin- 
gen zur Qualifizierung des Ausbilderpersonals teil- 
genommen haben, sind sie verpflichtet, in systemati- 
scher Folge die Lehrgange zu besuchen. 
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(3) Auf Anforderung des Fachministeritums miissen die 
Lehrmeister an den Lehrmeisterlehrgingen mit einer 
halbjahrigen Ausbildungszeit teilnehmen und die Lehr- 
meisterpriifung ablegen, 


(4) Zur Weiterbildung nehmen alle Lehrmeister in den. 


Ausbildungsstétten an den Weiterbildungszirkein zum 
Studium der fortschrittlichen Arbeitsmethoden und der 
Methodik der Berufsausbildung teil. 


§ 3 
Anforderungen an die Lehrobermeister 
(1) Der Lehrobermeister tibt die Funktion eines Werk- 
stattleiters aus. Inm sind mehrere Lehrmeister unter- 
stellt. Er ist ftir die Durchfiihrung des praktischen 
Unterrichts verantwortlich, 


{2) Der Lehrobermeister muB eine mehrjahrige Praxis 
als Werkmeister oder Lehrmeister in der Berufsaus- 
bildung nachweisen und seine Kenntnisse und Erfah- 
rungen in der TAN und Betriebsorganisation er- 
weitern. 


(3) Zur Aus- und Weiterbildung nehmen alle Lehr- 
obermeister an den unter §2 Abs.2, Abs.3 und Abs. 4 
genannten MaBnahmen zur Qualifizierung des Ausbil- 
derpersonals teil. 

§ 4. 


Entlohnung 
(1) Fiir die Entlohnung der Lehrausbilder, Lehrrneister 
und Lehrobermeister der nachstehend angefiihrten 
Industrie- und Wirtschaftszweige gilt die als Anlage 
beigefligte Entlohnungstabelle, 
: Bergbau unter Tage, 

Steinkohle und Erzbergbau, 

Schacht- und Bohrbetriebe, 

Braunkohle unter Tage, 

Schiefer-Kali unter Tage, 

Steinkohle tiber Tage, 

Erzbergbau, Schacht- und Bohrbetriebe, 

Braunkohle tiber Tage, 

Schiefer-Kali tiber Tage, 

Metallurgie, 

Schwermaschinenbau (RAW), 

Maschinenbau, 

Grundstoffchemie, 

Bau, 

Volkseigene Giter, 

Staatliche Forstwirtschaftsbetriebe. 


@) Fur die Entlohnung der Lehrausbilder, Lehrmeister 
und Lehrobermeister der nachstehend angeflihrten 
industrie- und Wirtschaftszweige gelten die in den 
§§5 und 6 angefiihrten Bestimmungen. 

Energie, 

Ubrige Chemie, — 

Steine und Erden, 

Glasindustrie und -Feinkeramik, 

Holz, 

MAS, 

Bisenbahn, 

Transport, 

Binnenschiffahrt, 

Textil, 

Brotfabriken und Grofbdckereien, 

Molkereien, 

Obst- und Gemiiseverarbeitung, 

Si8-, Back- und Teigwaren, 

Ol- und Mehlmiihien, 

Getranke, 

Bekleidung, 
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Leder, 

Post, 

Papierherstellung, 

Druck und Vervielfaltigung, 

Buchbindereien und Papierverarbeitung, 

Zuckerindustrie, 

Margarine und Speisefette, 

Wurst- und Fleischindustrie, 

Fischindustrie, 

Tabakindustrie, 

Spielwaren, 

Kosmetik, 

Erwerbsgartenbau, 

Konsum. 

§ 5 
Entlohnung der Lehrausbilder fiir die im §4 Abs, 2 
angefiihrten Industriezweige 

(1) Die Lehrausbilder sind im Leistungsgrundlohn der 
Lohngruppen 6, 7 und 8 des Kollektivvertrages zu be- 
zahlen, Die Entlohnung der Lehrausbilder erfolgt im 
Monatslohn, d.h. Leistungsgrundlohn mal 208 Stunden, 
(2) Die Einstufung der Lehrausbilder in die Lohngrup- 
pen 6 bis 8 erfolgt nach den Anforderungen an die 
Lehrausbilder gem4B § 1. 
(3) Die Lehrausbilder der Gruppe 1 gem4G §1 sind der 
Lohngruppe 6, die Lehrausbilder der Gruppe 2 gemé8 
§ 1 der Lohngruppe 7 und die Lehrausbilder der 
Gruppe 3 gemaG §1 der Lohngruppe 8 gleichzustellen. 
(4) In den Industriezweigen, die keine 8 Lohngruppen 
aufweisen, finden sinngem&8 die 3 hdchsten Lohn- 
gruppen des Kollektivvertrages Anwendung, 


" §6 . 
Entlohnung der Lehrmeister und Lebrobermeister fiir 
die im §4 Abs.2 angefithrten Industriezweige 
(1) Die Entlohnung der Lehrmeister ist nach den Ge- 
haltsgruppen der Werkmeisterentlohnung zu regeln. 


(2) Lehrobermeister sind in die Gehaltsstufen der 
Obermeister einzustufen, 


87 
Bei der Einstufung der Lehrausbilder, Lehrmeister 
und Lehrobermeister sind die Ortsklassen zu beriick- 
sichtigen. 

IL. 
Primien fiir Lehrausbilder, Lehrmeister und Lehr- 
obermeister von volkseigenen und ihnen gleichgestell- 
ten Betrieben der unter dem § 4 genannten Industrie- 

und Wirtschaftszweige 
§ 8 
Allgemeine Voraussetzungen 

Zur Férderung der Eigeninitiative und zur Steigerung 
der Leistungen des Ausbilderpersonals kénnen an 
Lehraushbilder, Lehrmeister und Lehrobermeister Pri- 
mien gezahlt werden. Die Praémiierung setzt voraus 
a) Verbesserung der Berufsausbildung, 
b) Erfiillung der Planaufgaben, 


§ 9 


Voraussetzungen im einzelnen 


(1) Verbesserungen der Berufsausbildung gemiB § 8 
Buchst. a sind insbesondere: 

1. Leistungssteigerung der Lernaktivs auf der Grund- 
lage der Ausbildungsunterlagen, gemessen an der 
Durehschnittsleistung bei den Zwischenpriifungen 
im Berufswettbewerb und bei den LehrabschluB- 
priifungen, sowie. vorbildliche Erziehungsarbeit 
unter ‘den Lehrlingen. 
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2, Hervorragende Mitarbeit bei der Entfaltung der 
Lermaktivbewegung im Berufswettbewerb der 
deutschen Jugend, 

3. Aktive Mitarbeit bei der termingeméSen Erfiil- 
lung des Nachwuchsplanes und bei der zweckmaBi- 
gen Verwendung der Investitionsmittel sowie best- 
midgliche Ausnutzung der Arbeitsplatze. 

4. Erfolgreiche Anwendung neuer Arbeitsmethoden 
in der Lehrwerkstatt zur Verbesserung der Be- 
rufsausbildung. 


(2) Erfiillung der Planaufgaben gemiB8 § 8 Buchst.b ist 

insbesondere: 

1. Termingem&Se Erfiillung der tbernommenen Pro- 

duktionsaufgaben in den Ausbildungsstitten und 

Senkung der AusschuBquote. 

Einhaltung der eingeplanten Mengen an Roh- 

materialien, Hilfsstoffen (z.B. Schmierstoffe) und 

Energie sowie der planmaBig festgelegten Repara~ 

turkosten durch sorgsame Pflege der Maschinen 

und Werkzeuge. 

3, Einhaltung der im Plan festgelegten Gemein- und 
Verwaltungskosten oder deren Einsparung. 


§ 10 
Hihe der Primie : 


(1) Bei der Erfiillung der im’§8 Satz 2 Buchst.a und 
Buchst.b genannten Bedingungen wird der volle Pra- 


Ww 


Berlin, den 31, Januar 1952 


mienbetrag in Héhe von 150%: eines Monatsgehaltes 
gewahrt. . 


(2) Die Pramiierung wird halbjahrlich vorgenommen. 
(3) Bei Nichterfiillung einzelner der unter § 9 ange- 
fuhrten Bedingungen kann die Primie gektirzt oder 
gestrichen werden. Die Kirzung ist entsprechend der 
Bedeutung, die die einzelnen Punkte ftir eine gute 
Lehrausbildung besitzen, vorzunehmen, und zwar: 


a) wird die Voraussetzung nach §9 Abs.1 Ziffer 3 
nicht erfiillt, so kann die Primie voll ausgezahlt 
werden, wenn alle anderen Voraussetzungen er- 
fullt wurden; 


b) werden die Voraussetzungen nach § 9 Abs.1 Zif- 
fer 2 oder Ziffer 4 und die Voraussetzungen nach 
§9 Abs.2 Ziffer 1, Ziffer 2 oder Ziffer 3 nicht 
erfiillt, so kann die Primie bis zu 50%. gekirzt 
werden; 


c) werden die Voraussetzungen nach §9 Abs.1 Zif- 
fer 1 oder Ziffer 2 und Ziffer 4 nicht erfUillt, so 
kann die Prémie gestrichen werden. 


§ il 
SchluSbestimmung 


Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Februar 1952 
in Kraft. ; 


Die Regierung 
ger Deutschen Demokratischen Republik 


Der Ministerprasident 
Grotewohl 


.Staatssekretariat 
fir Berufsausbildung 
Wiener 
Staatssekretér 


Die Anlage vorstehender Verordnung befindet sich auf Seite 4 


Alle der Verordnung entgegenstehenden Lohn- und Ge- 
haltsregelungen in den Kollektivvertrigen werden mit 
Wirkung vom 1.2.52 auBer Kraft gesetzt. Ebenso dtir- 
fen die Lehrgesellen (Lehrausbilder) zum gleichen Zeit- 
punkt nicht mehr an der Vereinbarung vom 31. 3. 50 
fiber Leistungsveretitung fiir Zeitlohnarbeiten, die im 
unmittelbaren Zusammenhang mit Leistungsiohnarbei- 
ten zu verrichten sind, beteiligt werden. Die Gehilter 
fir die bei den Raw’en vorhandenen Lehrausbilder, 
Lehrmeister und Lehrobermeister sind aus der Ent- 
lohnungstabelle (Schwermaschinenbau [Raw] ersicht- 
lich. Fiir die Raw’e in GroB-Berlin gelten nachstehende 
Gehaltssatze: 


Lehrausbilder- ene : : 
gruppe Lehrmeister Lekrobermeister 
| 2 3 von — bis von — bis 
DM DM DM | DM. DM | DM — DM 
412 449° 500 500 — 525 525 — 550 


Die Entlohnung der Lehrausbilder bei den wtbrigen 
technischen Dienststellen ist im §5 der Verordnung ge- 
regelt, die auch fiir GroB-Berlin Anwendung findet. Fir 
diese Lehrausbilder erfolgt die Entlohnung im Monats- 


Approved For Release 2002/01/04 : 


lohn, d.h. Leistungsgrundlohn mal 208 Stunden, wobei 
die Lohntabelle auf Seite 20 des RKV 1951. anzuwen- 
den ist, 


Die Entlohnung der Lehr- und Lehrobermeister bei den 
iibrigen technischen Dienststellen einschlieBlich GroB- 
Berlin ist im § 6 der Verordnung geregelt. In diesen 
Fallen kommen die Gehaltsgruppen 6 und 7 des RKV 
in Frage. . 


Die fiir die Eingruppierung der Lehrausbilder erforder- 
lichen Voraussetzunger! und Fahigkeiten sind im § 1 der 
Verordnung festgelegt, die sowohl fiir die Raw’e als 
auch fiir die anderen technischen Dienststellen mafi- 
gebend sind. Die Anforderungen, die an die Lehrmei- 
ster und Lehrobermeister gestellt werden, sind in den 
§§ 2 und 3 festgelegt. 


Richtlinien tiber die in den §§ 1 bis 3 der Verordnung 
festgelegten Bestimmungen liber die Qualifizierung der 
Lehrausbilder, Lehrmeister und Lehrobermeister. sowie 
iiber ihre Teilnahme an den Weiterbildungszirkeln und 
Lehrgingen und tiber die nach den §§ 8 bis 10 der Ver- 
ordnung halbjahrlich zu zahlenden Pramien werden 
von der Generaldirektion noch bekanntgegeben. 


(GAR 123—3/300/253/52 v. 23. 2. 52 / 31 578) 
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‘Anlage 


zugé ; 
der Verordnung vom 31. Januar 1952 tiber die Entlohnun 
und Praémiierung von Lehrausbildern, Lehrmeistern und 
Lehrobermeistern in. volkseigenen und ihnen gleich- 
gesteliten: Betrieben (GBI. S. 105) 


Entlohnungstabelle 


fir Lehrausbilder, Lehrmeister und Lehrobermeister der Industriezweige Berghau, Metallurgie, Schwer- 
maschinenbau (RAW), Maschinenbau, Grundstoffchemie, Bau und der Wirtschaftszweige Volkseigene Giiter 
und Staatliche Forstwirtschaftsbetriobe 


OrtsklasseloderA 


Lehrausbilder 
Gruppe 


Industrie-,” Wirtschaftszweige 


Lehrmeister Lehrobermeister 


‘von bis 


von | bis 


DM DM 


Bergbau unter Tage, 


Steinkohle, 
Erzbergbau, 
Schacht- und Bohrbetriebe ........, 536,— 563,— 563,— 589,-— 
Braunkohle -unter Tage, 
Schiefer-Kali unter Tage .........., 493,—- | §17,— 517,— 542,— 
Steinkohle Uber Tage, 
Erzbergbau, ; 
Schacht- und Bohrbetriebe ....... fs 445,— 467,— 467,— 489,— 
Braunkohle tiber Tage, : 
Schiefer-Kali ber Tage ............ 466,— 489,— 489,— §13,— 
Metallurgie ......... ee ene 495,— |° 520,— | 520,— | 544,-- 
Schwermaschinenbau (RAW) ........ 476,— 500,— 500,— 524,— 
Maschinenbau ............0 esc aan, 457,— 480,— 480,— 503,— 
Grundstoffchemie .........0. ccc eas 423,— 444,— 444,—. 465,— 
Bau ...... Pada nina UV annnG eee 443,—~ 465,— 465,— 487,— 
Staatliche Forstwirtschaftsbetriebe . 400,— 460,-- 460,— §15,— 
Ortsklasse2oderB 
Metallurgie ........ccccecue cues eee 385,— 419,— 466,— 466,— 489,— 480,— 512,— 
Schwermaschinenbau (RAW) ......., 368,— 402,— 447,— 447,— 469,— 469,— 491,— 
Maschinenbau .......-. cscs eeeus sues 354,—- 385,— 428,— 428,—- 449,-—- 449,— | 460,— 
Grundstoffchemie ......., rere sieeve 361,— 373,— 404,— 404,— 424,— 424,— 444,— 
Ba fiavin ieeaiae es sae ee 387,—~ 404,— 421,— 421, 442,— 442,— 463,— 
Staatliche Forstwirtschaftsbetriebe : 300,— 340,— 385,— 385,— 445,—- 445,— 495,— 
Ortsklasse3oderC 
Metallurgie oo... cc ceccc ees e ccs e ees 364,-— 397,— 440,— | 440,— 462,— 462,-—- 484,— 
Schwermaschinenbau (RAW) ..... sa 349,— 380,— 423,— 423,— 444,— 444,— 465,— 
Maschinenbau ....... poeta won. 335,— 364,— 404,— 404,— 424,— 424,— 444,— 
Grundstoffchemie .................. 344,— 356,— 385,— 385,— 404,— 404,— 423,— 
Bau weeseeee dae ohare, 20. a4 ct aPe meets 366,— 383,— 399,— 399,-- 419,-— 419,-- 439,-— 
Volkseigene Gtiter ............0005, 265,— 320,—~ 380,— 380,— 450,—. 450,— 510,— 
Staatliche Forstwirtschaftsbetriebe , 290,— 325,-— 370,— 370,— 425,—. 425,-— 475,— 
OrtsklasseD 
Bau .......0. if bother eae nse . 354,— 311,— 385,— 385,— 404,— 404,— 423,—~ 
Volkseigene Gilter .............000, | 248,— | 304,— | 360,— 360,— 430,— | 430,— 490,— 
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INHALTSVERZEICHNIS 
'NGUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN 


zu Nr. 4 des Mitteilungsblattes der Deutschen Reichsbahn. 


$3 die Anlage A erschienen. AuBerdem der Sonderdruck der EntschlieBung zur Konferenz der 
ie das Arbeitsprogramm fiir das Jahr 1952, : 


; : Seite 
Itet eine breite Welle der Krithk o.oo cee cee ence eas _ 45 
fEPRe -ltung der Plan- und Finanzdisziplin bei der Durchfithrung von In- 
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Unfallverhiitung im Bahnunterhaltungsdienst ............ Teolnlas tea hiwngacent, wat 46 
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SIONEN) se 6.2 Sete heck hue GS & ot eee 47 
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Seite . io Seite 
GdR 633 Postabfertigung .......... cc eee 49 | Dresden 159 Berichtigung Abschnitt 21 des AzFV .. 50 
Cottbus 83. Berichtigung Abschnitt 21des AzFV.. 50 . ji 
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und Nebengebtihren im Giiter- und 642 Abfith Ronee teat Calin ony, gs Nie are 
Exprefgutverkehr von Kunden, die . eheatah und _Buchung wiederver- 
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Mitteilungsblatt He rausgeber: Deutsche Reichsbahn, General- 


direktion Berlin W 8, Vo8straBe33 / Tel. 670015 


der Deutschen Reichsbahn 


Nr. 4 Berlin, den 7. Marz 1952 Jahrg. ITI 


Entfaltet eine breite Welle der Kritik 


Am 6. Februar 1952 erschien unter der Uberschrift »Planméfige Ankunftszeit 1.40 Uhr“ 
eine kritische Beleuchtung der Arbeitsweise der Generaldirektion Reichsbahn und der Vor- 
staénde der Industriegewerkschaft Eisenbahn. 

Der Artikel gab einen du8erst wichtigen Auf schluB dartiber, wie man durch Beseitigung 
burokratischer Hemmnisse zur Piinktlichkeit im Eisenbahndienst gelangen kann. 

Einige Antworten unserer Kollegen aus den Betrieben sind bereits in der Pressestelle der 
Generaldirektion Reichsbahn eingegangen. Sie enthalten wichtige Hinweise aus einzelnen Ar- 


beitsgebieten, wie man als Leitung der Reichsbahn und der Gewerkschaft an die Verspatungs- _ 


bekampfung herangehen kann. 

Die Zuschriften zu diesem Artikel und die Vor schlage zur Verspatungsbekampfung sind aber 
noch auBerst gering. 

Der Artikel des ,,Neuen Deutschland“ mu8 Geg enstand einer tiefgriindigen Diskussion inner- 
halb der Produktionsberatungen werden. Im Zusammenhang mit dem erschienenen Artikel 
und allen anderen bisher veréffentlichten Zuschriften fordern wir alle Eisenbahner, aber 
auch alle anderen Biirger der Deutschen Demokratischen Republik auf, sich durch weitere 
Verdfientlichungen von Artikeln in unserer de mokratischen Presse an der Bekdmpfung der 
Verspdtungen durch eine breite Entfaltung der Kritik und Selbstkritik an unserer Arbeit 
zu beteiligen. 

Nur wenn wir gemeinsam den Kampf gegen die Zugverspatungen, den Kampf gegen den 
Birokratismus und Formalismus in der Durchfiihrung unserer Transportaufgaben aufnehmen, 
wird man wieder von der sprichwértlichen Piinktlichkeit der Reichsbahn reden kénnen. 
Sendet Abschriften eurer Artikel an die Pressestelle der Generaldirektion Reichsbahn, 
Berlin W 8, VoBstraBe 33, oder an die Pressestelle des Zentralvorstandes der Industrie- 
gewerkschaft Eisenbahn in Berlin we 8, Unter den Linden 15. 


Generaldirektion Reichsbahn 
Zentralvorstand IG Hisenbahn 


Einhaltung der Plan- und Finanzdisziplin 
bei der Durchfithrung von Investitionsvorhaben 


Von entscheidender Bedeutung ftir die Erftillung des Finfjahrplanes ist die unbedingte 
Einhaltung der Finanzdisziplin von allen Stellen. Grunds&tzlich diirfen die von der DIB zur 
Verfiigung gestellten Mittel nur fiir die Vorhaben verwendet werden, ftir die sie nach der 
Investitions- oder Generalreparaturauflage vorgesehen sind (GBI. Nr. 42/51). 

Es hat sich jedoch herausgestellt, daB immer wieder VerstéBe gegen die Plan- und Finanz- 
disziplin begangen wurden. 

Eine Reihe grober VerstéBe gegen die Plan- und Finanzdisziplin durch planwidrige In- 
vestitionen, Schwarzinvestitionen und Vergehen gegen die Wirtschaftsstrafverordnung sind 
vom ehemaligen Dvst der Hbm (Nb) Cottbus in den Jahren 1950 und 1951 begangen worden. 
Bei Einrichtung des Bauhofes bei der Rbd Cottbus, aus dem ab 1.1.51 die Hbm (Nb) Cottbus 
hervorging, wurde ein reichsbahnfremdes Grundsttick ohne Pachtvertrag in Anspruch ge- 
nommen und auf diesem bauliche Anlagen mit Werkstatteinrichtungen errichtet, 

Fiir die Erweiterung der Hbm (Nb) wurden aus anderen Bauvorhaben 39 870 DM und aus 
eigenen Umlaufmitteln durch Gewinnabschépfung rund 62 000 DM investiert. Solche Eigen- 
investitionen sind als Schwarzinvestitionen zu werten. Unter ihnen befinden sich vollige 
Fehlinvestitionen, 
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Diese Schwarzinvestitionen wurden von der Rbd Cottbus auf Grund gezahlter Vorschtisse 
von rd. 190000 DM erméglicht. Vom Finanzdezernenten der Rbd Cottbus wurden diese 
Betrige angewiesen und auf ein Vorschu8konto verbucht. Bei ausreichender Uberwachung 
in finanzieller Hinsicht h&tten die Vorschtisse entsprechend den Einnahmen der Hbm (Nb) 
abgestoppt und gegen die Leistung der Hbm (Nb) verrechnet werden miissen. 


‘Weiter hat der friihere Dvst der Hbm (Nb) seine Zusténdigkeit eigenmiachtig tiberschritten 


und gegen die von der GdR erlassenen Verfiigungen Kfm D (104) vom 21. 8. 50 und Kim D 
(66) Sti 103 verstoBen, indem er Leistungen fiir Dritte, wie Anfertigung und Lieferung von 
Mébeln, kompl. Schlafzimmern und Kiichen, Fenstern, Tiiren und dgl., in Héhe von 
20000 DM aus reichsbahnseitig geliefertem Material ausftihren lief. Gleichzeitig machte er 
sich hiermit der Steuerhinterziehung schuldig. 

Des weiteren lie er in einem reichsbahneigenem Walde 200 Baume fiir Riiststangen ohne 
Holzeinschlagsschein fallen. Dies ist eine vorsdtzliche strafbare Handlung, die den Bewirt- 
schaftsverordnungen entgegensteht. 

Flir diese fortgesetzten Planvergehen und VerstéBe gegen die Finanzdisziplin sind die 
Verantwortlichen nach der Arbeitsordnung bestraft worden. 

Es wird darauf hingewiesen, daB jetzt zum Schutze der Volkswirtschaft derartige Vergehen 
und VerstéBe eine gerichtliche Verfolgung nach der Wirtschaftsstrafverordnung —- Zentral~ 
verordnungsblatt vom 6. 10. 48 — nach sich ziehen und mit Gefangnis bestraft werden. 


Die vorstehenden Versté8e und Vergehen miissen allen Stellen eine Mahnung zur Einhal- 


tung der gegebenen Bestimmungen. sein, 


von Neetzow, GdR 


’ Unfallverhiitung im Bahnunterhaltungsdienst 


Die Rotte des Rottenfiihrers Sch. einer Bm war auf 
einer Nebenstrecke damit beschdftigt, Versteifungs- 
schienen an den Schwellenképfen einzubauen. Die Rotte 
(sechs Mann stark) arbeitete ab 7 Uhr etwa in km 8,5. 
Das notwendige Bohren der Lécher in die Schwellen- 
képfe sollte mit Hilfe einer elektrischen Bohrmaschine 
geschehen. Um die Arbeit der Rotte nicht ins Stocken 
kommen zu lassen, bemiihte sich der Rottenfiihrer Sch. 
gleich nach Beginn der Arbeit, das Aggregat der Bohr- 
maschine heranzuschaffen und die Maschine auszu- 
probieren. Es setzten dann 3 Bua etwa in km 8,410 mit 
der Bohrmaschine an. Bei dieser Tatigkeit versiumte 
es Sch., die Sicherungsposten zur Sicherung der Rotte 
aufzustellen und die -besonderen erginzenden Siche- 
rungsmaSnahmen zu treffen, die im § 3 des Teils IT der 
UVV bei der Verwendung von Maschinen mit Kraft- 
antrieb in Betriebsgleisen vorgeschrieben sind. Gegen 
8.20 Uhr ndherte sich:der Arbeitsstelle der aus Rich- 
tung R. mit etwa 10 km/h fahrende planm&fige P 745. 
Sch. bemerkte diesen Zug erst im letzten Augenblick, 
und auf seinen lauten Zuruf: ,,Raus!* sprangen zwei Bua 
aus der Gleis. Der dritte, der im Gleis stand, hat diesen 
Warnruf und das Herannahen des Zuges tiberhirt, wahr- 
scheinlich weil die Bohrmaschine zu starken Larm 
machte Er wurde von der Lok erfaft, zur Seite ge- 
schleudert und erlitt einen Knéchelbruch und ftinf Rip- 
penbrtiche. Dabei hat der Bua noch sehr grofies Gliick 
gehabt, der Zug fuhr Iangsam, daher war der Sto nur 
leicht und er fiel glticklich nach au8en. Die Rotte, die 
etwa 80 m entfernt in Richtung R. arbeitete, konnte sich 
auf den Zuruf des Rottenflihrers rechtzeitig aus dem 
Gleis retten. 


Der Lokfiihrer, der Heizer und auch das Zugpersonal 
hatten nichts von dem Unfall bemerkt, sie haben auch 
die arbeitende Rotte nicht gesehen, und das Lokpersonal 
hat auch den Uberweg in km 8,420 nicht beobachtet. 
Die Strecke ist an dieser Stelle vollkommen iibersicht- 
lich; die Witterung war klar und die Sonne schien hell; 
der Lokfiihrer brachte den Zug in Héhe der Rotte erst 
auf die Haltezeichen ‘der Rottenarbeiter zum Stehen. 
Die Lok 93221 fuhr mit dem Tender voraus; das Lok- 
personal hatte cine sehr gute Sicht. Der Verungllickte 
wurde in den Packwagen geladen, in R. drztlich ver- 
sorgt und dann sofort im Krankenwagen in das Landes- 
krankenhaus geschafft. Der Lokfiihrer behauptet zwar, 
an dem Kennzeichen K 7a, das in km 8,295 steht, Laut- 
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und Pfeifsignale gegeben zu haben, aber kein Rotten- 
arbeiter hat etwas gehért. Das Zugbegleitpersonal be- 
statigt zwar, daB es Pfeifsignale gehért habe, kann. aber 
nicht angeben, ob diese Signale auch am Kennzeichen 
bei 8,295 gegeben wurden; denn diese Kennzeichen 
stehen an dieser Strecke in kurzer Folge. Die drei Ar- 
beiter an der Bohrmaschine kénnen das Signal wegen 
der starken Gerdiusche der Maschine tiberhért haben, 
aber nicht alle Rottenarbeiter, die etwa 80 m von der 
Maschine entfernt gearbeitet haben. 


Unfallursache: 


Keine Sicherung der Rotte und ungentigende Beobach- 
tung der Strecke durch den Lokfthrer. 


Hauptschuldiger ist der Rottenfiihrer Sch., weil er es in 
straflichem Leichtsinn unterlassen hatte, 


a) Sicherungsposten aufzustellen, 
VerstoB gegen § 21 der UVV Teil II, und 

b) fiir erginzende Sicherungsmafinahmen bet Ver- 
wendung von Maschinen mit Kraftantrieb zu sorgen; 
er hatte nicht den tragbaren Fernsprecher an die 
Streckenfernsprechleitung angeschaltet, die Zug- 
meldestelle nicht verstindigt und sich nicht tiber 
den Lauf der Ziige unterrichtet; 
Versto8 gegen § 3 der UVV Teil IT. 

Sch. wurde mit einem Sffentlichen Tadel bestraft. und 

als Rottenfiibrer abgelist. 


Mitschuldig ist der Lokftihrer, weil er 


a) die Strecke ungentigend beobachtete, 
VerstoB gegen § 51 (1) der Fv, und 
b) am Kennzeichen K 7a in km 8,295 dieser Strecke 
kein Pfeif- oder Lautsignal gegeben hatte, 
VerstoB8. gegen SB, IV. 
Er wurde mit einem Verweis bestraft. 


Auswertung: 


Sch. steht seit 42 Jahren im Rb-Dienst; er wird seit 
30 Jahren im Rottenaufsichtsdienst beschaftigt, er ist 
eine sehr tlichtige Kraft, hat noch keine Strafen gehabt 
und erst jetzt an einem Lehrgang fiir Rottenaufsichts- 
krafte teilgenommen. _ 

Es ist das alte Lied: Der dauernde Umgang mit den Ge- 
fahren des Bahnunterhaltungsdienstes hat ihn blind fiir 
die Gefahren gemacht. Er dachte nur daran, im Inter- 
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esse der Arbeitsproduktivitat keinen Leerlauf eintreten 
zu lassen und die Arbeit voranzutreiben. Dabei hat er 
aber die Sicherung der Menschen, die ihm anvertraut 
waren, véllig auBer acht gelassen und dadurch 19 Ar- 
beitskollegen in die gré®te Gefahr gebracht. Gerade auf 
den Nebenbahnen wird gegen die einfachsten Siche- 
rungsvorschriften immer wieder verstoBen; denn die 
Kollegen vertreten bedauerlicherweise die Ansicht: ,,Es 
ist ja nur eine Nebenbahn mit ein paar Ziigen, da kann 
nichis passieren.“ Die Strafe muBte schwer sein; wir 
kénnen das Abweichen von den notwendigsten Siche- 
rungsvorschriften unter keinen Umstanden hinnehmen 
und entschuldigen. ; 

Der Lokftihrer ist ein alter, bewhrter Kollege, im Dienst 
sehr gewissenhaft. Es ist dasselbe wie vorstehend ge- 
schildert: Er kennt die Strecke wie seine Tasche und 
befShrt sie schon seit Jahren, was soll da schon vor- 
kommen! 

Auch er war betriebsblind; er muBte bestraft werden. 
Gegen diese Betriebsblindheit, die immer wieder schwere 
Unfiille zur Folge hat, muf mit allen Mitteln der Propa- 
ganda angekampft werden. Derartige Unfalle miissen 
mit allen betefligten Beschdftigten eingehend diskutiert 
werden; es geniigt nicht die einfache Bekanntgabe, Be- 
sonders die Aufsichtskrifte miissen angesprochen wer- 
den, sie diirfen nicht von den Sicherungsvorschriften 
abweichen, denn im Mittelpunkt unserer ganzen Arbeit 
steht der Mensch. Kuhnert, Rod Erfurt 


Westberlinar Eisenbahner diskutieren 
Wahlgesetzentwurf — 
’ Proteste gegen Schuman-Kriegsplan 


Die Eisenbahner auf zahlreichen Westberliner Dienst- 
stellen der Reichsbahndirektion Berlin sprachen sich in 
den letzten Tagen auf Versammlungen fiir den Wahl- 
gesetzentwurf der Regierung der Deutschen Demokra- 
tischen Republik aus. AuBerdem protestierten sie gegen 
die Ratifizierung des Schuman-Kriegsplanes durch den 
Bonner Bundestag. Die Belegschaft der Fahrkartenaus- 
gabe und Gepackabfertigung Zoologischer Garten stellte 
fest, daB der Schuman-Kriegsplan eine grofe Gefahr fiir 
die Erhaltung des Friedens bedeutet und die Wieder- 


¢ 
/ DER VERFUG 


Achtung, wichtige Berichtigungen! 


Im Sonderdruck —- Arbeitsprogramm der Deutschen 
Reichsbahn fiir das Jahr 1952 — mu8 es auf Seite 14, 
Buchstabe D, Ziffer 9, richtig heifen: 


Die Vorarbeiten fiir die Projekt-Betriebspline flr 
1953 sind bis zum 30. 6.52 abzuschliefien, die Betriebs- 
plane fiir 1953 bis zum. 31, 12.52 fertigzustellen. 


vereinigung Deutschlands verhindern soll. In einer Dis- 
kussion auf dem Bahnhof Steglitz sprachen sich 76 Eisen- 
bahner fiir den Wahlgesetzentwurf der Regierung der 
DDR aus. ,,Wir wahlen den Weg der friedlichen Entwick- 
lung Deutschlands, den Weg des friedlichen Aufbaus, 
der uns eine gltickliche Zukunft bietet“, heiSt es in einer 
EntsehlieSung der Eisenbahner. ,,Darum fordern wir 
gesamtdeutsche Wahlen fiir eine Nationalversammlung 
mit dem Ziel, ein einheitliches, demokratisches, fried- 
liebendes und unabhingiges Deutschland zu schaffen.“ 
Auch die Belegschaftsmitglieder des Bahnbetriebswerkes 
Grunewald und des Bahnhofs Potsdamer Platz pro- 
testierten scharfstens gegen die Annahme des Schuman- 
planes durch das Bonner Parlament. 


Westdeutsche Eisenbahner gegen 
Streik-Sondergesetz 


Gegen die Bestrebungen der Bonner Regierung, im 
Zuge der Remilitarisierung die Arbeiter und Angestell- 
ten des Sffentlichen Dienstes unter ein Sondergesetz zu 
stellen, wandte sich am Dienstag unter dem Druck ihrer 
Mitglieder der Hauptvorstand der westdeutschen Eisen- 
bahnergewerkschaft in Frankfurt/Main. Das Sonder- 
gesetz sieht vor, jedes Streikrecht im 6ffentlichen Dienst 
zu verbieten und das Mitbestimmungsrecht so einzu- 
engen, daB es praktisch einer Abschaffung gleichkommt. 
In einer EntschlieBung der Gewerkschaft wird die Ein- 
fiihrung eines solchen von ,,bestimmten Interessen- 
gruppen* angestrebten Sondergesetzes abgelehnt. 


Technische Propaganda in Eisenbahnwagen 


Mehr als 50 Eisenbahnwagen mit Spezialausriistungen, 
die zur Verbreitung technischer Kenntnisse unter den 
Fisenbahnern bestimmt sind, stehen im Dienst der 
Hisenbahnverwaltung der UdSSR. 

Mit diesen Wagen fahren Ingenieure, Arbeiter und 
Neuerer in abgelegene Orte, halten dort vor den Werk- 
tiitigen Referate und zeigen an Hand technischer Kurz- 
filme und praktischer Beispiele neue Stachanow-Ar- 
beitsmethoden. Die Wagen enthalten Ausstellungen zum 
Thema ,,Technische Neuheiten“. AuBerdem verfiigen sie 
tiber Blichereien. : 


INHALTSVERZEICHNIS 
UNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN 


Auf Seite 9, unter IIl., Ziffer 8, ist zu streichen: 


Die Buchfahrplanlast bei Gititerziigen ist um durch- ,-" 


schnittlich fiinf Prozent zu erhdhen. sy 


Wichtige Berichtigung aus Nr. 2/52 


GdR 600 — Protokollerklarung Nr. 16, Seite 26, Ziffer. 2, 
muB richtig heifen: 
Die Protokollerklirung tritt mit dem 1.12.51 in Kraft. 


Leitung 
GdR 681 (©) Die Fachministerien geet Scag aaieaeloe 
: tionen fiir die volkseigenen und ihnen gleichgestellten, 
Eons Mb ited zum Schutze der Arbeitskraft vom Betriebe, insbesondere fiir die Wirtschaftszweige Berg- 
nec bau, Energiewirtschaft, Eisen- und Stahlgewinnung, 
hier: Sicherheftsinspektionen (vgl. GBI. S. 957/IIk Nichteisen-Metallgewinnung, Maschinenbau, Chemische 
§§ 6 bis 10) Grundstoffindustrie und die Deutsche Reichsbahn. 


Der Absatz III der Verordnung lautet: 
Sicherheitsinspektionen 


§ 
(1) Fir Betriebe, die wegen ihres Produktionsprozesses 
besondere Gefahren in sich bergen oder flir die beson- 
dere Sicherheitsvorschriften bestehen, sind Sicherheits- 
inspektionen zu errichten. 


§ 7 

Die zustindigen Fachministerien erlassen im Einver- 
nehmen mit dem Ministerium fiir Arbeit der Deutschen 
Demokratischen Republik bis zum 31. 12. 1951 Richt- 
linien tiber die Organisierung der Sicherheit in den Be- 
trieben sowie tiber den Aufbau und die Aufgaben der 
Sicherheitsinspektionen Die Errichtung der Sicherheits- 
inspektionen ist bis zum 15. 1. 1952 durchzufiihren. 
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§ 8 
Die Sicherheitsinspektionen haben die Betriebsleiter bei 
der Erfllung ihrer Aufgaben zur Erhaltung und der 
Jaufenden Verbesserung der technischen Sicherheit in 
den Betrieben zu untersttitzer. Sie haben 

a) dafiir Sorge zu tragen, daB der Aufbau der Arbeits- 
statten und Betriebsanlagen sowie die Konstruktion 
und Herstellung von Maschinen, Werkzeugen und 
anderen Produktionsmitteln nach den neuesten 
sicherheitstechnischen Erkenntnissen durchgefiihrt 
werden, 

b) die betrieblichen Sicherheitsinspektionen, die 
Sicherheitsingenieure oder Sicherheitsbeauftragten 
in den Betrieben so anzuleiten, daB die Sicherheit 
des Menschen bei der Herstellung, Verwendung und 
Verarbeitung von Arbeitsgegenstiinden und Arbeits- 
stoffen gewihrleistet ist, 


c) zur systematischen Erhéhung der technischen 
Sicherheit in den Betrieben einen regelmdfRigen Er- 
fahrungsaustausch mit den betrieblichen Sicher- 
heitsorganen durchzufiihren. 


§ 9 
(1) Die betrieblichen Sicherheitsinspektionen oder 
Sicherheitsinspektoren haben die Aufgabe, 
a) den Betriebsleiter bei der Organisierung der Sicher- 
heit zu untersttitzen und zu beraten, 


b) fiir die stiindige Verbesserung des Arbeitsschutzes — 
insbesondere der technischen Sicherheit — zu 
sorgen, . 

c) fiir besonders gefahrvolle Arbeitsverfahren tech- 
nische Betriebssicherheitsvorschriften herauszu~ 
geben. 


(2) Den Sicherheitsinspektoren ist die unzuldssige Ver- 
wertung von Kenntnissen, die sie bei der Erfiillung ihrer 
Aufgaben im Betrieb erwerben, untersagt. 


§ 10 
Die Sicherheitsinspektoren sind entsprechend den Be- 
stimmungen des § 2 fiir die Erfiillung ihrer Aufgaben 
voll verantwortlich. Sie kénnen entsprechend den Be- 
stimmungen dieser Verordnung bei Vernachldssigung 
ihrer Aufgaben bestraft werden. 


Hierzu hat der Minister ftir Verkehr am 1. 2. 1952 fol- 
gende Richtlinien erlassen: 
Richtlinien tiber die Organisierung der betrieblichen 
Sicherheit sowie iiber den Aufbau und die Aufgaben 
der Sicherheitsinspektionen bei der Deutschen 
Reichsbahn (vgl. Verordnung zum Schutze der Ar- 
beitskraft vom 25. 10. 51 § 7, GBL S. 957). 


Die Sorge um den Menschen erfordert die stindige Be- 
achtung des Arbeitsschutzes. Gré8te Aufmerksamkeit 
ist daher der laufenden Verbesserung des Arbeitsab- 
laufes, der technischen Sicherheit und des Gesundheits- 
und Unfallschutzes zu widmen. 


1 
Rechtsgrundlage und Aufgaben 


1, Auf Grund § 7 der Verordnung vom 25. 10. 51 zum 
Schutze der Arbeitskraft (GBI. S. 957) sind Sicherheits- 
inspektionen bei der Deutschen Reichsbahn zu bilden. 


2. Aufgabe der Sicherheitsinspektionen ist es, fiir die 
stiindige Verbesserung des Arbeitsschutzes zu sorgen; 
die technische Sicherheit in den Betrieben so zu ent- 
wickeln, dafi sie gefahrlose und gtinstige Arbeitsbedin- 
gungen gewihrleistet; fiir besonders gefahrvolle Arbei~ 
ten technische Betriebssicherheitsvorschriften heraus- 
zugeben, damit Leben und Gesundheit der Werktitigen 
zu schtitzen und die Arbeitskraft, das wertvollste Gut 
unseres Volkes, zu erhalten. 


2 
Gliederung der Sicherheitsinspektionen 
1. Es sind zu bilden: 


bei der Generaldirektion eine Hauptsicherheits- 
inspektion, 


bei den Reichsbahndirektionen je eine Sicherheits- 
inspektion, 
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bei den Reichsbahnamtern je eine Bezirkssicher- 
heitsinspektion : 


und in den Reichsbahnausbesserungswerken sowle 
Dienststellen eine Betriebssicherheitsinspektion bzw. 
sind Sicherheitsbeauftragte zu bestellen 


2. Die Generaldirektion kann in den nachgeordneten 
Dienststellen je nach deren Bedeutung und Umfang die 
Zahl der Sicherheitsinspektoren und Sicherheitsbeauf- 
tragten den Verhaltnissen anpassen und mehrere Funk- 
tionen in eine Hand legen. 


3 
Hauptsicherheitsinspektion 


1. Die Hauptsicherheitsinspektion ist direkt dem Gene- 
raldirektor unterstellt und setzt sich zusammen aus 
Leiter, 
Sicherheitsinspektor fur Betrieb, 
Sicherheitsinspektor fiir Verkehr, 
technischem Sicherheitsinspektor fiir Maschinen- 
dienst, 
technischem Sicherheitsinspektor fiir die Uberwa- 
chung der betriebsmaschinentechnischen Anlagen, 
technischem Sicherheitsinspektor ftir Starkstrom- 
technik und elektrische Zugférderung, 
technischem Sicherheitsinspektor fiir die Kessel- 
und schweiBtechnische Uberwachung, 
technischem Sicherheitsinspektor fiir Bau, 
technischem Sicherheitsinspektor ftir das Siche- 
rungs- und Fernmeldewesen, 


2. Dem Leiter der Hauptsicherheitsinspektion sind zur 
administrativen Bearbeitung beizugeben: 


Bearbeiter zur Entwicklung von Unfallverhiitungs- 
bildern, Merk- und Werbeblittern und zur Bekimp- 
fung der Berufskrankheiten, 

Bearbeiter zur Untersuchung der tédlichen und be- 
merkenswerten Unfalle im Betriebs-, Verkehrs- und 
Bahnunterhaltungsdienst, 

Bearbeiter zur Untersuchung der Unfalle im Werk- 
stdttendienst und Uberpriifung der Unfallbticher, 
Bearbeiter zur Untersuchung der tédlichen und be- 
merkenswerten Unfalle im Betriebsmaschinendienst, 
der Reisenden und Bahnfremden, 

Bearbeiter fiir Arbeitsschutzkleidung und Sekre- 
tirin. : 


4 
Sicherheitsinspektionen 


1. Die Sicherheitsinspektionen sind direkt den Prasi- 
denten unterstellt, und setzen sich zusammen aus 
Leiter, 
Sicherheitsinspektor fiir Betrieb, 
Sicherheitsinspektor fiir Verkehr, 
technischem Sicherheitsinspektor fiir Maschinen- 
technik, 
. technischem Sicherheitsinspektor ftir Starkstrom- 
technik und elektrische Zugférderung, 
technischem Sicherheitsinspektor fiir Bau, 
technischem Sicherheitsinspektor fiir Sicherungs- 
und Fernmeldewesen. 


2. Dem Leiter der Sicherheitsinspektion stehen als ad- 
ministrative Krifte zur Seite ; 
Bearbeiter fiir den Arbeitsschutz. 


5 
Bezirkssicherheitsinspektionen 
Die Sicherheitsinspektionen sind direkt den Amtsvor- 
stinden unterstellt und setzen sich zusammen aus 
Leiter, - 
Betriebsingenieur fiir Betrieb und Verkehr, 
Rangierinstrukteur, 
Betriebsingenieur fiir Maschinentechnik, 
Betriebsingenieur fiir Bau. 


Frauen, helft mit bei der Erfiillung unseres 
| Fiinfjahrplans fiir ein Leben in Gliick und 


Wohlstand, Reiht euch ein in den Produk- 
| tionsprozeB! 
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6 
Betriebssicherheitsinspektionen 


a) Die Betriebssicherheitsinspektionen in den Reichs- 
bahnausbesserungswerken unterstehen direkt dem 
Werkleiter. Sie setzen sich zusammen aus dem 
Sicherheitsingenicur als Leiter und je nach Bedarf 
aus 
Ingenieuren, 

Technikern, 
Abteilungsleitern und 
Werkmeistern. ; : 


b) Die Betriebssicherheitsinspektionen bei den tibrigen 
Dienststellen der Deutschen Reichsbahn setzen sich 
zusammen aus dem Leiter, der gleichzeitig Dienst- 
vorsteher ist, 

1 Sicherheitsbeauftragten und je nach Bedarf aus 
Ingenieuren, Technikern, Abteilungsleitern, Meistern. 


q 
Aufgaben und Befugnisse 
1. Die Hauptsicherheitsinspektion hat insbesondere fol- 
gende Aufgaben zu erfiillen: 

a) Gemd8 §§ 8 und 9 der Verordnung zum Schutze der 
Arbeitskraft den Betriebsleiter bei der Organisie- 
rung der Sicherheit zu unterstiitzen und zu beraten, 
alle nachgeordneten Sicherheitsorgane anzuleiten 
und zu kontrollieren. 

b) Fiir fachliche Weiterbildung der nachgeordneten 
Sicherheitsorgane zu sorgen. 

c) Bei der Planung, Errichtung, Erweiterung oder Ver- 

- Hnderung von Arbeitsstétten: und Betriebsanlagen 
mitzuwirken, damit die neuesten Erkenntnisse und 
Vorschriften der Sicherheitstechnik beriicksichtigt 
und die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen er- 
fiillt werden. 

d) Einen umfassenden Erfahrungsaustausch und eine 
zentrale Auswertung zu organisieren. 

e) Die wissenschaftliche Mitarbeit bei der Erforschung 
von. Gefahrenquellen zu gewihrleisten. 

2, Die Sicherheitsinspektionen der Reichsbahndirek- 
tionen haben unter Anweisung des Présidenten und An~ 
leitung der Hauptsicherheitsinspektion die Sicherheits- 
und Arbeitsschutzmafnahmen bei den Reichsbahn- 
amtern zu unterstiitzen, anzuleiten und zu kontrollieren. 
3. Die Bezirks- und Betriebssicherheitsinspektionen 
haben die Amtsvorstinde, Werkleiter und Dienststellen- 
vorsteher. bei der Organisierung des Arbeitsschutzes zu 
unterstittzen und zu beraten, insbesondere die Anwei- 
sung der Hauptsicherheitsinspektionen in ihrem Bezirk 
zu popularisieren und anzuwenden. Dartiber hinaus 
haben sie eine enge Zusammenarbeit mit drtlichen Ar- 
beitsschutzinspektionen zu pflegen. 

4. Die Sicherheitsinspektionen sind entsprechend den 
Bestimmungen des § 2 der Verordnung zum Schutze der 
Arbeitskraft vom 25. 10. 51 fir die Erftillung ihrer Auf- 
gaben voll verantwortlich. Sie kénnen entsprechend 
den Bestimmungen dieser. Verordnung bei Vernach- 
lissigung ihrer Aufgaben bestraft werden. 

Berlin, den 4, 1. 52 Ministerium fiir Verkehr 

(gez.) Dr. Reingruber 
(Minister) 
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Zur Durchfiihrung ordne ich an: 


‘Zu Abschnitt 3 : 


Der Leiter und die Sicherheitsinspektoren der Haupt- 
sicherheitsinspektion werden von mir bestellt und ab- 
berufen. : 

Um die Betriebsverbundenheit zu gewahrleisten, arbei- 
ten die Sicherheitsinspektoren in den flir sie zustan- 
digen Fachabteilungen. Die administrative Bearbeitung 
fiir die Hauptsicherheitsinspektion tibernehmen die An- 
gestellten des Referats Arbeitsschutz und Unfallver- 
hiitung der Abteilung XIV. 


Zu Absechnitt 4 


Der Leiter und die Sicherheitsinspektoren der Sicher- 
heitsinspektionen der Reichsbahndirektionen werden 
von den Prisidenten bestellt und abberufen. Die Sicher- 
heitsinspektoren arbeiten in den ftir sie zusténdigen 
Fachabteilungen. ; 

Zur administrativen Bearbeitung sind dem Leiter die 
Bearbeiter ftir, Arbeitsschutz. und Unfallverhiitung bei- 
zugeben. 


Zu Abschnitt 5 


Der Leiter und die Sicherheitsinspektoren der Bezirks- 
inspektion werden vom Amtsvorstand bestellt und ab- 
berufen. : 

Zum Leiter der Bezirksinspektion ist einer der Betriebs- 
ingenieure zu bestellen. 


Um die administrative Bearbeitung der Bezirksicher- 
heitsinspektionen sicherzustellen, sind die Bearbeiter fur 
Arbeitsschutz und. Unfallverhiitung einzusetzen. Sie 
diirfen nur in dringenden Fallen oder bei nicht voller 
Auslastung ihres Arbeitsgebietes mit anderen Aufgaben 
betraut werden. Ftir alle weiteren Dienststellen der 
Deutschen Reichsbahn ist nach den Richtlinien des 
Ministers zu verfahren. 

‘Mit der Bestellung der Sicherheitsinspektoren und 
Sicherheitsbeauftragten darf keine Stellenplanvermeh- 
rung erfolgen. 

Eine: Ausnahme macht die Bestellung des Leiters der 
Hauptsicherheitsinspektion. 


Gd (134) v. 18. 2. 52 
: gez. i. V. Lehmann 


GdR 6382 


Betr.: Sperrung. von Vollmachten fiir Angehérige des 
Priifungsdienstes 


Nachstehende Vollmachten fiir Angehérige des Prii- 
fungsdienstes der DR werden ftir ungiiltig erklart: 


Vollmacht Nr. 000 297 fir Hauptpriifer Hans Schebesta, 
Vollmacht Nr. 000 292 fiir Hauptpriifer Herbert Kunad; 
beide Prtifungsamt bei der Rbd Dresden. 


Bei eventuellem Vorweisen Trapo verstiindigen, Voll- 
machten einziehen und mit Personalien:- der Betreffen- 
den unter Einschreiben an das Hauptpriifungsamt, 
Vofistr. 85, senden. 


(Hpa L — 3 — 204/48/52 — v. 12. 2. 52/31 317) 


I. Betrieb 


Betr.: Postabfertigung, GdR 633 
hier Anderung der Fahrdienstvorschriften § 33 (5) 


Das Ministerium fiir Post- und Fernmeldewesen klagt 
weiterhin dariiber, daB auf die Postabfertigung weni 
Riicksicht genommen wird. : 

' 12--2 Bavf ; 
Bereits in der Verftigung —“T/ar—:«vom 14, 7. 51 
wurde mitgeteilt, da8 die grundsitzliche Regelung der 
Fahrdienstvorschriften in § 33 (3) erhalten bleibt. Sie 
darf aber nicht dazu fithren, daB einzelne wichtige 
Postsendungen — insbesondere Zeitungen — zurtick- 
bleiben. 
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Um den wiederholten Beschwerden und Antragen der 
Post gerecht zu werden, sind die Fahrdienstvorschrif- 


_ ten im § 33 (5) ab sofort’ handschriftlich auf folgenden 


Wortlaut zu dndern: . 

»(5) Der Aufenthalt verspiteter Ziige auf den Bahn- 
héfen ist nach Méglichkeit abzukiirzen. Die Dauer 
des abgekiirzten Aufenthalts hat die Aufsicht so 
friih wie miglich der Post und sogleich nach An- 
kunft des Zuges dem Zugfiihrer und den Schaff- 
nern mitzuteilen. Wegen des Ausrufens und der 
Auskunftserteilung an Reisende s. § 55 (7%). 


GD (12) — 2 Bavi 
“CT ay SCO. 5. 2. 52/31 264 
gez. i. V. Hetz 
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Cottbus 83 
Berichtigung Abschnitt 21 des AzFV ; 


Im Sonderheft Abschnitt 21 des AzFV der Reichsbahn- 
direktion Cottbus (Dv 411 b Cs) sind als Berichtigung 2b 
mit Giiltigkeit ab sofort — sofern nicht bereits schon 
auf besonders bekanntgegebene vorliufige Berichtigung 
durchgefiihrt — folgende Berichtigungen und Ergin- 
zungen handschriftlich durchzufithren: 


1 | 2 | 3 | 4 | § | 6 


| 1 | Weifwasser (Oberlaus.) | 157,6 | 157,4 | 0,2 


Langsamfahrstellen Kiekebusch—Madlow und 
»Brand (Niederlaus.)“ mit allen Angaben streichen. 
Strecke 10 


a) Ri lfd. Nr.6 und b) Ri lfd. Nr. 9 
Strecke 13 


Strecke 4 : : : 
a) Ri Ifde. Nrn. 1 u. 2 ,.Doberlug—Kirchhain" mit allen 
Angaben streichen, ,,.Elsterwerda“ erhélt die lid. Nr. 1, 


Strecke 7 

a) Ri lfd. Nr. 9 ,, WeiBwasser (Oberlaus.)“ km-Angabe in 
Sp. 5 von 157,5 in 157,6 Andern, desgleichen Angabe in 
Sp. 6 von 0,1 in 0,2 und in Sp. 8 zusetzen: o Ubg, 

b) Ri km-Angabe in Sp. 3 in 204.800 abandern und dar- 
unter als lfd. Nr. 1 einfiigen: 


Pa fe. Loe bie " 


| W km 187,9 | 


[ — [eos | » | 


Cottbus erhalten die lfd. Nrn. 2 und 3, bisherige lfd. Nrn. 3 und 4 


»Schélnitz Anschl* mit allen Angaben streichen, 


a) Ri bei lfd, Nr.1 E und A streichen, dafiir zusetzen: E West- und Ostseite, A nur von Ostseite, 


Ifd. Nr.3 ,,.Merzdorf—Cottbus Spreebriicke“ 


mit allen Angaben streichen, desgleichen b) Ri lfd. Nr.8 und bei 


lfd. Nr. 9 ,,Merzdorf (Kr. Cottbus)" zusetzen: A, bei lfd. Nr.10 in Sp.3 A und E streichen und dafiir einfiigen: 


E nur nach Ostseite, A West- und Ostseite. 
Strecke 21 


a) Ri bei lfd. Nr. 1 hinter Guben einfiigen: Ostseite, b) Ri bei lfd. Nr. 1 ebenfalls einfiigen: Ostseite. 


Strecke 42 


a) Ri zwischen Finsterwalde und bisheriger Ifd. Nr.1 einfiigen: 


Senftenberg West— 
| ‘ | Senftenberg!Hbf | 27,2 | 27,3 | 1 


Langsamfahrstelle Senftenberg Hbf erhalt lfd. Nr, 2, 


b) Ri nach Senftenberg Hbf anfligen: 
1 | Senftenberg Hbf— 


Senftenberg West | 27.8 | Peed | oe 
Strecke 44 


| - | Behelfsbriicke | 10 | - | Ww km 27,00 


| _ | Behelfsbriicke | 10 | _ | NOH km 27,4 


a) Ri Ifd. Nr.1 ,,Proschim—Haidemtihl" mit allen Angaben streichen. 


Strecke 48 


a) Ri lfd. Nr, 1, b) Ri lfd. Nr.1 ,,Taubendorf“ mit allen Angaben streichen. 


Personale zur Berichtigung anweisen, Zugbegleit- und Lokpersonale zusitzlich durch Aushang von Abschriften der 
Mi-Bl-Bekanntgabe; Durchfiihrung der Berichtigungen in den dem Personal zugewiesenen Druckstiicken in ge- 


eigneter Weise tiberwachen. 


Zusatz fir Personalheimatstellen anderer Rbden, die mit dem AzFV der Rbd Cs ausgeriistet sind: Wir durfen um 


gleichméBiges Verfahren bitten. 

(12 B 4 Bavfa v. 22. 2. 1952 / 1409) 

Betr.: AzFV Abschnitt 21 der Rbd Dresden 

Folgende Anderungen durchfiihren: 

1 | 2 | 3 

Strecke 20. 
| 4a 

Strecke 20. 


a) nachtragen hinter Nr. 4: 
| Riesa A | 66,65 | 66,80 | 0,15 


b) nachtragen hinter Nr. 4: 


| fa | Abzw Zeithain | 69,86 | 69,6 | 0,26 
Strecke 28. a) Eintrag Nr.8 dndern: 
| 8 Abzw Zeithain Bogendreieck 141,69 69,73 | 0,54 
JuRS 
Strecke 28. b) Eintrag Nr. 1. dndern: 
1 Abzw Zeithain Bogendreieck | 69,86 | 141,95 0,42 
LD JuRd 
Strecke 29. a) Eintrag Nr.2 dndern: 
| 2 | Abzw Réderau Bogendreieck 141,74 | 68,28 0,25 
: fuRS LD 
Strecke 29. b) Eintrag Nr.1 Andern: 
| 1. | Abzw, Réderau Bogendreieck | 68,15 | we 0,23 
LD GRS 
Strecke 30. a) Eintrage Nr.17 ,Deutschenbora E* und 


[ee Ae ees 2 


Dresden 159 


eae le 
perdepebeeme: | ane si] 
Jo] Fm fo] | 
eet | 
Peete | 
Pee ie | 
=| 


500 | 60 | | bei zweifl. Signalbild 


Nr.18 ,Deutschenbora A“ streichen, 


Die mit Nachtrag Nr.1 als neu Nr.7a angeordnete Ergainzung, betr. Bf Deutschenbora, erhalt Ny, 7. 


Strecke 30. b) Eintrag Nr. 7— Deutschenbora — streichen. 
Eintrige Nr. 8 = Deutschenbora A, 
Nr. 25 = Tanndorf E, Spalten 2 und 4 bis 11, 
Nr. 26 = Tanndorf A streichen. 
50 : 
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Strecke 31. a) Eintrag Nr.7a:= Ostrau streichen. 
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Eintrag Nr.11 mu8 in Spalte 8 lauten: ,u. Uh u. Ubg“. 


Eintrag Nr: 10 = Ostrau E streichen. 
Neu aufnehmen: 


teal 3 | + | 6 -| 6 


| ba | Steina | 31,68 | 31,56 | 0,12 


Strecke 31. b) Eintrag Nr.3 = Mittweida mu8 in den Spalten 8 und 9 lauten: 0. Ubg 70“, 


Strecke 73. b) Eintrag Nr.1, Spalte 2 und 4 bis 11 streichen. 


Strecke 93. a) Eintrag Nr. 1 andern: 


| 1 | Abzw Zeithain Bogendreieck 69,16 0,13 0,51 
| ; ; LD 2E 


Strecke 93. b) Eintrag Nr.5 dndern: 

| 5 | Abzw Zeithain Bogendreieck | 0,29 | 0,05 | 0,24 
Strecke 116. b) Eintrag Nr.3 Sndern: 

| 3 | Rochlitz Eu A | 39,73 | 38,00 | 0,83 


Strecke 180. Alle Angaben streichen. 
(14 B 10 Bavfa v. 21, 1.52 /12 55) 


ce 
ee 
ieee A 

[=| Fm fo] | 

J] Hae fw] 


Il. Reiseverkehr 


Betr.: Einreise in das Sperrgebiet Berlin 275 


Die SVE Wismut unterhalt flr die bei der Wismut Be- 


schaftigten und deren AngehGrigen eine Kuranstalt in 
Bad Elster. Die zur Kur bestimmten AngehGrigen der 
Wismutarbeiter erhalten von der SVK Wismut eine 
Kureinladung —- die mit Nummer und Giiltigkeits- 
vermerk vom.— bis versehen sein muB — und einen 
Gutschein zur Fahrgeldstundung zugestellt. Auf Vor- 
lage der Kureinladung der SVK Wismut ist die Fahr- 
karte bis Bad Elster auszufertigen. Zur Kontrolle tiber 
die Ausgabe der Fahrkarte ist von der Fahrkarten- 


ausgabe die Kureinladung auf der Riickseite unter dem 
Aufdruck: 

»Wir bitten Sie, den D-Zug ..... 

Abfahrt ..... am .....e 

; ab Leipzig/Dresden zu benutzen.“ 

abzustempeln und die Nummer des Fahrausweises 
handschriftlich zu vermerken. Auf der Rtickseite der 
Fahrkarte ist mit Tinte oder Tintenstift die Nummer 
der Kureinladung zu vermerken. 
Alle anderen Kurgéste nach Bad Elster miissen die 
Einreisegenehmigung hbei-Lésung des Fahrausweises 
am Fahrkartenschalter vorlegen. 


(23 R 20 Vpa v. 14, 2. 52/22 188) an 


IV. Maschinentechnik 


GdR 634 


Betr.: Mafinahmen zur Senkung des Stromverbrauches 


a) Beschrinkung der Stromentnahmezeiten’ und des 

Strombezuges. Durch Verordnung vom 20. 9. 51 
(vergl. Gesetzblait Nr. 114 vom 26. 9. 1951) sind fir 
Industriebetriebe usw. bestimmte Strombezugzeiten 
festgelegt worden. Es liegt Veranlassung vor, erneut 
darauf hinzuweisen, da8 diese Verordnung auch fir 
die Rawe und solche Werksiiitten der DR gilt, deren 
Arbeitszeit nicht in unmittelbarem Zusam- 
menhang mit den durch den Fahrplan bedingten 
Gegebenheiten steht. 
In der gleichen Verordnung wird gesagt, daB die 
elektrische Raumheizung fiir alle Abnehmer nur 
in der Zeit von 22 bis 6 Uhr gestattet ist. Durch 
Sonderkontrollen, die von auBerhalb der DR stehen- 
den Stellen durchgeftihrt wurden, ist festgestellt 
worden, da8 trotzdem haufig wahrend des ganzen 
Tages — einschlieBlich der Spitzenbelastungszeiten! 
— elektrisch geheizt worden ist. 


Alle festgestellten Falle sind zur Bestrafung nach 
§ 10 der obengenannten Verordnung gemeldet 
worden, 


Derartige undisziplinierte Stromentnahme muf bei 
der Reichsbahn unbedingt unterbunden werden. So- 
weit dies noch nicht geschehen, ist das Erforderliche 
zu veranlassen oder eine entsprechende Verein- 
barung iiber den Kreisenergiebeauftragten mit dem 
Landesenergiebeauftragten herbeizufiihren. 
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b) Stromsparmafinahmen 


Abgesehen davon, da8 solche VerstéBe einer Sabo: 
tage an unseren Produktionsplinen gleichkommen, 
ziehen die damit zwangsliufig verbundenen zusdtz- 
lichen Abschaltungen ganzer Netzteile auch die Be- 
triebs- und Verkehrssicherheit der DR erheblich in 
Mitleidenschaft. Dariiber hinaus ist es aber auch 
schon aus rein wirtschaftlichen Griinden notwendig, 
eine weitestgehende, allgemeine Senkung der Strom- 
kosten anzustreben. 
Mehr ‘noch als Kontroll- und StrafmaSnahmen kén- 
nen Aufklérung und Unterrichtung aller Mitarbeiter 
dazu beitragen, daf die Notwendigkeit zur Ein- 
schrankung des Stromverbrauches besser als bisher 
erkannt und beachtet wird. Es ist Aufgabe der. 
»mnergiesparer“, die bekanntlich bei jeder Dienst- 
stelle eingesetzt sein sollen, sowie der ,,Energie- 
ingenieure“ und ,,Energie-Uberwachungsheauftrag- 
ten“ der Rbden und Rawe, hier férdernd und helfend 
einzugreifen. Sie haben den fiir den wirtschaft- 
lichen Energieverbrauch verantwortlichen Betriebs- 
‘oder Dienststellenleiter zu unterstiitzen, alle Még- 
lichkeiten zu erw&gen den Leistungsbedart im Be- 
triebe herabzusetzen, die Initiative der Belegschafts- 
mitglieder wachzurufen und alle zweckmaBigen 
leistungssparenden Vorschlige in die Tat umzu- 
setzen. 
Dies ist eine Aufgabe, die nur von einer Persénlich- 
keit gelést werden kann, die mit Umsicht, Willen, 
Tatkraft, groBem Verantwortungsgefiihl und politi- 
schem BewuBtsein an die Arbeit herangeht. 


ol 
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Die Kontrolle des Verbrauches an elektrischer Ar- 
beit (gemessen in Kilowattstunden) ist aus betriebs- 
wirtschaftlichen Griinden wichtig, aber jetzt nicht 
mehr allein ausreichend. Wichtig ist sie deshalb, 
weil am Bezug elektrischer Arbeit gespart werden 
muB, denn jede eingesparte kWh bedeutet einge- 
sparte Kohle, und Kohle ist bekanntlich Mangel- 
ware. Nicht ausreichend ist sie aber deshalb, weil 
nicht nur die elektrische Arbeit, sondern und vor 
allem der Bedarf an elektrischer Leistung (gemessen 
in Kilowatt) eingeschrankt werden muB. 


Jedes kW Leistung, welches der Energiesparer in 
»seinem Bereich spart, kommt an anderer Stelle 
unserem Fiinfjahrplan zugute. Nur wenn auf diese 
Weise der Leistungsbedarf den Erzeugungsmdglich- 
keiten der Elektrizititswerke angepait wird, haben 
die Energiesparer ihre Aufgabe voll erfullt. 


Die Dienststellenleiter und die Funktionire der Ge- 
werkschaft sind verpflichtet, die Aufgaben der 
Energiesparer weitgehend zu unterstiitzen und sich 
auch selbst flir die Energieeinsparung einzusetzen. 
Es darf.keinen iiberbetrieblichen oder innerbetrieb- 
lichen Wettbewerb mehr geben, in den nicht die Ein- 
sparung von Energie als einer der. maSgeblichsten 
Gesichtspunkte aufgenommen wird. 


Im Dienstunterricht, bei Dienstbesprechungen und 
jeder anderen Gelegenheit ist auf die sorgfaltige Be- 
achtung der Stromsparmafinahmen, deren wichtigste 
in Anlage 1 niedergelegt sind, hinzuweisen. 


Alle stromverbrauchenden Stellen der DR sowie 
auch die Unterabnehmer miissen wissen und vor 
allen Dingen auch spiiren, daB sie laufend kontrol- 
liert werden. Hartnackige Stromverbrauchssiinder 
sind ohne Riicksicht auf Dienststellung und An- 
sehen der Rbd zu melden. 


Das von der Betriebsfachschule der Energie Mark- 
kleeberg, Markkleeberg bei Leipzig, Friedrich-Ebert- 
StraBe 28, herausgegebene Informationsblatt ,,Der 
Energiewart“ bringt laufend wertvolle.Hinweise auf 
die in dieser Richtung anstehenden Aufgaben. Es 
wird empfohlen, mehrere Exemplare dieser Blatter 
zu beschaffen und den Energiesparern zur Kennt- 
nisnahme zuzuleiten. 


c) Stromabschaltungen 


52 


Die bei der gegenw&rtigen Energielage unvermeid- 
baren Stromabschaltungen miissen — ebenso wie 
von der Allgemeinheit — auch von den Bahnhéfen 
und den Bahnanlagen geringerer Bedeutung in Kauf 
genommen werden. Fiir wichtigere Bahnhéfe sind 
mit den zusténdigen Stellen Vereinbarungen ge- 
troffen worden, wonach jene entweder tiberhaupt 
nicht oder nur zu sogenannten ,,Notabschaltungen“ 
herangezogen werden sollen. 

Es besteht kein Zweifel, daG mit dieser Regelung den 
Erfordernissen der DR nur in ganz geringem Um- 
fange entsprochen ist. Die Gegebenheiten der gegen- 
wartigen und voraussichtlich auch noch im kommen- 
den Jahr zu erwartenden Energielage machen es 
daher erforderlich, da8 an den ftir den Betriebs- 
ablauf wichtigsten Stellen, bei denen mit einem Aus- 
fall der Stcomversorgung zu rechnen ist, vorsorglich 
MaBnahmen zur behelfsmaSigen Aufrechterhaltung 
des Betriebes und der Verkehrssicherheit geschaffen 


werden (Bereitstellung von Notstromaggregaten, | 


Herstellung besonderer Anschliisse an nicht oder nur 
wechselweise abgeschaltete Netzteile usw.). Der Be~ 
reitstellung einer ausreichenden Notbeleuchtung ist 
von allen Dienststellen die zur Vermeidung von 
Unfallen notwendige Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
Im Rangierdienst mu8 — falls dieser. bei Ausfall der 
Beleuchtung nicht vortibergehend eingestellt werden 
kann -—- mit der gebiihrenden Vorsicht gearbeitet 
und der Ausfall an Leistungslohn durch Gewdéhrung 
von Erschwerniszuschlégen ausgeglichen werden. 

GréBte Sparsamkeit mit Elektroenergie in den 
Spitzenbelastungszeiten trigt wesentlich dazu bei, 
Abschaltungen zu vermeiden. Wenn durch die 
Stromabschaltungen ganz besondere Schwierigkeiten 


auftreten, so ist zu berichten. Da aber nicht nur die 
jeweilige Reichsbahnanlage, sondern meist auch 
noch das von dem gleichen Netzteil aus gespeiste 
tibrige Versorgungsgebiet von der Abschaltung aus- 
genommen, dafiir dann ‘aber ein anderer Netzteil 
abgeschaltet werden muB, sind die Rbden  ver- 
Dflichtet, vor Weitergabe derartiger Wiinsche einen 


| Frauen und Miitter, helft beim Wiederaufbau 


| unserer deutschen Hauptstadt. 


Unterstiitzt 
das Nationale Aufbauprogramm Berlin 1952! | 


strengen Mafistab anzulegen. Unmittelbare Ver- 
handlungen der Dienststellen und Amter mit den 


Elektrizitatswerken und Lastverteilern sind zu 
unterlassen, 
(IV 47.3 818/52 v. 5. 2.52/31 748) 
Anlage 


Sparmafnahmen fiir die Elektro-Energiewirtschaft 


A. Beleuchtungsanlagen 


1. AuSenbeleuchtung 
In einem Stromkreis nur Leuchten zusammen- 
fassen, die gleichzeitig brennen miissen. 
Nie mehr Stromkreise einschalten, als fiir die je- 
weilige Arbeit nétig sind. 


Wattstarke der Gliihlampen so wahlen, daB die 


Beleuchtung zum Ausschlu& der Gefahrenmomente 
ausreicht. 


2. Einschaltdauer der Beleuchtung 


Das natiirliche Licht ist weitestgehend auszu- 
nutzen, daher die Beleuchtung nicht zu friih ein- 
schalten und nicht zu spat ausschalten. 


Auf nicht betriebenen Bahnanlagen, Bahnsteigen. 


und an nicht benutzten Arbeitsplatzen ist die Be- 
leuchtung nicht einzuschalten, ggf. auszuschalten. 
In Raéumen, in denen ftir den Arbeitsplatz Einzel- 


beleuchtung vorhanden ist, darf die Allgemein- 


beleuchtung nur in den notwendigsten Fallen ein- 
geschaltet werden. 
3. Reinigen der Leuchten 


Auf laufendes Reinigen der Leuchten, besonders 
der Leuchtenschirme (Reflektoren), der Glas- 
glocken und Gliihlampen muB mit Rticksicht auf 
gute Lichtausbeute geachtet werden. 


4. Wattstarke der Glithlampen 
Schreibtischbeleuchtung fiir einfache, 


kurzzeitige Arbeiten ........ ccc eens 25 Watt 
Maschinenschreiben, Lese- und 

Schreibarbeiten .......... 0. cece eae 40 , 
Zeichentischbeleuchtung ..........06. 60 y 
Arbeitsplatzbeleuchtung fiir einfach 

ALDOCICON Wieck cienled Gee have iure eo kaye ds “25 4; 
Arbeitsplatzbeleuchtung fiir feine Ar- 

D@TGEN ag tee cus hoe to ek Soma eee ee elas 40 , 
Arbeitsplatzbeleuchtung ftir feinmech. 
Arbelten 2... 0 .ccre ev eaceeaavineesenes 60 
Gleisbeleuchtung im allgemeinen nicht : 
Tiber ccc eeu eeae SSiieels aversie wa wares aed oe 300, 
Gleisbeleuchtung an wichtigen und 
verkehrsreichen Stellen ......... . bis 1000, 
Bahnsteigbeleuchtung je mach den 
vorliegenden Verhaltnissen, im allge- 

MOEINEN © eae ea ote Dawe be ead 40—100 , 


B. Elektrowarme 


Die Benutzung elektrischer Koch- und Wirmeplatten 
jeder Art ist nur mit Genehmigung der Rbd gestattet. 
Diese ist jahrlich zu erneuern. ; 


Elektrische Raumheizung ist in der Zeit von 6 bis 
22 Uhr grundsatzlich verboten, in der Zeit von 22 bis 


' 6 Uhr nur mit Genehmigung der Rhd gestattet. 
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Betr.: Heizkessel 
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C. Unterhaltung der Starkstromanlagen 
Die elektrischen Kraft- und Beleuchtungsanlagen 
sind laufend in ordnungsméfigem Zustand zu er- 
halten, damit Stromverluste durch schlechten  Isola- 
tionszustand vermieden werden. ‘ 
Beobachtung des Zahlers auf Leerlauf bei heraus- 
genommenen Sicherungen. 


D. Kraftanlagen 
1. Elektromotoren 

Motorenleistung dem Kraftbedarf gut anpassen. 
Nur gut ausgelastete Motoren — zwischen 75 und 
100 /o der Nennleistung — arbeiten wirtschaftlich. 
Zu starke Motoren mdglichst bald durch kleinere 
ersetzen. 

Méglichst Motoren mit KurzschluBanker ver- 
wenden, 

Leerlauf von Motoren vermeiden, Einzelantriebe 
einrichten. , 


2. Leistungsfaktor cos 
Der Leistungsfaktor soll nicht unter 0,8 sinken. 
Sonst Kondensatoren einbauen oder andere ge- 
‘ eignete MaBnahmen treffen. 


3. Lastsplizensenkung Lo 
Stromverbraucher mit hohen Lastspitzen, wie 
Schiebebtihnen, Drehscheiben, Kohlen- und Hebe- 
krane u. dgl. méglichst nicht gleichzeitig benutzen. 
Die Leistung der Motoren fiir Luftverdichter so 
wihlen, da sie lingere Zeit durchlaufen und 
nicht kurzzeitig ein- und ausschalten. 

Soweit méglich Motoren unbelastet und nachein- 
ander anlaufen lassen, ~ 

Weitestgehende Verlagerung der Leistungsent- 
nahme von den Spitzenbelastungszeiten auf die 
tibrigen Tageszeiten, besonders auf die Zeit von 
22 bis 6 Uhr. 

Batterien nur nachts laden. 


4, Wartung elektrischer Antriebe 


Lager der Motoren und der angetriebenen Ma- 
schinen gut unterhalten und schmieren, damit 
Kraftverluste niedrig gehalten werden. 


5. Pampenanlagen 


Auf ordnungsgemaBe Arbeitsweise und Schmie- 
rung der Pumpen, Rohrbriiche und Undichtheiten 
des Rohrnetzes laufend achten. Verschlammung 
der Pumpen oder Rohrnetze rechtzeitig beseitigen. 


a V. Reichsbahnausbesserungswerke 


* 
yf 
a Achtung! Achtung! 


GdR 634a 
1. Das Raw Meiningen bietet an: 


1 stehenden Heizrohrkessel, 

Hersteller: Fa. Moritz Jahr, Gera, 

Baujahr: 1913, Fabr.-Nr, 997, . 
Heizfliiche: 9,57 m?, Betriebsdruck: 11 kg/cm. 


Pumpen und Armaturen sind vorhanden, mlssen 
tiberholt werden. Innere Kesseluntersuchung und 
Wasserdruckversuch sind erforderlich. 


Die Kosten fiir die Untersuchung, den Wasserdruck- 
versuch, Transport usw. sind vom Abnehmer zu 
tragen. 


2, Das Johanniter-Krankenhaus der Alémark in Sten- 
dal bietet an: 
1 Zweiflammenrohr-Hochdruck-Dampfkessel, 
Hersteller: Berliner AG vorm, Freund & Co., Char- 
lottenburg, 
Baujahr: 1898, Fabr.-Nr. 850, 
Heizfliche: etwa 80 m®, Betriebsdruck: 6 kg/cm?, 
Kessellinge: 8520 mm, Kesseldurchmesser: 2200 mm, 
Gewicht des Kessels: 18 t. 
Armaturen sind zum gréBten Teil vorhanden. Der 


Kessel ist in gutem Zustande und kann ohne Nach- 
arbeiten in Betrieb genommen werden. 


Kaufpreis: 2000 DM ab Lagerplatz. 


Die Kosten fiir Transport usw. sind ebenfalls vom. 
Abnehmer zu tragen. 


Meldungen iiber Bedarf miissen bei der GdR Abt. V 
(Ruf 31573) 14 Tage nach Erscheinen des Mitteilungs- 
blattes vorliegen. 


(GR 54. 6 Mkd 53 v. 1. 3.52/31 573) 


Betr.: Vorrichtungswesen GdR 635 
I. Zeichnungsbestellung ‘ 


Mehrere Dienststellen lassen sich laufend von den 
fertiggestellten Konstruktionszeichnungen Lichtpausen 
zusenden, ganz gleich, ob eine Beschaffung der jewei- 
ligen . Produktionshilfsmittel in Aussicht gestellt war 
oder nicht. 


Wenn auf der einen Seite damit rege Teilnahme an der 
fortschreitenden . Entwicklung bewiesen wird, bitten 
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(Dr. Horstel).. : 


wir jedoch zu berticksichtigen, daB es aus wirtschaft- 
lichen Grtinden nicht méglich ist, auch von den Kon- 
struktionen Lichtpausen zur Verfiigung zu stellen, von 
denen eine Beschaffung der Produktionshilfsmittel vor- 
erst oder nicht beabsichtigt ist. me 


Da nunmehr zum gréSten Teil alle Dienststellen, mit 
Ausnahme der Rb-Amter und Bwe, den volisténdigen 
Vorrichtungskatalog zur Verfiigung haben, wird sich 
in vielen Fallen tiberhaupt eine Zeichnungsforderung 
erlibrigen. : ; 


Hierzu einige Erlduterungen: 


Bei den Konstruktionszeichnungen erscheint in der 
Sttickliste neben der Zeichnungs-Nummer auch die 
Blatt-Nummer des Vorrichtungskataloges mit einer 
fiinfstelligen Zahl, z.B. PG 01273, d.h., da8 im Vor- 
richtungskatalog beim Arbeitsgebiet 01 unter Blatt 
Nr. 273 diese Vorrichtung dargestellt und beschrieben 
ist. Erscheint auf der Konstruktionszeichnung diese 
Nummer nur mit einer zweistelligen Zahl, z. B. LPG 08, 
so ist in diesem Falle zunichst nur das Arbeitsgebiet 
festgelegt worden (08 = Radersatzwerkstatt und Achs- 
lagerbearbeitung). Das Katalogblatt selbst mu8 jedoch 
noch entwickelt werden. Im letzten Falle wird den 
Bedarfstrigern dieser Produktionshilfsmittel eine 
Lichtpause zur Information zugestellt. 


In Zukunft werden daher von den Konstruktionen, die 
im Vorrichtungskatalog enthalten. sind, keine Licht- 
pausen mehr’ zugestellt. 


Ausgenommen hiervon sind die Rb-Amter, die aber még- 
lichst das betreffende Produktionshilfsmittel im Vor- 
richtungskatalog bei ihren -Rbden einsehen mdchten 
bzw. sich informieren lassen. 

Im allgemeinen werden aber in Zweifelsfallen, z. B. in 
bezug auf die Anwendungsmiglichkeiten im ‘jeweiligen 
Betrieb, oder bei Unklarheiten in der Funktion, Licht~ 


“pausen dieser Produktionshilfsmittel tibersandt. Dieses 


gilt auch fiir die Konstruktionszeichnungen, die in der 
Konstruktion verbessert wurden und den Zusatz in der 
Spalte Vorrichtungskatalog ,wie Katalogblatt Nr.“ 


- tragen. 


Il, Vom Zentralen Vorrichtungs-Konstruktionsbtiro 
(ZVKB) wurden im Monat Januar 1952 nachstehende 
Konstruktionen abgeschlossen: : 

A. Verbesserungsvorschlag 


1. Vorrichtung zum Drehen der Treib- und Kuppel- 
stangen fiir AuftragsschweiBungen nach Verbesse- 
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rungsvorschlag vom Werkdirektor Lesener, Raw 
Wittenberge, Zeichnung 80499, BI. 521 


G. Neukonstruktionen des Z2VKB 
Vorrichtungen: 


2. Priifstand ftir Ventilregler (f. alte, aufrechte und 
h&ngende Bauart), Zeichnung 982 29, Bl. 507, Kata- 
log-Blatt L 31 253 


3. Ausblasevorrichtung fiir Lok-Heizrohre, Zeichnung 
807 99, BL. 501 


4. Bohrvorrichtung ftir Rauchkammerrohrwand der 
Baureihe 582—3, 10—22 (G 12), Zeichnung 834 80, 
Bl. 50la 


MeSzeriéte und Lehren: 


5. Nockenabstandslehre fiir P-Wagenachslagergehaiuse 
alter Bauart, Zeichnung 834 34, Bl. 501 


6. Satteltiefenlehre fiir Einheitslagerschalen, Zeich- 
nung 834 37, Bl. 505 


7. Sattelweitenlehre fiir P-Wagenachslagerschalen alter 
Bauart, Zeichnung 834 49, BL. 519 


8. Lagerschalenriickenlehre fiir 
schalen alter Bauart, Zeichnung 83420, Bl. 509 


9. Olkastentiefenlehre fiir Wagengleitachslager, Zeich- 
nung 834 37, BL. 506 


C. In Vorbereitung und Entwicklung befindliche Kon- 
struktionen: ‘ 


1. Vorrichtung zum Priifen der Schieberbuchsen und 
Uberhitzerelemente auf Dichtheit, Zeichnung 834 99, 
BI, 509, Kat.-BI. 01 299 


2. Priiftisch fir Druckausgleicher, Zeichnung 982 29, 
Bl. 505, 


3. Priifstand fiir Ventilregler (f. simtliche auBer Ein- 
heitsbauart 1923), Zeichnung 98229, BI. 507a, Kat.- 
Bl. L 31 253 


4. Priftisch fiir Feinausriistungsteile, Zeichnung 982 29, 
Bl. 506, Kat.-Bl. 31 252 

5. Ausbohrvorrichtung fiir 
Zeichnung 861 45, Bl. 503 


6. Spannvorrichtung ftir Lokachslager, 
851 01, Bl. 502, Kat.-Bl. 08 291 


7, Frasvorrichtung zum Nachfrdsen der Linsen- und 
Treppensitze an Lok-Armaturen, Zeichnung 875 02, 
Bl. 506, Kat.-Bl. 25 251 


8. Vorrichtung zum AusS%gen von kupfernen Feuer- 
biichswandteilen und Zuschneiden der kupfernen 
Vorschuhe, Zeichnung 876 33, Bl. 501 


9. Verstellbare Splintlochbohrvorrichtung fiir Schrau- 
ben und Bolzen (v. 10—60 @), Zeichnung 834 80, 
Bl. 503. 


Alle Dienststellen werden ersucht, -Anregungen und 

Hinweise, die geeignet sind, den derzeitigen Entwick- 

lungsstand der in Vorbereitung befindlichen Konstruk- 

tionen zu beeinflussen, der Abt. V (Ref. Vorrichtungs- 
- wesen) rechtzeitig bekanntzugeben. 


Hauptkugelbolzenlager, 


Zeichnung 


P-Wagenachslager- . 


Da bei der Fertigung dieser Produktionshilfsmittel 
hichste Wirklichkeit erzielt werden soll, werden diese 
ausschlieBlich im Zentralen Vorrichtungsbau (ZVB) in 
Brandenburg-West in Serien vorgenommen. Zu diesem 
Zweck ist bei der GdR, Abt. V, zunichst der Bedarf, 
der noch nicht als Bestellung gilt, zu melden. Als 
letzter Termin sind sechs Wochen nach Ausgabe des 
jeweiligen Mitteilungsblattes der DR (siehe Ausgabe- 
datum) einzuhalten. 


Wir stellen anheim, bis zum Eingang des schriftlichen 
Bescheides vorerst fernmiindlich, Ruf 64 613, den Be- 
darf zu melden. Auch in diesem Falle melden die je- 
weiligen Rbden geschlossen den Bedarf ihrer Bwe. 
Nach abgeschlossener Kalkulation wird dem jeweiligen 
Bedarfstrager der ungefahre Stuckpreis, zu dem der 
Zentrale Vorrichtungsbau (ZVB) diéses Produktionshilfs- 
mittel bei serienmaBiger Fertigung abgeben kann, be- 
kanntgegeben. Die Bestellung kann dann mit einem 
Werkbestellzettel erfolgen. 


III. Betr.: Verzeichnis des Vorrichtungskataloges. 


In Kiirze erscheint ein neues Verzeichnis fiir den Vor- 
richtungskatalog in Verbindung mit einem Verzeich- 
nis der vorliegenden Konstruktionszeichnungen fiir 
Vorrichtungen, Lehren, Werkzeuge und Sondereinrich- 
tungen. 


Das in den Werken vorhandene Verzeichnis des Vor- 
richtungskataloges Opladen sowie das Verzeichnis der 
Konstruktionszeichnungen -—- Ausgabe April 1949 — 
sind somit ungiiltig. Die alten Ausgaben sind flint 
Wochen nach Ausgabe des Mitteilungsblattes (siehe 
Ausgabedatum) an uns zuriickzusenden. 


GdR — V/52 Zg 18/52 v, 4. 2. 52/64 013 


GdR 636 


Beir.: Zentrale Aufarbeltung der Kesselsicherheits- 
ventile 


Die zentrale Aufarbeitung der Kesselsicherheitsventile 
erfolgt ab sofort im Raw ,,7. Oktober“ Zwickau. 


Die Rawe und Dienststellen des Betriebsmaschinen- 
dienstes melden dem Raw _,,7. Oktober“ Zwickau bis 
zum 25. 2. 52: 


1. die monatlichen Stiickzahlen aufzuarbeitender Kes- 


selsicherheitsventile, unterteilt nach den' einzelnen 
Bauarten, 


2, den vorhandenen Tauschbestand an Kesselsicher- 
heitsventilen und deren Ubergabe an das Raw 
»t. Oktober“ Zwickau, 


3. die zur Aufarbeitung von Kesselsicherheitsventilen 
geeigneten Maschinen, Vorrichtungen, Lehren usw. 
zur evtl. Ubernahme und Vervolistiéndigung der 
zentralen Aufarbeitungswerkstatt. 


(GdR V/54, 7/44. 1/52 v. 7. 2.52/31 757) 


VIL. Sicherungs- und Fernmeldewesen 


Hallie 108 


Betr.: Sicherungs- und Fernmeldeanlagen, soweit sie 


aus einem Starkstromnetz mit Strom versorgt 
werden 


A. Von den Sfm und Fw sind auszufiihren und zu unter- 
halten: 


1, Die elektrische Beleuchtungseinrichtung der Vor-, 
Haupt-, Weichen-, Gleissperr-, Ablauf- und Vor- 
riicksignale und der Bremsprobesignalanlagen, 


2. die elektrische Beleuchtung der Kennzeichen K 8a 
(H-Tafel) und Kli (Wartezeichen), sofern die 
Adern fiir die Beleuchtung mit durch das Siche- 
rungskabel gefiihrt sind, 


3. elektrisch betriebene Stellwerks-, Signal-, Hupen-, 
Weichen- und Gleissperranlagen, Rangiermelde- 
anlagen, 

4, elektrisch betriebene Fernmeldeanlagen, 


5. Stromerzeugungs- und Stromspeicherungsanlagen 
flr Sicherungs- und Fernmeldezwecke, 

6. die elektrische Beleuchtungseinrichtung mit Glith- 
Iampen in transparentbeleuchtbaren Uhren. 
Hierzu gehért auch das Finsetzen und das Aus- 
wechseln der Glithlampen. (Siehe Mitteilungsblatt 
Nr. 7/1951 S. 137 Vig Halle 61.) ; 

7. Sdmtliche Leitungen und Anlagen von den Uber- 
gabestellen ab (siehe hierzu auch B 2). 
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Zur Herstellung eines Stromanschlusses ist den 
Starkstrommeistereien die erforderliche Stromart, 
Spannung und der Strombedarf mitzuteilen. Von 
. jeder Anderung der Anschlu8werte der Anlagen 
sind die Starkstrommeistereien zu unterrichten. 


B.Von den Starkstrommeistereien (siche Mitteilungs- 
blatt Nr. 4/1951 S.70 Vfg Halle 43) sind auszufiihren 
und zu unterhalten: 


1. Die Anlagen zur allgemeinen Stromversorgung, 


2. die Starkstromzuleitungen bis einschl. AnschluB ; 


an die Schalttafeln oder Sicherungen (Ubergabe+ 
stellen) fiir die Anlagen unter A, 1 bis 6, 


3. in besonderen Fallen auch der unmittelbare An- 
schluB (mit Sicherung und Schalter) der Zuleitun- 
gen nach den Anlagen unter A, 1 bis 6 als Ab- 
zweig von einer Starkstromverteilungstafel, 


4. die Zuleitungen bis an die Maste der Signalan- 
lagen unter Al, soweit diese an Stelle der Petro- 
leumbeleuchtung behelfsm&Big elektrische Be- 
leuchtung erhalten haben, 

5. die elektr. Beleuchtung der Kennzeichen K 8a 
(H-Tafeln) und Kil (Wartezeicheri), fiir die be- 
sondere Starkstromkabeln fiir die Beleuchtung 
verwendet werden, 

6. die Bremsuntersuchungs-Meldeanlagen, 

7. elektr. Winker in den Stellwerken. 

Bei Anderung der gelieferten Stromart und Span- 

nung ist dies den beteiligten Stellen rechtzeitig be- 

kanntzugeben. 

Dureh diese Verfiigung werden die AV 302/48 und 

die Verfiigung im Mitteilungsblatt Nr. 1/1951 S.15 

Vig Halle 29 ungiiltig; sie sind mit bezug auf diese 

Verfligung zu streichen. 

(Rbd Halle 47 Mktr 7 Mle v. 9. 2.52/54 91) 


XI. Finanzen und Betriebswirtschait 


GdR 637 


Betr.: Unterschriftsleistungen auf Zahlungsanwelsun- 
gen, Buchungsbelegen usw. 


Es bestehen in den Dienststellen vielfach Unklarheiten 
liber die Zeichnungsbefugnis bei Belegen. In nach- 
stehender Ubersicht wird diese daher nochmals be- 
kanntgegeben, 


1. Zahlungsanweisung 
auf Zahlungsanweisungs- 


Rbd: 
a) Pradsident oder Vizepra- 


formularen, Eingangs- sident bzw. Fachabtei- 
rechnungen, Primien- lungsleiter oder Vertre- 
peeaunee Reisekosten- ter 
rechnungen und flr an- ) Hauptbuchhal 
dere Nebenbeziige (un- / Vertreter Bie eee 
abhdngig davon, ob der 
Ausgleich im Zahlungs- Reichsbahnbezirk: 
oder Kontokorrentver- a) Bezirksdirektor bzw. 
kehr erfolgt) Fachabteilungsleiter 
oder Vertreter 
b) Hauptbuchhalter oder 
Vertreter 
2. Lohniisten Rbd: 


a) Fachabteilungsleiter 
(XIII) oder Vertreter 


b) Hauptbuchhalter oder 
Vertreter 
Reichsbahnbezirk: 


a) Fachabteilungsleiter 
oder Vertreter 


b) Hauptbuchhalter oder 
Vertreter 
Wirtschaftseinheit: 
Dienststellenleiter 
2a. Quittung zum Empfang Wirtschaftseinheit: 
des Lohngeldes der Wirt- pienststellenleiter (mit 
schaftseinhelten Dienstsiegel) 
(Unter Vorlage der Lohn- 
listen) 


Die vorgelegten Lohnlisten erhalten von der Bahnhofs~ 


kasse bzw. Kasse der Bezirksdirektion Eingangsstempel 


und Sichtvermerk. Die Hauptkasse der Rbd, die Bezirks- 
kassen, Abfertigungskassen bzw. Bahnhofskassen, die 
selbst Auszahlungen von Lohnlisten vornehmen, be- 
handeln die Lohnlisten als Kassenbelege. 

3. Buchungsbelege Hauptbuchhalter oder die 
von ihm ftir diese FaAlle 
beauftragten Vertreter 


4. Zahlungshelege zu Lasten Kbd: 
des Direktorfonds Sichtvermerk 


a) Kulturdirektor bzw. 
Fachabteilungsleiter 
— teilweise — 

b) BGL 

Zahlingsanweisung 

a) Président bzw. Vizepra- 
sident 

b) Hauptbuchhalter 


Reichsbahnbezirk: 

Sichtvermerk 

a) Kulturleiter bzw. Fach- 
abteilungsleiter — teil- 
weise — 

b) Bezirks-BGL 


Zahlungsanweisung 
a) Bezirksdirektor 
b) Hauptbuchhalter 


a) Prdsident/Vizeprasident, 
in deren Vertretung 
Kassierer oder Vertreter 

b) Hauptbuchhalter oder 
Vertreter 


6. Einnahme-Anweisungen Kassierer 


In allen Fallen, bei denen 2 Unterschriften vorgeschrie- 
ben sind, sind diese nur giiltig, wenn je einer der zu 
a) mit einem der zu b) Genannten gemeinsam zeichnet. 
Die Unterschriftsblatter miissen bei den Reichsbahn- 
stellen vorliegen. 


Bei Eingangsrechnungen, die bereits sachlich richtig 
bescheinigt sind, ist nicht mehr die Feststellung durch 
einen gepriiften Feststeller erforderlich. Es gentigt, um 
Verzégerungen in der Behandlung von Rechnungen bei 
Arbeitstiberlastung der Feststeller zu vermeiden, wenn 
eine andere Arbeitskraft aus dem Rechnungswesen 
nachgerechnet und dies entsprechend bescheinigt. 


(Vig 111 — 633/52 — v. 18. 2.52/31 614) 


5, Bank- und Kassenverkehr 


| Frauen und Miitter, der Wahlgesetzentwurf 
der Volkskammer der Deutschen Demokrati- 
| schen Republik ist die Grundlage fiir dic 
Durchfihrung gesamtdeutscher Wahlen zur 
| Nationalversammlung! 


55 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83+00415R0133001 10001-0 


Betr.: Sicherung der Geldtransporte GdR 688 


Bezug: Verfiigung WD (116) 4215/51 v. 16.1. 52 und 
i 4215/51 II v. 22.1. 52: 


Laut Bezugsverfiigung sind ab 1.2.52 bei allen Geld- 
transporten (Beférderung von Bargeld, Barschecks) von 
10000 DM an aufwiarts Geldtransportscheine zu be- 
nutzen. Die Geldtransportscheine sind in doppelter 
Ausfertigung anzulegen und haben fortlaufende Num- 
mern zu tragen. Die Drucklegung der Geldtransport- 
scheine ist der Rbd Dresden tibertragen worden, die sie 
nach der Fertigstellung an die tibrigen Rhoden verteilt. 
Bis zur Fertigstellung der Vordrucke sind die Geld- 
transportscheine handschriftlich zu fertigen. Die Erst- 
ausfertigung des Scheines mu beim Geldtransport von 
den Geldbeférderern mit sich geftihrt werden. Die 
Zweitschrift verbleibt als Unterlage bei der ausstellen- 
den Dienststelle. 


Wir bringen nachstehend folgende Erlduterungen: 
I, Abhebungen: 


a) Bei Abhebung des bendtigten Bargeldes durch 
eine Dienststelle von der drtlichen Kreditanstalt 
(nicht EVK) stellt die betreffende Dienststelle als 
Auftraggeber den Geldtransportschein aus. Nach 
Ausftihrung des Transportes verbleibt der Schein 
bei der ausstellenden Dienststelle. 


b) Bei Abhebungen von der EVK stellt den Geld- 
transportschein gleichfalls die Dienststelle aus, 
die die Abhebung vornimmt. Auch in Fallen, wo 
von der EVK den Geldabholern statt Bargeld ein 
Barscheck auf ein Kreditinstitut ausgeh&ndigt 
wird, ist der EVK der Geldtransportschein vor- 
zulegen. 


Nach Ubergabe des Geldes bzw. des Barschecks 
an die Geldbeférderer versieht die EVK den 
Schein mit ihrem Stempel und gibt ihn an die 
Beférderer zurtick. Der Geldtransportschein ver- 
bleibt ebenfalls in diesem Falle bei der Dienst- 
stelle. : 

c) Bei Zufithrung der Betrige durch die EVK an 
die Dienststellen wird der Schein von der EVK 
‘ausgeftillt. Bei Entgegennahme des Geldes ver- 
sieht die Reichsbahndienststelle den Schein mit 
ihren Stempelaufdruck und gibt ihn den Geldbe- 
férderern der EVK zurtick. Diese Geldtransport- 
scheine werden bei der EVK aufbewahrt. 


Il. Ablieferungen: 


a) Bei Einzahlungen der Dienststellen bei den 6rt- 
lichen Kreditinstituten ist der Geldtransport- 
schein von der Dienststelle (Auftraggeber) aus- 
zufillen und -verbleibt nach Ausflihrung des 
Transportes bei der Dienststelle. 

b) Bei Einzahlungen der Dienststellen bei der EVK 
wird der Transportschein von der Dienststelle 
ausgestellt und nach Beendigung des Transportes 
mit dem Stempelaufdruck der EVK versehen und 
der Dienststelle wieder zuriickgegeben, Der Geld- 
transportschein verbleibt bei der Dienststelle. 


c) Bei Abholung der Betrige durch die EVK stellt 


den Geldtransportschein die EVK aus, 148t aber . 


die Summe des abzuholenden Betrages offen (da 
Betrag nicht bekannt), Bei Ubergabe des Geldes 
durch die Dienststelle der Reichsbahn an die 
EVK-Beforderer ist die Summe vom Kassierer 
der Reichsbahnkasse einzusetzen und mit Unter- 
schrift und Stempelaufdruck zu bestatigen. Der 
Geldtransportschein verbleibt in diesem Falle bei 
der EVK. 


Bei Transporten zwischen zwei Reichsbahnstellen ist der 
Geldtransportschein von der Dienststelle auszufiillen, 
die den Auftrag zur Abholung oder Einzahlung des 
Geldes erteilt. Nach Entgegennahme des Geldes ver- 
sieht die auszahlende bzw. empfangende Kasse den 
Geldtransportschein mit ihrem Stempelaufdruck und 
gibt ihn dem Beférderer zurtick. 


Grundsitzlich ist bei allen Geldbeférderungen von 
10000 DM an von den Beférderern die Vorlage des 
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Geldtransportscheines zu verlangen. Es ist hierbei 
einerlei, ob die Beférderung des Geldes von der EVK 


_oder einer Reichsbahndienststelle ausgefthrt wird. 


(GAR 116 F 29—4215/51 III v. 5.2. 52 / 31 618) 


GdR 639 


Betr.: Zahlungen fiir Frachten, Nachnahmen und 
Nebengebithren im Giiter-. und Exprefgutver- 
kehr von Kunden, die vom Scheckverkehr aus- 
geschlossen sind 


Um den Firmen, denen wegen Scheckprotestes oder aus 
anderen Griinden die Scheckzahlung voriibergehend 
oder ganz entzogen worden ist, die Mdglichkeit zu 
geben, ihre Frachten, Nebengebtihren und eingegange- 
nen Nachnahmesendungen unbar zu bezahien, erkliren 
wir uns damit einverstanden, daB diese Firmen die not- 
wendigen Betrige bei der Deutschen Notenbank zugun- 
sten der zustandigen Bahnhofskasse einzahlen und der 
Giiter- bzw. Gepdckabfertigung die Einzahlungsbe- 
scheinigung der Bank vorlegen. 


Wegen der Abrechnung dieser Sendungen erlassen die 
Reichsbahndirektionen besondere Anweisung. 


(GdR 116.—F 33 — 4601/51 — v. 2. 2, 52 / 31 618) 


GdR 640 


Betr.: Kontierung und Bilanzausweis von Forderungen 
1. Uneinbringliche Forderungen 


Uneinbringliche Forderungen diirfen nur ausgebucht 
werden, wenn nachgewiesen wird, dai alle Méglich- 
keiten zur Einziehung ausgeschépft worden sind. Der 
Buchungsanweisung tiber die Ausbuchung ist ein Ver- 
lustprotokoll beizufiigen. Zweitschrift des Verlustpro- 
tokolls ist in der Kontrollausschu8sitzung zur Genehmi- 
pung der Ausbuchung vorzulegen. 


2. Kontierung von Investitionsforderungen 


Forderungen der Reichsbahnstellen flr Lieferungen 
und Leistungen zu Investitionen und Generalrepara- 
turen gegen Investitionstriger sind im Untergruppen- 
konto 140 auszuweisen. Diese MaSnahme ist im Hin- 
blick auf die Investitionsbuchhaltung und die Abstim- 
mung der innerbetrieblichen Verrechnungen erforder- 
lich. Die Investitionstrager der Deutschen Reichsbahn 
weisen ihrerseits ihre Verbindlichkeiten gegen Reichs- 
bahnstellen aus Lieferungen und Leistungen flr Inve- 
stitionen und Generalreparaturen in Untergruppen- 
konto 160 nach. 


(GdR 111.1 — 654/52 — v. 18. 2.52/31 776) - 


GdR 641 


Betr.: Bestandsaufnahme der regelspurigen Gtiterwagen 
hier: Behandlung von Bahndienstwagen. 


Nach den Bewertungsrichtlinien vom 29.7.50 (zweiter 
Sonderdruck vom 24.8.50) sind alle Fahrzeuge —- mit © 
Ausnahme der Giiterwagen des Kontos 0234 — siehe 
Tz 12 — bei der Generalinventur per 31.12.50 erfait 
und bei der Aufteilung des Anlagevermégens gem& 
GdR 111.1 — 1629/51 — v. 14. 6. 51 den zust&ndigen 
Wirtschaftsgruppen, z.B. die Hilfszugwagen der Wirt- 
schaftsgruppe ,maschinentechnischer Dienst“, die Bau- 
zuge der Wirtschaftsgruppe ,Unterhaltung der Bahnan- 
lagen“, zugeteilt worden. 

Zur volistindigen Erfassung aller regelspurigen Gtiter- 
wagen muGte in der Verftigung GdR 37 Vwaz 308/51 
v. 14.1. 52 angeordnet werden, daB bei der Giterwagen- 
bestandsaufnahme auch die Bahndienstwagen (Wagen 
fiir Bauztige, Kulturwagen, Mannschaftswagen, Unter- 
richtswagen, Arztwagen, Gerite- und Hilfsgeratewagen, 
Schneepfilige usw.) mit zu erfassen sind. 
Selbstverstindlich diirfen diese Bahndienstwagen, nach- 
dem sie bereits bei den Wirtschaftsgruppen ausgewie- 
sen werden, auf Grund der Wagenbestandsaufnahme 
nicht nochmals aktiviert werden. 

Es ist deshalb. wie folgt zu verfahren: Die im Zuge 
der Aufnahme der Giiterwagen einzureichenden Zahl- 
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zettel fiir Bahndienstwagen verbleiben bis zum Ab- 
schlu8 der vollstindigen Auswertung bei der Rbd 
Schwerin. Sie werden dort aber von vornherein aus- 
sortiert und gesondert gezdhlt. Nach AbschluB der Aus- 
wertung in Schwerin werden die Zahizettel fiir die 
Bahndienstwagen den Rbden zur Weitergabe an die 
Wirtschaftsgruppen und Rawe tibergeben. Die Wirt- 
schaftsgruppen usw. stimmen die Za&hlzettel mit ihrer 
Anlagenbuchhaltung ab und kléren etwaige Differen- 
zen unverziiglich auf. Mehr- und Minderbestinde sind 
je Reichsbahnbezirk listenméBig zusammenzustellen 
und hierher zur Weiterleitung an die Abt. III zu senden. 
(GAR 111.1 — 617/52 —v. 18. 2.52 / 31 776) 


GdR 642 


Betr.: Abfihrung und Buchung wiedervereinnahmter 
Betrige ; 


A, Wiedervereinnahmte Empfangerbenachrichtigungs- 
gebiihren und Fernsprechriickeinnahmen sind von 
den Reichsbahnbezirken, Reichsbahnausbesserungs- 
werken und sonstigen selbsténdigen Wirtschafts- 
einheiten nicht mehr an die GdR abzuftihren. Die 
Rb-Bezirke usw. buchen diese von Dritten ge- 
zahlten Betrige zugunsten des Abgrenzungskontos 
1369 in entsprechender Anwendung der Verfiigung 
117.1 — 152/51 — vom 15.11.51. Soweit .derartige 
Rtickeinnahmen bei den Rbden entstehen, sind sie 
weiterhin an die GdR abzuftihren. 

B. Dagegen miissen wiedervereinnahmte Betrége aus 
der Abgabe von bezogenem Strom, Gas, Wasser und 
Warme von allen Rb-Stellen iiber die Rbden an die 
GdR abgefiihrt werden. Diese MaSnahme ist mit 
Riicksicht darauf, da8 diese Rtickeinnahmen fiir 1952 
noch bei der GdR geplant wurden, erforderlich. 
Bei Eingang buchen die Reichsbahnbezirke, Rawe, 
EDR, VH, SV usw. derartige eingehende Strom- 
réchnungen usw. tiber Rechnungseingangskonto per 
Abgrenzungskonto 1369. 

Fir den betrieblichen Stromverbrauch usw. be- 
lasten sie nach Priifung ihre Kontenklasse 4. 


XII. Arbeit 


GdR 644 
Betr.: Lohnsteuererstattung fiir das Kalenderjahr 1951 


Nachstehend wird die Fiinfte Durchfiihrungsbestimmung 
zur LohnsteuerAnderungsverordnung bekanntgegeben. 
Die Durchfiihrungsbestimmung ist im Gesetzblatt der 
DDR Nr.150 vom 21.12.51 veréffentlicht worden. Sie 
regelt das Verfahren, das ftir die Erstattung von Lohn- 


steuern aus der Zeit; vom 1.1. bis zum 31.12.51 zu be-~ 


achten ist. Die im § 6 (1) genarinte Einkommensteuer- 
tabelle 16 ist durch den Deutschen Zentralverlag, Berlin 
O 17, MichaelkirchstraBe 17, zu beziehen. Die Durch- 
fiihrungsbestimmung hat folgenden Wortlaut: 


Fiinfte Durchfithrungsbestimmung “) zu der Verordnung 
zur Anderung der Besteuerung der Lohnempfinger und 
der frei schaffenden Intelligenz (LStAVOQ) 

— Lohnsteuererstattungsverfahren fiir das Kalender- 
jahr 1951 — Vom 16.12. 51 
Auf Grund des § 12 der Verordnung vom 24.5, 51 zur 
Anderung der Besteuerung der Lohnempfanger und der 


frei schaffenden Intelligenz (GBI. S. 493) in Verbindung - 


mit Artikel 3 Ziffer 3 Abs.5 und Artikel 24 Abs. 2 der 
Verordnung vom 1. 12.48 zur Anderung und Erganzung 
von Steuergesetzen (Steuerreformverordnung) (ZVOBL I 
1949 §.235) wird zur Durchfiihrung der Lohnsteuer- 
erstattung ftir das Kalenderjahr 1951 bestimmt: 


§ 1. 

; Erstattungsberechtigte 

(1) Erstattungsberechtigt sind: 

1. Lohnempfanger, die ihren Wohnsitz im Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik oder im Bereich 
des Demokratischen Magistrats von Grof-Berlin 
haben; 


*) I. bis Iv. Durchfihrungsbestimmung (GIBL, 1951 S, 693). 


Den Strom- usw.. Verbrauch Dritter stellen sie der 
Rbd mit der Buchung an 1369 per Rbd in Rechnung. 
Die Rbden buchen die bei ihnen unmittelbar ein- 
gehenden.Stromrechnungen und die ihnen von den 
_ Rb-Bezirken usw, in Rechnung gestellten Betrage 
fiir den Verbrauch Dritter zu Lasten ihrer Konten- 
klasse 4. 
Die Forderung an den Strom- usw. Abnehmer ist 
- per Forderungskonto an Konto 1929 zu buchen. 

C.Im Gegensatz dazu sind die Ertraége der Reichs- 
bahnbezirke usw. aus der Abgabe von selbst er- 
zeugtem Strom, Gas, Wasser und Warme an Dritte 
von den Rb-Bezirken usw. in den Konten-Unter- 
gruppen 857 bzw. 859 auszuweisen. 

D, Das im Kontenplan der Deutschen Reichsbahn fir 
1952 Anl.2 vorgesehene Untergruppenkonto 85540 
ist, wie bereits bekanntgegeben, zu streichen. Die 
tibrigen Telegrafen- und Fernsprechgebtihren — 
entsprechend Untergruppenkonto 85541 —- sind nach 
wie vor von allen Rb-Stellen an die GdR abzu- 
ftihren. 

(111.1 — 606/52 — v. 18, 2. 52 / 31 776) 


Betr.: Verzugszinsen GdR 643 


Die Verordnung liber die Preisbildung im Handwerk 
vom 15,Juni 1950, verdffentlicht im Gesetzblatt der 
DDR Nr. 68 vom 29, 6.50, schreibt im § 6 vor, daB die 
Zahlung des Entgeltes fiir handwerkliche Leistungen 
spatestens 15 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug: 
zu erfolgen hat, falls nicht mit den Auftraggebern be- 
sondere Zahlungsbedingungen vereinbart werden sind. 
In Zweifelsfillen gilt als Rechnungsdatum das Datum 
des Postaufgabestempels. Bei versp&teter Zahlung ist 
der Handwerker berechtigt, vom Auftraggeber Ver- 
zugszinsen in Héhe von 0,05% vom Rechnungsbetrag 
fiir jeden Versiumnistag zu verlangen. 


(GAR 116 — F 33 — 4527/51 v. 20. 2. 52 / 31 618) 


und Lohn 


2. Lohnempfinger, die ihren Wohnsitz in Westdeutsch- 
land oder in Westberlin haben und im Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik oder im Bereich 
des Demokratischen Magistrats von Grof-Berlin 
Lohneinkiinfte beziehen. 

(2) Lohnempfanger, die wegen eines Vergehens gegen . 

die im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. 

oder im Bereich des Demokratischen Magistrats von 

GroB-Berlin geltenden gesetzlichen Bestimmungen ihren 

‘Wohnsitz und ihr Arbeitsverhiltnis oder ihr Arbeits- 

verhiltnis im Gebiet der Deutschen Demokratischen 

Republik oder im Bereich des Demokratischen Ma- 

gistrats von Gro8-Berlin aufgegeben haben, sind nicht 

erstattungsberechtigt. 

(3) Bei Lohnempfingern, die neben Lohneinkiinften 

noch weitere Einkiinfte erzielen und die zur Einkommen-- 

steuer veranlagt. werden, erfolgt die Erstattung im Wege 
der Veranlagung. 


§ 2 
Erstattungszeitraum ; 
(1) Erstattungszeitraum ist das Kalenderjahr vom 1.1. 
bis 31.12. 51. ; , 


(2)1. Im Falle des § 1 Abs.1 Ziffer 1 mu der Lohn- 
empfanger wdhrend des Erstattungszeitraumes 
. seinen Wohnsitz im Gebiet der Deutschen Demo- 
kratischen Republik oder im Bereich des Demo- 
kratischen Magistrats von GroB8-Berlin gehabt 
und auch dort seine Lohneinkiinfte bezogen haben. 
Liegen die Voraussetzungen nur fiir einen Teil 
des Erstattungszeitraumes, mindestens aber fiir 
einen Kalendermonat vor, so sind die in diesem 
' Zeitraum bezogenen Lohneinkiinfte auf Jahres- 
einktinfte umzurechnen und die darauf entfallende 
Lohnsteuer auf diesen Zeitraum umzurechnen. 
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2. Im Falle des § 1 Abs.1 Ziffer 2 mu8 der Lohn- 
empfanger seine Lohneinkiinfte ausschlieBlich im 
Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 
oder im Bereich des Demokratischen Magistrats 
von GroB-Berlin bezogen haben. Liegen diese 
Voraussetzungen nur ftir einen Teil des Er- 
stattungszeitraumes, mindestens aber ftir einen 
Kalendermonat vor, so sind die in diesem Zeit- 
raum bezogenen Lohneinktinfte auf Jahresein- 
ktinfte umzurechnen und die darauf entfallende 
Lohnsteuer auf diesen Zeitraum umzurechnen. 


§ 3 
Antragserfordernisse 


(1) Der Lohnempfanger kann nach Ende des Kalender- 
jahres 1951 einen Erstattungsantrag bis zum 30. 4. 52 
unter Verwendung des amtlichen Antragsvordruckes 
stellen. : : 


(2) Dem Antrag sind beizuftigen: 

1, S&mtliche fiir das Kalenderjahr 1951 auf den Namen 
des Lohnempfangers ausgestellten Lohnsteuerkarten. 
Ohne Vorlage der Lohnsteuerkarte wird nur erstattet, 
wenn der Verlust der Lohnsteuerkarte glaubhaft ge- 
macht und nachgewiesen wird, daB eine Lohnsteuer- 
erstattung nicht durchgefiihrt worden ist; 


2. soweit nicht bereits eine Bescheinigung im Er- 
stattungsantrag erfolgt ist, 

a) Bescheinigungen der Lohnschuldner tiber die 
Dauer der Tatigkeit, die Héhe der Lohneinktinfte 
und die einbehaltene Lohnsteuer wihrend des Er- 
stattungszeitraumes. Aus den Bescheinigungen 
muB auch die Héhe solcher Beziige und darauf 
einbehaltener Lohnsteuer hervorgehen, die nach 
§ 6 Abs.3 fiir die Berechnung des Erstattungs- 
betrages auszuscheiden sind; 

b) Bescheinigungen der Einrichtungen der Sozialver- 
sicherung iiber die Dauer der Krankheit und die 
HGdhe des gezahlten Krankengeldes (Haus- oder 
Taschengeld). Bescheinigungen der Lohnschuld- 
ner tiber die Héhe der steuerfrei gezahlten Kran- 
kengeldzuschtisse (Haus- und Taschengeldzu- 
schiisse); 

c) Bescheinigungen der zustaéndigen Abteilung fiir 
Arbeit tiber die Erwerbslosigkeit im Erstattungs-~ 
zeitraum. Einer Bescheingung bedarf es nicht, 
wenn der Antragsteller im Kalenderjahr 1951 
nicht der Registrierpflicht bei der zustandigen Ab- 
teilung ftir Arbeit unterlegen hat. 


§ 4 
Zustindigkeit 


(1) Fir die Erstattung der Lohnsteuer ist das Finanzamt 
zusténdig, in dessen Bezirk der Antragsteller im Zeit~ 
punkt der Antragstellung seinen Wohnsitz hat. 


(2) Wohnt der erstattungsberechtigte Lohnempfinger in 
Westdeutschland oder in Westberlin, so ist der Antrag 
bei dem Finanzamt einzureichen, in dessen Bezirk sich 
die Betriebsstitte seines Lohnschuldners befindet. 


§ 5 
Voraussetzung der Erstattung 
Lohnsteuer wird erstattet: 


1. wenn die im Wege des Steuerabzugs entrichtete 
Lohnsteuer héher ist als die Lohnsteuer ftir den 
gleichen Zeitraum, berechnet nach der Jahreslohn- 
steuertabelle. Worauf der Unterschied wirtschaftlich 
zuriickzufithren ist, ist unerheblich. In Betracht 
kommen z. B. Verdienstausfall infolge Krankheit, 
schwankende Lohneinkiinfte, Aufgabe einer Beschif- 
tigung und Beginn des Arbeitsverhdltnisses im Laufe 
des Kalenderjahres u. dgl., 


2. wenn dem Steuerpflichtigen eine SteuerermaBigung 
zusteht, die SteuererméRBigung sich aber im Er- 
Stattungszeitraum steuerlich nicht oder nicht voll 
ausgewirkt hat oder ein Antrag auf Gewihrung einer 
SteuererméBigung im Erstattungszeitraum nicht ge- 
stellt worden ist und nunmehr gestellt wird, 
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3. wenn die Lohnsteuer nicht nach den gesetzlichen 
Vorschriften berechnet und einbehalten worden ist, 
z. B. wenn der Lohnschuldner eine andere Steuer- 
klasse der Berechnung der Lohnsteuer zugrunde ge- 
legt hat, als auf der Steuerkarte vermerkt ist. 


§ 6 
Berechnung des Erstat(ungsbetrages 


(1) Erstattet wird der Unterschied zwischen der nach der 

Lohnsteuertabelle einbehaltenen und der sich bei An- 

wendung der Einkommensteuertabelle 16 *) ergebenden 

Steuer. 

(2) Zu dem Lohn fiir die Berechnung der Lohnsteuer 

nach der Einkommensteuertabelle 16 gehéren alle im 

Erstattungszeitraum (§ 2) zugeflossenen Beztige in Geld 

oder Geldeswert (Sachheziige) aus dern ersten und jedem 

weiteren Arbeitsverhdltnis. AuBerdem sind hinzuzu- 
rechnen Krankengeld (Haus- und Taschengeld) und 

Krankengeldzuschtisse (Haus- und Taschengeldzu- 

schiisse). ; 

(3) Von den Beztigen nach Abs. 2 sind abzusetzen: 

a) steuerfreie Beztige, nicht jedoch Krankengeld (Haus- 
und Taschengeld) sowie Krankengeldzuschiisse (Haus- 
und Taschengeldzuschiisse); 

b) Beztige, die einem Steuersatz von 5%. oder 10 %e 
unterlegen haben. Beziige, die dem Steuerabzug mit 
15 °/e unterlegen haben, gelten als nach der Tabelle 
versteuert; ; 

c) die auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen steuer- 
freien Betrige wegen erhdéhter Werbungskosten und 
Sonderausgaben sowie auBergewodhnlicher Belastung 
fiir die Zeit der ‘aus der Lohnsteuerkarte ersicht- 
lichen Geltungsdauer; 


die auf Grund des Erstattungsantrages nachtriglich 
gewdhrten steuerfreien Betriige fiir die Zeit ihrer 
Geltungsdauer. 


(4) Fir die Berechnung der Lohnsteuer nach der Ein- 
kommensteuertabelle 16 ist die Steuerklasse zugrunde 
zu legen, die auf der Lohnsteuerkarte eingetragen ist. 
(5) Hat sich bei einem Lohnempfiinger die Steuerklasse 
im Erstattungszeitraum geindert, so ist die Steuer nach 
der niedrigsten Steuerklasse zu ermitteln. Die héheren 
(gtinstigeren) Steuerklassen finden dadurch Beriick- 
sichtigung, daB entsprechend der Zahl der Monate 
ihrer Giiltigkeit von dem der Steuerermittlung zu- 
grunde zu legenden Lohn 50,— DM je Monat fiir jede 
héhere (gtinstigere) Steuerklasse in Abzug gebracht 
werden, 
§ 7 


Erstattungsgrenzen 


(1) Erstattet wird nur Lohnsteuer, die im Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik oder im Bereich 
des Demokratischen Magistrats von Gro8-Berlin ein- 
behalten und abgefiihrt worden ist. 

(2) Beruht der Erstattungsanspruch darauf, daS der 
Lohnempfinger dem Lohnschuldner die Steuerkarte 
schuldhaft nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt hat und 
dieser den gesetzlichen Vorschriften entsprechend die 
Pauschbetrage hinzugerechnet und die Lohnsteuer nach 
Steuerklasse 1 berechnet hat, so ist insoweit nicht zu 
erstatten. 


(3) Betrage unter 5, DM werden nicht erstattet. 


§ 8 
Verfahren 
(1) Die Lohnsteuerkarte ist mit einem Erstattungsver- 
merk zu versehen und vom Finanzamt einzubehalten. 
(2) Die Erstattungsbetrage werden in bar durch Ver- 
mittlung der Post im Postscheckwege oder durch die 
Institute der Deutschen Notenbank ausgezahlt, 


§ 9 
Bescheid und Rechtsmittel 
(1) Wird der Erstattungsantrag abgelehnt oder dem Er- 
stattungsantrag nicht in vollem Umfang entsprochen, 
so ist dem Antragsteller ein Bescheid zu erteilen, der 
eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten hat. 


d 


~ 


*) Zu beziehen durch den Deutschen Zentralverlag, Berlin O 17, 


Michaelkirchstrafe 17. 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013300110001-0 © 


‘Approved ‘For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R01 33001 10001-0 


(2) Dem Antragsteller stehen bei Ablehnung seines An- 
trages die Rechtsmittel des Beschwerdeverfahrens nach 
§ 303 ff. der Abgabenordnung zu. : 


§ 10 
Inkrafttreten 


Diese Durchfiihrungsbestimmung tritt mit ihrer Ver- 
kiindung in Kraft. Sie gilt nur fiir den Erstattungszeit- 
raum vom 1. 1. bis zum 31. 12. 51. Die Siebzehnte Durch- 
fiihrungsbestimmung vom 11. 3. 50 zur Steuerreformver- 
ordnung (GBL S. 202) und -die hierzu ergangenen Vor- 
schriften sind fir diesen Erstattungszeitraum nicht an- 
zuwenden. 

Berlin, den 16.12. 51. 


Ministerium der Finanzen 
Lv.:Georgino 
Staatssekretar 

Fir das Stadtgebiet von Gro®-Berlin ist die Fiinfte 
Durchfithrungsbestimmung in der im Verordnungsblatt 
fiir Gro8-Berlin 1952 Teil I Seite 29 ff. bekanntgegebe- 
nen Fassung anzuwenden, 
(GAR 123-1/316/228/52 v. 19. 2.52/31 578) 


GdR 645 


Betr.: Lohnsteuerberechnung bei Nachzahlung von 
_ Arbeltslohn 
Bei Nachzahlung von. Lohnbetrigen ftir vergangene 
Lohnzahlungszeitriume ergibt sich, wenn zwischen den 
Lohnzahlungsperioden, fiir die die Nachzahlung er- 
folgt, und dem Tage der Leistung der Lohnnachzahlung 
die Steuergesetze gefindert wurden, die Frage, ob die 
Lohnsteuern fiir den nachgezahlten Betrag nach den 
friiheren oder nach den inzwischen gedinderten steuer- 
gesetzlichen Bestimmungen zu berechnen sind. Die 
letzte grundlegende Anderung der Steuergesetze ist in 
der DDR durch Inkraftsetzung der Lohnsteuer- 
nderungsverordnung (GBI. 1951 S. 493) am 1. 7. 51 und 
der dazu erlassenen Durchfiihrungsbestimmungen er- 
folgt. 
Das Ministerium der Finanzen hat mit Riicksicht hier- 
auf durch die Anordnung Nr. 282/51 — 501/523 — VI/12 
vom 6.12.51 bestimmt, daB in vorstehend genannten 
Fallen die jeweils giinstigere Berechnungsart bei Be- 
rechnung der Lohnsteuern fiir die in Frage kommenden 
Nachzahlungsbetrige vom Lohnschuldner anzuwenden 
ist. Die Anordnung hat folgenden Wortlaut: 
»Bei Nachzahlungen von Beziigen, die neben dem 
Jaufenden Arbeitsiohn geleistet werden, ist es zu- 
ldssig, die Lohnsteuerberechnungen fir die Lohn- 
zahlungszeitriume, denen die nachgezahlten Betrige 
bei rechtzeitiger Auszahlung zuzurechnen gewesen 
wiren, wieder aufzurollen (§ 35 Abs 2 LStDB). Es ist 
in diesem Falle der fiir einen Lohnzahlungszeitraum 
nachgezahlte Betrag den schon friiher gezahlten 
Beztigen fiir diesen Lohnzahlungszeitraum hinzu- 
‘gurechnen und die Lohnsteuer nach der ent- 
sprechenden Lohnsteuertabelle neu zu berechnen. 
Die Wiederaufrollung der Lohnsteuerberechnung 
kann, wenn die Nachzahlung nach dem Inkrafttreten 
der LStAVO, d.h,, nach dem 1.7.51, geleistet wird, 
zu einem fiir den Lohnempfianger unglinstigen Er- 


gebnis fiihren. Wir bestimmen daher auf Grund des 
§ 12 AO: 


Der Lohnschuldner. hat die Nachzahlung in einer 
Summe.den Iaufenden Beziigen des letzten Lohn- 
zahlungszeitraumes hinzuzurechnen und von dem 
Gesamtbetrag die Lohnsteuer nach der gelienden 
Lohnsteuertabelle einzubehalten, wenn diese Be- 
rechnungsart zu einer niedrigeren Lohnsteuer fithri.“ 
Die Reichsbahnstellen werden ersucht, 
stehender Regelung zu verfahren und zurtickliegende 
Steuerberechnungen von Lohnnachzahlungen auf ihre 
Richtigkeit zu lberpriifen. 
(GAR 123—1/316/218/52 v. 15..2.52 /31 578) 
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GdR 646 


Betr.: Erste Durehfiihrungsbestimmung zu § 28 des Ge- 
seizes der Arbeit — Einbeziehung von Schwer- 
beschidigten in den Produktionsprozei — vom 
18. 12, 51 


Das Gesetz der Arbeit bestimmt in seinem § 28, daf alle 
Betriebe und Verwaltungen verpflichtet sind, Schwer- 
beschidigte einzustellen und da das Ministerium ftr 
Arbeit das N&here in Durchfithrungsbestimmungen 
regelt. Dies ist inzwischen durch Herausgabe der Ersten 
Durchfitihrungsbestimmung zu § 28 des Gesetzes der 
Arbeit vom 18. 12, 51 geschehen. Die Durchfihrungs- 
bestimmung ist im Gesetzblatt der DDR Nr. 154 vom 
31, 12. 51 (S. 1185) veréffentlicht worden. 


Auf Grund des § 12 der genannten Durchfithrungs- 
bestimmung wurde ferner unter dem 21. 12. 51 eine be- 
sondere Anweisung des Ministeriums fiir Arbeit tiber 
die Ausgabe von .Schwerbeschidigtenausweisen er- 
lassen. Der Anweisung ist eine Anlage — Muster eines 
Schwerbeschddigtenausweises — beigegeben. 

Die Durchfiihrungsbestimmung und die Anweisung des 
Ministeriums ftir Arbeit sind am 31. 12, 51 in Kraft ge- 
treten. Sie haben folgenden Wortlaut: 


Erste Durchfiihrungsbestimmung 
zu § 28 des Gesetzes der Arbeit. 
— Einbezichung der Schwerbeschadigten — 
in den ProduktionsprozeB — 


Vom 18. Dezember 1951 


Auf Grund. des § 28 des Gesetzes der Arbeit vom 
19. April 1950 (GBI. S. 349) wird im Einvernehmen mit 
dem’ Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerk- 
schaftsbundes folgende Durchfiihrungsbestimmung er- 
lassen: 
Verpflichtung : 
zur Beschaftigung von Schwerbeschadigten 


§ 1 
Die Leiter von Betrieben und Verwaltungen und die 
Betriebsinhaber sind verpflichtet, Schwerbeschadigten 
einen ihrem Kérperschaden, ihren Kenntnissen und 
Fahigkeiten entsprechenden und zumutbaren Arbeits- 
platz zur Verfiigung zu stellen. 

§ 2 : 
(1) Die Leiter von Betrieben und Verwaltungen und die 
Betriebsinhaber sind verpflichtet, durch laufende Uber- 
priifung der vorhandenen Arbeitsplitze festzustellen, 
welche Arbeitsplitze fiir die Beschiftigung von Schwer- 
beschidigten geeignet sind. ; 
(2) Die Zahl der zu beschiftigenden Schwerbeschadig- 
ten mu8 mindestens im Verhaltnis 1:10 zur Zahl der 
Belegschaft des Betriebes oder der Verwaltung stehen. 
(3) Freie oder frei werdende Arbeitsplatze, die sich fiir 
die Beschéftigung von Schwerbeschddigten eignen, sind, 
sofern die Verhdltniszahl 1:10 nicht erfiillt ist, der Ab- 
teilung fiir Arbeit bei dem Rat des Stadt- oder Land- 
kreises (nachfolgend Abteilung fiir Arbeit genannt) un- 
verztiglich anzuzeigen. 
(4) Bei der Arbeitskrafteplanung oder bei der Anmel- 
dung des Arbeitskriftebedarfs ist die voraussichtliche 
Zahl der Arbeitsplitze, an denen Schwerbeschédigte 
beschaftigt werden kénnen, anzugeben. 


§ 3 ; 
Die Leiter der Betriebe und Verwaltungen und die Be- 


- triebsinhaber sind je nach Lage der Verhaltnisse in den 


Betrieben und Verwaltungen verpflichtet, Arbeits- 
stitten, Betriebsanlagen und Betriebseinrichtungen so 
zu gestalten, zu verbessern und zu unterhalten sowie 
Arbeitsverfahren an Maschinen so einzurichten, daB- 
Schwerbeschidigte bei voller Entfaltung ihrer Arbeits- 
kraft beschaftigt werden kénnen und ihnen die Arbeit . 
erleichtert wird. 


Frauen Westdeutschlands, verteidigt eure | 
Frauenwiirde gegen die amerikanische Kultur- 
barbarei, kimpft um eure gliickliche Zukunft! | 
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Befreiung von der Verpflichtung 
zur Beschaftigung von Schwerbeschidigten 


§ 4 

(1) Eine teilweise Befreiung von der Verpflichtung, 
Schwerbeschidigte in einem Verhaltnis gema4B § 2 Abs. 2 
zu beschdftigen, kann erfolgen, wenn auf Grund der 
Eigenart des Betriebes oder der in bestimmten Be- 
triebsabteilungen zu verrichtenden Arbeiten nicht 10%: 
aller vorhandenen Arbeitsplitze fiir die Beschaftigung 
von Schwerbeschidigten geeignet sind, 

(2) Eine solche teilweise Befreiung erfolgt fiir volks~ 
eigene oder ihnen gleichgestellte Betriebe und Verwal- 
tungen, die von einem Fachministerium der Deutschen 
Demokratischen Republik unmittelbar geleitet und ver- 
waltet werden, durch das Ministerium ftir Arbeit der 
Deutschen Demokratischen Republik. Ftir alle anderen 
Betriebe und Verwaltungen erfolgt eine teilweise Be- 
freiung durch die zustiindige Abteilung fiir Arbeit. 

(3) Gegen die Entscheidung der Abteilung fiir Arbeit 
ist die Beschwerde innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang bei der Hauptabteilung Arbeit des zustandigen 
Ministeriums des Landes zuldssig, ; 
(4) Die Entscheidung der Hauptabteilung Arbeit des 
zustaéndigen Ministeriums des Landes ist endgiiltig. 


Beschaftigung von jugendlichen Schwerbeschadigten 


§ 5 
Jugendlichen Schwerbeschidigten, insbesondere solchen, 
die von der Schule abgehen, sind im Rahmen des Nach- 


Gomille Ore sden-Bihtan 


wuchsplanes geeignete Ausbildungsplatze entsprechend 
ihren Kenntnissen und Fahigkeiten bevorzugt bereit- 
zustellen und nachzuweisen, 


Ausbildung fiir einen neuen Beruf , 


§ 6 

(1) Schwerbeschadigte, die ihren erlernten Beruf oder 
ihre vorher ausgeiibie Tatigkeit auf Grund des Kérper- 
schadens nicht mehr austiben kénnen, sind fiir einen 
neuen Beruf auszubilden oder fiir eine andere Tatigkeit 
zu qualifizieren. 

(2) Die Ausbildung fiir einen neuen Beruf oder die 
Qualifizierung fiir eine andere Tatigkeit erfolgt auf Ver- 
anlassung der Abteilung fiir Arbeit in einem geeigneten 
Betrieb oder einer Verwaltung. In besonderen Féllen 
kénnen auf. Veranlassung der Abteilung fur Arbeit 
Schwerbeschddigte in Lehrgaéngen der Landesumschu- 
lungswerkstitten ftir Schwerbeschddigte vorgebildet 
werden. 

(8) Die Abteilung fiir Arbeit veranlaBt die Ausbildung 
fiir einen neuen Beruf oder die Qualifizierung ftir eine 
andere Tatigkeit erst dann, wenn durch die zustandige 
Abteilung Gesundheitswesen des Kreises oder einen er- 
machtigten Arzt festgestellt wurde, daB der Schwet- 


beschadigte nach Art und Grad seines Kérperschadens ~ 


die neue Tatigkeit ausiiben kann. 


Gesundheitliche Betreuung 
§ 7 
(1) Die Leiter von Betrieben und Verwaltungen und die 
Betriebsinhaber sind verpflichtet, die Art der Beschif- 
tigung der Schwerbeschadigten in Zusatnmenarbeit mit 
der Betriebsgewerkschaftsleitung und der Arbeits- 
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schutzkommission zu tberwachen und fir die Abstel- 
lung von Mangeln Sorge zu tragen, 

(2) Desgleichen ist fiir eine standige gesundheitliche Be- 
treuung der Schwerbeschédigten Sorge zu tragen; arzt- 
liche Feststellungen sind zu berticksichtigen. . 


Kontrolle der Abteilung fiir Arbeit 


§ 8 

(1) Den Abteilungen fiir Arbeit obliegt die Kontrolle 
liber die Durchfiihrung dieser Bestimmungen. 

(2) Wird festgestellt, daB in Betrieben oder Verwaltun- 
gen die Beschaftigung von Schwerbeschddigten nicht 
in der festgesetzten Verhdltnis zur Gesamtzahl der Be- 
legschaft erfolgt, obwohl geignete Arbeitsplitze vor- 
handen sind, so sind die Abteilungen fiir Arbeit be- 
rechtigt, eine angemessene Frist zur Einstellung von 
Schwerbeschédigten zu bestimmen und geeignete 
Schwerbeschddigte nachzuweisen. 


Wahrnehmung ‘der besonderen Interessen 


§ 9 
(1) Die Wahrnehmung der besonderen Interessen der 


- Schwerbeschiidigten in den Betrieben und Verwaltun- 


gen erfolgt durch die Betriebsgewerkschaftsleitungen. 
(2) Zur Forderung der Einbeziehung von Schwerheschi- 
digten in den ProduktionsprozeB kénnen von den Ab- 
teilungen fiir Arbeit im Einvernehmen mit den Organen 
des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes Sachver- 
stindige herangezogen werden. 


Beendigung des Arbeitsvertragsverhdltnisses 

§ 10 
(1) Das Arbeitsvertragsverhéltnis eines Schwerbeschi- 
digten kann nur mit vorheriger schriftlicher Zustim- 
mung der Abteilung fiir Arbeit unter Binhaltung einer 
Frist von einem Monat gekiindigt werden. 
(2) Die Zustimmung der Abteilung ftir Arbeit hat zu 
erfolgen, wenn dem Schwerbeschddigten ein anderer 
angemessener Arbeitsplatz nachgewiesen oder dem Be- 
trieb eine Weiterbeschiftigung aus einem in der Person 
des Schwerbeschidigten liegenden Grunde nicht zu- 
gemutet werden kann, 
(3) Fiir die fristlose Entlassung eines Schwerbeschidig- 
ten ist unter Mitteilung der Griinde die Zustimmung der 
roe flir Arbeit innerhalb einer Woche nachzu- 

olen, 

(4) Fir die Beendigung eines Arbeitsvertragsverhalt- 
nisses eines Schwerbeschadigten gelten im tibrigen die 
Bestimmungen, der Verordnung vom 7. Juni 1951 tiber 
Ktindigungsrecht (GBI. S. 550). 

§ 11 
Beendet ein Schwerbeschiadigter sein Arbeitsvertrags- 
verhdltnis ohne Zustimmung der Abteilung fiir Arbeit 
oder weist er einen ihm nachgewiesenen zumutbaren 
Arbeitsplatz ohne ausreichenden Grund zurlick, so ver- 
liert er fiir die darauffolgenden drei Monate den An- 
spruch darauf, daB ihm ein Arbeitsplatz als Schwer- 
beschadigter bevorzugt nachgewiesen wird. 


Feststellung der Beschadigung 
und Schwerbeschadigtenausweis 
§ 12 
(1) Schwerbeschidigte im Sinne dieser Durchfiihrungs- 
bestimmung sind alle Personen im Alter tiber 14 Jahre, 
die durch einen dauernden K6rperschaden von 509% 
oder dartiber behindert und im Besitz eines amtlichen 
Schwerbeschadigtenausweises sind. 
(2) Die Ausfertigung und Ausgabe der Schwerbeschi- 
digtenausweise erfolgt nach besonderen Anweisungen 
des Ministeriums fiir Arbeit der Deutschen Demokra- 
tischen Republik. 
§ 13 


(1) Art und Grad des Kérperschadens werden durch 
von der Gesundheitsverwaltung ermichtigte Arzte fest- 
gestellt. 

(2) Wird bei einer Uberpriifung der Grad des. Kérper- 
schadens eines Schwerbeschidigten auf weniger als 
50°/o herabgesetzt, so steht dem Beschadigten der Schutz 
dieser Durchftthrungsbestimmung fiir die Dauer von 
sechs Monaten nach der Neufestsetzung zu. 
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Anweisungen iiber drztliche Feststellungen 
und gesundheitliche Betreuung 


§ 14 
(1) Die erforderlichen Anweisungen fiir die Durchfth- 
rung der drztlichen Feststellungen: und fiir die gesund- 
heitliche Betreuung im Sinne dieser Durchfitthrungs- 
bestimmung erlaBt. das Ministerium fiir Gesundheits- 
wesen der Deutschen Demokratischen Republik. 


(2) Die drztlichen Feststellungen werden gebtihrenfrei 
durchgefiihrt. 


Strafbestimmungen 


§ 15 
(1) Wer vorsdtzlich oder fahrldssig als Leiter eines Be- 
triebes, einer Verwaltung oder als Betriebsinhaber 
gegen die Vorschriften dieser Durchftihrungsbestim- 
mung verst68t, wird vom Rat des Stadt- oder Land- 
kreises mit einer Ordnungsstrafe bis zu 300 DM be- 
straft. 


(2) Gegen den Ordnungsstrafbescheid steht dem Be- 
troffenen innerhalb von zwei Wochen die Beschwerde 
an die Hauptabteilung fir Arbeit des zusténdigen Mini- 
steriums des Landes zu. Die Entscheidung der Haupt- 


abteilung Arbeit des zustindigen Ministeriums des Lan- | 


des ist endgiiltig. 
Allgemeine Bestimmungen 


: § 16 
(1) Gemd8 § 59 Abs. 3 des Gesetzes der Arbeit vom 
19. April 1950 (GBI. S. 349) sind insbesondere ; 
die Verordnung vom 2. September 1946 iiber die Be 
schiftigung Schwerbeschadigter, 
die Verordnung vom 3. Oktober 1946 tiber die Be- 
schdftigung von Schwerbeschadigten des Landes 
Sachsen, : 
das Gesetz.vom 5. November 1947 tiber die Besch&f- 
tigung Schwerbeschidigter des Landes Sachsen- 
Anhalt ; 
nicht mehr anzuwenden. 


(2) Befreitungen von der Einstellungspflicht durch die 
Abteilung fiir Arbeit gegen Bezahlung einer Ausgleichs- 
abgabe, die auf Grund des § 5 des Gesetzes vom 5. No- 
vember 1947 tiber die Beschaftigung Schwerbeschadig- 
ter des Landes Sachsen-Anhalt erfolgt sind, verlieren 
am 31. Dezember 1951 ihre Giltigkeit. 


" § 17 
Diese Durchfiithrungsbestimmiung tritt mit ihrer Ver- 
kiindung in Kraft. 
Berlin, den 18. Dezember 1951 
Ministerium fiir Arbeit 
Chwalek 
Minister 


Anweisung 
iiber die Ausgabe von Schwerbeschidigten-Ausweisen. 


Voin 21. Dezember 1951 


Gemi8S § 12 der Ersten Durchfithrungsbestimmung vom 
18. Dezember 1951 zu § 28 des Gesetzes der Arbeit — 
Einbeziehung der Schwerbeschidigten in den Produk- 
tionsproze8 (GBI. S. 1185) wird tiber die Ausgabe von 
Schwerbeschidigten-Ausweisen folgendes bestimmt: 


§ 1 

(1) Alle Personen tiber 14 Jahre, die durch einen dauern- 
den Kérperschaden um 50% oder dartiber behindert 
sind, erhalten. vom zustandigen, Sozialamt. einen mit 
Lichtbild versehenen Schwerbeschidigten-Ausweis (An- 
lage). : ; 
(2) Fir die Ausgabe des Schwerbeschadigten-Ausweises 
ist nicht die Ursache, sondern die Tatsache der Be- 
schidigung mafSgebend. 

(3) Personen mit altersm&Gig bedingten Kérperschaden 
“und solehe, die wegen Geisteskrankheit nicht im Er- 
werbsleben stehen oder sich in geschlossenen Anstalten 
befinden, haben keinen Anspruch auf einen Schwer- 
beschddigten-Ausweis. 
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(4) An Personen mit einem Kérperschaden von mehr 
als 30°/. werden von den zustandigen Sozialamtern Be- 
scheinigungen fiir die SteuerermaSigung nach der Ver- 
ordnung vom 24, Mai 1951 zur Anderung der Besteue- 
rung der Lohnempfiinger und der frei schaffenden In- 
telligenz (GBI. S..493) und der Vierten Durchfithrungs- 
bestimmung vom 12. Juli 1951 zu der Verordnung zur 
Anderung der Besteuerung der Lohnempfanger und 
der frei schaffenden Intelligenz — LStAVO (GBL S. 693) 
ausgestellt, 

: § 2 ; ; 
Schwerbeschidigte kénnen nach dem Grad und der Art 
des Kérperschadens folgende Vergiinstigungen erhalten, 
die im Ausweis zu verzeichnen sind: 

a) Bevorzugte Abfertigung bei allen doffentlichen 
- Dienststellen und Verwaltungen sowie beim Lésen 
von Eintrittskarten zum Besuche aller kulturellen 
Veranstaltungen. 
b) SteuerermA@Bigung nach Ma8gabe ‘der gesetzlichen 
- Bestimmungen. : : 
c) FahrpreisermaBigung fiir die Benutzung dffentliche 
Verkehrsmittel nach MaBgabe der von den Verkehrs- 
betrieben hierzu erlassenen -Bestimmungen. 
d) Benutzung der Schwerbeschddigtenabteile und 
reservierter Platze in 6ffentlichen Verkehrsmitteln. 
e) Kostenfreie Beférderung einer notwendigen Begleit- 
person mit Sffentlichen Verkehrsmitteln oder kosten- 
freie Beférderung des zugewiesenen Fiihrhundes 
nach MaBgabe der von den Verkehrsbetrieben hier- 
zu erlassenen Bestimmungen, 


§ 3 : 
Die Vergiinstigungen gemHB §2 Buchst. a bis e gelten 
fiir Schwerbeschadigte, fiir die ein stdndiger Begleiter 
als unerlaBlich bescheinigt ist. Solche Schwerbeschddigte 
sind vor allem: 
a) Sehbehinderte (Blinde, praktisch Blinde), 
b) Doppelamputierte, . 
c) Gelihmte, 
da) Hirngeschidigte, fiir die nach facharztlichem Gut- 
achten eine Begleitperson erforderlich ist. 


: § 4 
Anspruch auf die Vergiinstigungen gemi8 § 2 Buchst.a 
bis d haben solche Schwerbeschddigte, bei denen langes 
Stehen eine Verschlechterung des Leidens herbeiftihrt. 


§ 5 
Alle in §§ 3 und 4 nicht aufgefiihrten Schwerbeschadig- 
ten mit einem Kérperschaden von 50°/s und mehr erhal- 
ten die Vergiinstigungen gem48 § 2 Buchst. a bis c. 


§ 6 
Schwerbeschddigten, die bei Begehen eines Verbrechens 
einen Kérperschaden erlitten haben, stehen die Vergtin- 
stigungen auf Grund dieser Anweisung nicht zu. 


§ 7 
(1) Alle bisher ausgestellten Schwerbeschadigten-Aus- 
weise und Bescheinigungen fiir Leichtbeschddigte ver- 
lieren 3 Monate nach Verktindung dieser Anweisung ihre 
Giltigkeit. und werden bei Aushdndigung von neuen 
Ausweisen eingezogen. ; 


(2) Antrage auf Ausstellung der Ausweise fiir Schwer- 
beschddigte oder der Bescheinigungen fiir Leichtbesché- 
digte sind bei der zustandigen Abteilung Sozialwesen bei 


dem Rat des Stadt- oder Landkreises zu stellen. 


(3) Die zustindigen Sozialémter sind berechtigt, die Aus- 
weise fiir Schwerbeschddigte oder die Bescheinigungen 
fiir Leichtbeschddigte bei mi®bréuchlicher Benutzung 
fiir eine bestimmte Zeit —- im Wiederholungsfalle fir 
dauernd — zu entziehen. 

: ; § 8 
Diese Anweisung-tritt mit ihrer Verktindung in Kraft. 
Berlin, den 21, Dezember 1951 

Ministerium fiir Arbeit 
Chwalek 
3 Minister 

(GAR 123-1/300/171/52 v. 14.1. 52 /:31 578) 


61 


: CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


Anlage 
zu§1 
vorstehender Schwerbeschadigten-Ausweis 
Anweisung ‘ 


Musier 
Ausweis-GréBe: 10 cm X 15 em, Farbe: blau 


(Vorderseite) 


Lichtbild 


ist berechtigt, die umstehenden Vergtinsti- 


d) gungen in Anspruch zu nehmen, 
" Elgenhandige. Untersehritt —_ e) Beschddigung in °%o ets, iteieneaeads 
vetbaibeshsdias tects contedasaianeaCaivebsi PLOT 9 scisssecautecsaist Sinton chetanseestbee 
. Der Rat de. Stadt/Kreises .....cssssnsssneseies 
Gilltig Dis co suune GOMES DIS cmmenun Im Auftrage: 


Giiltig bis ww. Guiltig bis 


_ (Riickseite) 


a) Bevorzugte Abfertigung bei allen 6ffentlichen Dienststellen und Verwal- 
tungen sowie beim Lésen von Eintrittskarten zum Besuche aller kulturellen 
Veranstaltungen. 


oS 
— 


Steuererm4Bigung nach MaBgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
L952 ssssae, 1958 essnestee SS 1955 eneteene LO5G a cseseee 


FahrpreisermaSigung fiir die Benutzung 6ffentlicher Verkehrsmittel nach 
MaBgabe der von den Verkehrsbetrieben hierzu erlassenen Bestimmungen. 


2 


d) Benutzung der Schwerbeschddigtenabteile und reservierter Platze in éffent- 
lichen Verkehrsmitteln. 


e) Kostenfreie Beférderung einer notwendigen Begleitperson mit dffentlichen 
Verkehrsmitteln oder kostenfreie Beférderung des zugewiesenen Fiihr- 
hundes nach MaBgabe der von den Verkehrsbetrieben erlassenen. Be- 
stimmungen. 


Art der GHC AGN UI sacs Oi epescemateh estat gD tate i Se pnca es et ly os ea 


Der Rat de, Stadt/Kreises ........cccssssscssssssssssesssssssssssssnsecssssssuesnssensssessscoc 
Im Auftrage: 
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GdR 647 


‘Betr.: Erganzungsverfiigung Nr.1 zum Arbeitsnormen- 


katalog. Teil A — Verkehr — 


SAmtliche Arbeitsnormenkataloge Teil A — Verkehr — 
sind sofort handschriftlich (mit Tinte oder Kopierstift), 
zweckmiéBig aber mit Schreibmaschine wie folgt: zu 
erganzen: 
A. Bei den Erliuterungen Punkt 
2.3 auf Seite 15 nachtragen: 
l.hinter ,Steine und Erden“, ,,Mineralien“ 
2. hinter ,,Eisen“ ,,und sonstige Metalle“. 
B. Bei Hauptgruppe A Untergruppe 2 
als neue Arbeitsnormen nachtragen: 
Norm 
Nr. 
1. Auf Blatt 1 (Seite 30) 
12 Entladen von 
Steinkohle 


2. Auf Blatt 6 (Seite 40) 


-66 Baurmstubben durch Tragen 
67 Baumrinde durch Tragen 
3, Auf Blatt 10 (Seite 48) . 
121 Getreide in Sicken mit Karren und Aus- 
schiitten des Getreides _ 
4, Auf Blatt 15 (Seite 58) 
217 FluSspatstticken 


218 Entladen von 
Flu8spat in Saécken 


-219 Verladen von 
Flu8spat in Saécken 


5. Auf Blatt 16 (Seite 60) 

229 _ Leichtmetall in Barren durch Tragen 
6. Auf Blatt 35 (Seite 98) 

1109 Mehl in Sicken durch Tragen. 


Die Reichsbahndirektionen iiberwachen die Eintragun- 
gen und geben der Generaldirektion hieriiber eine 
schriftliche Bestétigung bis zum 10. 3. 52. 

Die Ergirizungsantrige der Rbd Greifswald vom 17.12.51 
und der Reichsbahndirektion Magdeburg — Pr (121) 
A24 Bemv — v.12.1.52 sind hiermit erledigt. 


(121 — 2/101/310/52 v. 8, 2.52/31 678) 


GdR 648 
Betr.: Kommissionszimmer bei den Dienststellen der 
Deutschen Reichsbahn 


Bezug: Mitteilungsblatt Nr. 6/51 GdR 184 Seite 115—117 
Die Ubersicht der vorhandenen Kommissionszimmer ist 
wie folgt zu erganzen: 


Rbd-Bezirk Dresden 
Chemnitz, 1 Kommissionszimmer mit 2 Betten im 
Ubernachtungsgebiude, Waisenstr. 20. Bestellungen 


sind zu richten an Bahnhof Chemnitz Hbf, Ruf 1242, 
nach 16 Uhr Ruf 496. 


Rbd-Bezirk Erfurt 


Jena, 2 Kommissionszimer mit 2 Betten im Kultur- 
haus des Raw Jena, StraBe des 7. Oktober. Bestel- 
lungen sind zu richten an Raw Jena, Ruf ab Erfurt 
872/356. ; 


(123 A 33/304/293 u. 501/52 v. 13. 2. 52 / 31 623) 


XIII. Recht und Verwaltung 


- GdR 649 


Betr.: Abgabe des Deutschen Personalausweises beim 
Betreten von Diensistellen 


Bezug: Unsere Vig — Gd (134) V 14 173/51 — v. 20. 7. 51, 
: veréffentlicht im Mitteilungsblatt Nr. 11, An- 
lage A, unter GdR 387. 


Zu dem in obiger Bezugsverfiigung aufgeftihrten Per- 
sonenkreis, der von der Abgabe des Deutschen Perso- 
nalausweises befreit ist, gehdéren ab sofort auch die 
Arbeitsschutzinspektoren der Landesregierungen. 


Die Bezugsverfiigung ist entsprechend zu erganzen und ee 


die beteiligten Beschaftigten zu unterrichten. ~ 
(134 V 14.173/51 v. 9.2.52/31271)° _ cs 


Betr.: Beruiskleidungsordnung; GdR 650 
hier: Anderung der §§ 6 und 7 Ziff. 3 


Die §§ 6 und 7 Ziff.3 der BKO v.1.6.51 (Anlage D 
zum Mitteilungsblatt der Deutschen Reichsbahn 7/51) 
sind wie folgt zu andern: 


Im § 6 (Abgabenpreise) ist der letzte Satz (Ndtigen- 
falls sind Zuzahlungen an die Rb-Kleiderkasse VARI 
leisten) zu streichen. : 


Im § 7 ist die Ziff. 3 (Bezug der Berufskleidung) zu 
streichen, An ihre Stelle tritt als neue Ziff. 3: 


»Beim Ausscheiden aus dem Reichsbahndienst kann 
der Eisenbahner seine Berufskleidung ohne Entschi- 
digung an die Verwaltung guriickgeben oder aber er 
muB, falls er sie behalten will, den Abgabepreis ab- 
ziiglich des Betrages fiir die Zeit seit der Aushandi- 
gung dieser Berufskleidung bis zum Ausscheiden ent- 


richten. Der abzuziehende Betrag wird in der Weise 
errechnet, da der Abgabepreis durch die Zahl der 
Monate der in der BKO festgelegten Tragezeit geteilt 
und mit der Zahl der Tragemonate dieses Berufs- 
kleidungssttickes rnultipliziert wird.“ 


Spare! 


Schrott ie Uolksvetmogen 
~ Dein Vermogen - 
Lap es riche adptlos legen, 


sondern farmmle alles 


| Aulmatertal. 
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Die Berichtigung der BKO ist handschriftlich vorzu- 
nehmen. 


Ca [134.4]. 79/52 v. 15.2.52/31 230) 
‘Betr.: Umbenennung von Bahnhéfen Berlin 276 


Mit Wirkung vom 1.3.52 werden folgende Bahnhife 
umbenannt: ‘ 


Bf Fréhden in Markendorf Ost 
» Neuendorf b Beeskow » Beeskow Nord 
» Ketschendorf » Furstenwalde (Spree) Stid 


» Dahmsdorf-Mincheberg ,, Mincheberg. (Mark) 

» Bad Saarow . » Bad Saarow-Pieskow 

» Bad Saarow-Pieskow » Bad Saarow-Pieskow Stid ; 
» Markau : » Markee wi 
» Markee (unbes. Gbf) » Markee Nord ee 


(134 V 31 Ogo v. 11. 2. 52 / 25 024) 
Rangierdienst ist 


Gemeinschaftsarbait, 


eine Fahrt ohne Au 


Z Beobachtet den Fahrwey 


ve Betr.: Auflésung der Reisestelle Berlin 277 


Die bei der GdR vorhandene Reisestelle, die bisher 
wirtschaftlich und personell von der Rbd Bln betreut 
wurde, ist mit Wirkung vom 15. 1.52 aufgelést worden. 
Die Aufgaben der Reisesstelle werden von diesem: Zeit- 


punkt ab von dem Deutschen Reisebiiro wahrgenommen: 


(134 V 31 Ogde v.5, 2. 52 / 25 024) 


Berlin 278 


Betr.: Auflésung des Bahnhofs Borne (Mark) als selb- 
standige Dienststelle 

Der Bahnhof Borne (Mark) ist mit Wirkung vom 1.1.52 

als selbstindige Dienststelle der Rangklasse IV aufge- 

lést und dem Bahnhof Wiesenburg (Mark) unterstellt 


worden. , 
(134 V 31 Ogs v. 5. 2.52/25 024) 


Betr.: Organisation; Berlin 279 

hier: Auflésung der Bahnhofskasse Bin-Spandau 

als selbstiindige Dienststelle sowie Ver- 
&nderungen der Kassenorganisation- 


Mit Wirkung vom 1.1.52 sind folgende organisato- 
rische Veranderungen vorgenommen worden: 


a) Die Bahnhofskasse Bln-Spandau ist als selbstindige 
Dienststelle der Rangklasse Ib aufgeldst worden. 
Die Geschdfte der Bahnhofskasse Bln-Spandau 
wurden den Bahnhofskassen Westend und Bin- 
Lehrter Bf tibertragen. Die der Bahnhofskasse 
Bin-Spandau bisher unterstellten Fahrkartenaus- 
gabe und Gepackabfertigung Bln-Spandau sowie 
flir die ehem. Bahnhofskasse Bin-Spandau  ein- 
gerichtete Zahlstelle und die Fahrkartenausgaben 
Spandau West und Firstenbrunn werden dem 
Bahnhof Bln-Spandau Hbf unterstellt, 


AuBerdem wurden bei den Bahnhéfen Neuruppin 
und Dahmsdorf-Miincheberg eine Bahnhofskasse 
sowie auf dem Bahnhof Wustermark eine Zahlstelie 
eingerichtet, die dem jeweils am Ort vorhandenen 
‘Bahnhof unterstehen. 


(134 V'31 Ogs v. 5. 2.52/25 024) 


Betr.: Dienststellenorganisation Dresden 160 


Ab 1.2.52 wurde die Gtterabfertigung Bischofswerda 
als selbstindige Dienststelle aufgehoben und mit dem 
Bahnhof Bischofswerda vereinigt. 


(Pr [134] V 20 Ogs v. 6. 1. 52 / 352) 


Dresden 161 | 


Ab 1.2.52 wurde die Gtiterabfertigung Freiberg (Sachs) 
als selbstiindige Dienststelle aufgehoben und mit dem 
Bahnhof Freiberg (Sachs) vereinigt. 


(Pr [134] V 20 Ogs v. 6. 1.52 / 352) - 


Beir.: Dienststellenorganisation 


s 


Pa 
/ Betr.: Umbenennung von Bahnhifen Halle 1090 


Der an der Strecke Merseburg — Bad Lauchstadt — 
Schafstadt gelegene Bahnhof Merseburg-Elisabethhéhe 
wird mit sofortiger Wirkung in Merseburg-Friedens- 
héhe umbenannt, : 4 


(181 V5 Ogo 11/51 v. 4. 2.52/12 24) 
Schwerin 74 


Betr.: Kommissionszimmer bei den Dienststellen der 
Deutschen Reichbahn 


Berichtigung zur Ubersicht der Kommissionszimmer im 
Mitteilungsblatt Nr. 6 vom 5. 4. 51 — Seite 117 — ftir den 
Rbd Bezirk Schwerin, 


a ; st ab 
. isdigpas ilgut~ chwerin am 
Schwerin | Kommissions- | 5 | 6 | _ | spel |Bahnhof Tage 5363, 
zimmer , is 
gung nach 19 Uhr 
1136 


(Vpr [131] V 2 Usr v. 7. 2. 52/357) 


: XIV. Soziales 


GdR 651 


Betr.: Unfali von drei Bahnunterhaltungsarbeitern auf 
einem Verschiebebahnhof ' 


An der Weiche 259 eines Verschiebebahnhofs waren drei 
Bahnunterhaltungsarbeiter mit dem Auswechseln von 
Schwellen beschaftigt. Die Aufsicht hiertiber hatte der 
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Rottenfiihrer A. von der Bahnmeisterei, der auch gleich- 
zeitig die Aufgaben eines Sicherungspostens wahrzu- 
nehmen hatte. Gegen 12.10 Uhr driickte eine Rangier- 
abteilung tiber die Weiche 259 nach Gleis 48 zurtick. 
Nachdem diese die Weiche durchfahren hatte, setzten 
die Bahnunterhaltungsarbeiter ihre Arbeit fort. Wah- 
rend zwei Arbeiter mit der Schwellenzange eine neue 
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Schwelle anhoben und daher mit dem Riicken nach dem 
Gleis standen, wurden von dem dritten Arbeiter die 
Bolzen zum Befestigen der Schienen eingezogen. Der 
Rottenfiihrer verliefi nach 12.10 Uhr die Baustelle, um 
nach dem Abort, der sich in dem etwa 30 m entfernten 
‘Betriebsgebaude des Verschiebebahnhofs befindet, zu 
gehen, Hiervon hat er die arbeitende Rotte nicht ver- 
sténdigt. Als um 12.20 Uhr auf dem neben der Baustelle 
befindlichen Gleis 53 der Dg 15.226a vorbeifuhr, kam un- 
gefahr in gleicher Hiéhe mit dem ZugschluB die Rangier- 
lok 523204, mit dem Schornstein nach vorn, zurtick- 
gefahren. ; 


Da die drei Beschaftigten infolge des vorbeifahrenden 
Zuges das Herankommen der Lok tiberhérten, wurden 
sie von dieser seitlich erfaBt und zu Boden gerissen. Es 
wurden verletzt: 


a) ein Bahnunterhaltungsarbeiter, linker Unterschenkel 
zertriimmert, mute amputiert werden; 


b) der zweite Bua, starke Brust- und Rippenprellung 
sowie Kopfverletzung; 


c) der dritte Bua, leichte Prellung am rechten Bein. 


Von dem Lokfiithrer der Rangierlok und einem mit- 
fahrenden. Rangierer wurden die Bahnunterhaltungs- 
arbeiter nicht gesehen, da sich die Baustelle auf der ent- 
gegengesetzten Seite des Gleises befand. Auch der Lok- 


heizer hat die Arbeiter nicht wahrnehmen kénnen, da — 


dieser an der Feuerung beschaéftigt war und somit den 
Rangierweg nicht beachten konnte. Von der Lok ist 
daher kein Achtungssignal gegeben worden. 


Die Schuld an dem Unfall trifft den Rottenftihrer A. 
A. bestritt zuerst seine Schuld und behauptete, in der 
Nahe der Bahnunterhaltungsarbeiter gewesen zu sein 
und diese gewarnt zu haben. Erst auf Grund der Aus- 
sagen der Verletzten hat er bei einer nochmaligen Ver- 
nehmung bei der Transportpolizei — Abt.K — zuge- 
geben, die Baustelle verlassen zu haben, ohne die 
-Arbeiter zu verstindigen und ohne einen anderen 
Arbeiter als Sicherungsposten éinzusetzen. A. hat damit 
gegen die Unfallverhiitungsvorschriften (UVV) Teil II 
(Bahnunterhaltungsdienst) §§ 1 II (1) und 21 (6) und II (5) 
verstoGen und wird auf Grund dessen mit einem 6ffent- 
lichen Tadel nach der Arbeitsordnung bestraft. 


Wir ersuchen, diesen Unfall im Unfaliverhiitungsunter- 
richt mit den Bahnunterhaltungsarbeltern durchzu- 
sprechen. 


(143 - So 14 - Usu - 3022/52 v. 11. 2. 52) 


Betr.: Bahnarztlicher, Dienst Berlin 280 


Der Rb-Arzt des Bahnarztbezirks 7c, Dr. Paul Futh, Berlin- 
Rosenthal, Hauptstr. 118, ist erkrankt, Die Vertretung tber- 
nimmt ftir diese Zeit bei Einstellungsuntersuchungen und in 
dringenden Fdllen der Rb-Vertreterarzt Dr. Roof, Berlin- | 
Pankow, Achtermannstrafe 15, Wiederholungsuntersuchungen 
miussen wihrend dieser Zeit zurtickgestellt werden. Dem zu 
Untersuchenden ist von der Dienststelle der Untersuchungs- 
bericht und der Untersuchungsauftrag mitzugehben. 


(Rbd Bln 141 BaD v. 1.2, 52/64 581) 


ARBEITSSCHUTZ 
ARBEITSRECHT 


. Jeder 
verhinderte Untall ~ 
ein Beitrag 
zur Erfiillung 
des Finijahrplanes! 


XV. Schulung 


Arbeiter- und Bauernstudenten GdR 65la 


Die Dienststellen nehmen bis zum 1. 4.52 Bewerbungen 
zur Gewihrung eines Stipendiums fiir den Besuch der 
Arbeiter-und-Bauern-Fakultéten entgegen. Dem Be- 
werbungsgesuch sind beizufiigen: 


1 Personalbogen mit Lichtbild und Lebenslauf. 


AuBerdem muB im Bewerbungsgesuch zum Ausdruck 
gebracht sein, welche Fachrichtung der Bewerber nach 
dem Besuch der Arbeiter-und-Bauern-Fakultét an der 
Technischen Hochschule bzw. Universitit be'egen will. 
Das Gesuch gilt nur fir die Gewaéhrung des Stipen- 
diums. Die Bewerbung an die Arbeiter-und-Bauern- 
Fakultat mu8 zundchst der Bewerber selbst einreichen, 
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nachdem er sein Delegierungsschreiben von der Deut- 
schen Reichsbahn — GdR Abt. XVI — erhalten hat. 


GdR 652 


Bety.: Lehrhefte des Fernstudiums der Deutschen Ver- 
waltungsakademie Walter Ulbricht 


Im AnschluS8 an unsere Verfligung 151.2/4050/51 vorn 
13. 11. 51, verédffentlicht im Mitteilungsblatt Nr. 1°52 
unter GdR584, geben wir bekannt, dafG fiir das J ahr 1952 
entsprechend der vorgesehenen Anzahl der Lehrkriafte, 
Ausbildungsleiter und Sachbearbeiter im Schulungs- 
wesen, fiir die Hefte ausschlieBlich bestimmt sind, die 
zugeteilten Stiickzahlen gedndert und die Aufschitisse- 
lung neu vorgenommen wurde. Ab Heft 29 erhalten die 
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genannten Dienststellen die Lieferungen nach dem fol- 
genden Verteilerschitissel: 


Fach- ; Fach- 
richtung richtung 
Anschrift Wirtschafts- Anschrift Wirtschafts- 
wissenschaft wissenschaft 


nc ave cee ith 
Ubertrag: 504 


Deutsche Reichsbahn, General » Stendal vi 
direktion » Malchin 1 
Rbd Berlin 60 »  Wittenberge ] 
» Cottbus 40 » Schlauroth 1 
» Dresden 80 » Blankenburg 1 
» Erfurt 4 » Berlin 5 
» Greifswald a5 » Schéneweide 7 
» Halle 70 Bw Seddin 1 
s Magdeburg 80 » Wustermark 1 
» Schwerin 40 Sfw Berlin 1 
GAR Berlin 18 » Halle 1 
Raw Brandenburg-West 3 Hbm Dresden 1 
» Potsdam 8 Bw Gera 1 
» Cottbus 4 »  Eisenach 1 
» Wilhelm Pieck 7 » Nordhausen 1 
» Dresden 5 » Arnstadt 1 
» 7% Oktober 4 » Gehren 1 
» Gotha 5 » Neustrelitz 1 
» vena 2 »  Pasewalk _ 
»  Meiningen 4 »  Neubrandenburg 1 
» Eberswalde 4 » Frankfurt/O. 1 
» Delitzsch 4 »  Basdorf 1 
» Dessau 4 » Leipzig Hbf-Sttd 1 
» Halle 7 » Glisten 1 
» Einheit 6 » Erfurt 1 
Raw Halberstadt 3 » Angermiinde 1 
» Magdeburg 4 Hbm Erfurt 1 


Ubertrag: 04 


GdR = Generaldirektion Reichsbahn 
Rbd = Reichsbahndirektion 

Rew = Reichsbahnausbesserungswerk 
Bw = Bahnbetriebswerk , 

Hbm = Hochbaumeisterei 

Sfw = Signal- und Fernmeldewerk 


(GdR 151. 2/508/52 v. 15. 2.52/31 451) 


zusammen: 55 


GdR 658 


Im: Fachbuchverlag Leipzig, Karl-Heine-Str. 16, sind 
innerhalb der Fachbuchreihe der Deutschen Reichsbahn 
folgende weitere Fachbiicher erschienen: 


1. Rangierdienst Stufe II Preis 1,80 DM 


2. Fernmeldeanlagen Heft III 
’ Freileitungsbau und Unter- 
haltung 


Preis 2,50 DM 


Wir empfehlen allen Eisenbahnern, sich diese Lehr- 
bitcher anzuschaffen, da sie eine wesentliche Hilfe ftir 
ihre eigene Qualifizierung darstellen. Unsere Nach- 
wuchskraéfte erhalten dadurch wichtige Hilfsmittel fiir 
das Studium des Eisenbahndienstes, Die Abteilungen 
Schulung der Reichsbahndirektionen sorgen fiir die 
Bekanntgabe der Neuerscheinungen im Sinne unserer 
Verfiigung vom 14, 9,51. Gleichfalls ist dafiir zu sorgen, 
da die in dieser Verfiigung angesprochenen Kollegen 
auf den einzelnen Dienststellen tiberpriifen, ob an den 
dortigen Bekanntmachungstafeln die Neuerscheinungen 
unserer Fachblicher entsprechend popularisiert werden. 


(GdR 151.2/909/52 v. 15. 2.52/31 451) 


XVI. Personal 


Halle 110 


Nachstehende Dienstausweise sind in Verlust geraten 
und werden hiermit fiir ungtiltig erklirt: 


Dienstausweis Nr. 214 187, ausgestellt fur Irmgard Damm, 
Pbf Halle (S). 


Dienstausweis Nr. 214 595, ausgestellt fiir Inge Hoese, 
Pbf Halle (S). 


Dienstausweis Nr. 214 302, ausgestellt fiir Hermann Im- 
hof, Pbf Halle (S). 


Dienstausweis Nr. 0201769, ausgestellt ftir Manfred 
Heinze, Bm 1 Leipzig Hbf, 


Vorgenannte Ausweise sind bei ‘Vorzelgen sofort einzu- 


ziehen und mit den Personalien an die Rbd Halle, 
Abt. XVI, zu senden. 


(161 P17 ¥.10.1,.52/14 87) 


Betr.: Verlust von Dienstausweisen 


Betr.: Verlust von Dienstausweisen Halle 111 


Nachstehende Dienstausweise sind in Verlust geraten 
und werden hiermit fiir ungiiltig erklart: 


Dienstausweis Nr. 0048 053, ausgestellt fiir Heini 
Petzold, Bahnbetriebswagenwerk Falkenberg/Elster. 


Dienstausweis Nr. 0 132 695, ausgestellt fiir Rudolf John, 
Bf Wittenberg. ; 
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Dienstausweis Nr. 833 969, ausgestellt fiir Werner Sonn- 
tag, Bf Dessau-Siid. 


Vorgenannte Ausweise sind bei Vorzeigen sofort einzu- 
ziehen und mit den Personalien an die Rbd Halle, 
Abt. XVI, zu senden. 


(161 P 17 v. 29.1. 52/14 87) 


Betr.: Verlust von Dienstausweisen Halle 112 


Nachstehende Dienstausweise sind in Verlust geraten 
und werden hiermit ftir ungiiltig erklart: 


Dienstausweis Nr. 0 026 541, ausgestellt ftir Walter 
Schindler, Bf Leipzig Hbtf. 


Dienstausweis Nr. 0026 728, ausgestellt fiir Ursula 
Zetzsche, Bf Leipzig Hbf. 


Dienstausweis Nr. 0192 418, ausgestellt fiir Karl Konig, 
Bf Leipzig Hbf. 


Dienstausweis Nr. 0 045 476, ausgestellt fiir Frieda Tilt- 
mann, Bf Leipzig Hbf. 


Dienstausweis Nr. 021 419, ausgestellt fiir Johannes 
Schick, Bf Leipzig Hbf. 


Dienstausweis Nr. 0192 668, ausgestellt fiir Paul Wolf, 
Bf Leipzig Hbf. 

Vorgenannte Ausweise sind bel Vorzeigen sofort einzu- 
ziehen und mit den Personalien an die Rbd Halle, 
Abt. XVI, zu senden. 


(161 P 17 v. 8.2.52 /1487) 
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Schwerin 75 


Betr.: Verlust von Dienstausweisen 

Dienstausweis Nr. 779244, giiltig bis 29. 2. 52, aus- 
gestellt fiir Gleisbauarbeiter Paul Winkler, Bm — Bau- 
stelle Schwerin, geb. 24, 12. 93. ; : 
Dienstausweis Nr. 0311190, giiltig bis 29. 2, 52, aus- 
gestellt fiir Gleisbauarbeiter Kurt Bildat,.Bm— Bau- 
stelle Schwerin, geb. 7. 11.31. : 


Bei Vorzeigen der Ausweise sind diese einzuziehen und 


an die Abteilung XVI — P 6 — einzusenden, 
Die Personalien sind festzustellen. 
(161 P 6 Af v. 7. 2. 52 /18 06) 


Belohnungen Schwerin 76 


Fiir besondere Aufmerksamkeit und Verhinderung . 
eines Betriebsunfalles wurde dem Schrankenw§arter 
Heinz de Moy — Bf Rovershagen —eine auSerordent- 
liche Belohnung gewéihrt, . 


(VPr [121] A 16 Plnsch / 14 70) 


»DER VERKEHR« 


Zeitschrift fix das gesamte Verkehrswesen 


XVII. Mitteilungen 


. GdR 654 

“Betr.: Broschiire ,Von der Sowjetunion lernen, heiBt 
siegen lernen“* : 

Die Broschiire ;Von der Sowjetunion lernen, heifit 
siegen lernen“ ist nach genauem Studium ‘eine gute 
Grundlage zur Verbesserung der Berufsausbildung. Sie 
gibt wertvolle Anregungen und zeigt neue Wege, die 
zur Heranbildung eines guten qualifizierten Fach- 
arbeiternachwuches beschritten werden kénnen, Es 
empfiehlt sich deshalb, daB jeder Ausbilder im Besitz 
dieser wichtigen Broschtire ist. 
Nach Mitteilung des Staatssekretariates flr Berufs- 
ausbildung hat der Verlag ,,Volk und Wissen“ diese 
Broschtire als. Neuauflage in- Druck. Der Stiickpreis 
betrigt 1,25 DM. Die Broschtire kann direkt vom 
Verlag oder iiber den Buchhandel bezogen werden. 
Alle Ausbildungsstatten, insbesondere die fir die 
technische Berufsausbildung, bestellen selbst, ent- 
sprechend ihrem Bedarf, die noch fehlenden Broschiiren. 
Die Verrechnung erfolgt auf Konto 2306. 


(GR 153/S 15/995/52 v. 19. 2. 52 / 31 993) 


' Betr.: Bahn&rztlicher Dienst 


GdR 655 
Ab sofort halt der 


Hals-, Nasen-, Ohrenarzt (Tel. 64 319) 
Dienstag und Freitag vor 14 bis 18.30 
Sprechstunden ab. | : : 
Der Aushang ist zu berichtigen. 
— An alle Stellen ~ 
(XIV — Der Chefarzt — 16, 2, 52) 


Qildet Friedenskomitees! 


Fachbiicher 


In dem Fachbuchverlag, Leipzig W 31, Karl-Heine- 
StraBe 16, sind innerhalb der Fachbuchreihe der Deut- 
schen Reichsbahn folgende Fachbiicher erschienen: 
a) Sprachfiihrer fiir den Eisenbahnverkehr in neunzehn 
Sprachen, 
b) Rangierdienst Stufe I, 
c) Einfiihrung in'den Eisenbahndienst, 
d) Fernmeldeanlagen, Heft 2, Elektrotechnische Grund- 
lagen — Stromquellen und Sammiler. 
Der Preis der Bicher hetrégt 
zu a) 1,— DM bei 79 Seiten Umfang, Format Din A 5, 
kartoniert, : 
» b) 0,75 DM bei 30 Seiten Umfang mit 5 Abbildungen, 
_ Format Din A‘5, kartoniert, 
» ¢) 2,25 DM bei 90 Seiten Umfang mit 30 Abbildungen, 
Din A 5, kartoniert, ; 
d) 1,50 DM bei 41 Seiten Umfang mit 32 Abbildungen, 
Din A 5, kartoniert. 


” 
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Betr.: Bahnirztlicher Dienst Dresden 162, 


Der Reichsbahnarzt Dr. Arthur Simon, Pirna, ist am 31. 12. 61 
aus dem Dienst der Deutschen Reichsbahn ausgeschieden. 


Ab 1, 1. 62 hat-der Oberbahnarzt Dr. Ottc, Dresden, zusdtzlich 
diesen Bahnarztbezirk tibernommen. Die Unfallmeldetafein 
und Drucksachen 43303 ,Kurze Winke zur voridufigen Hilfe- 
leistung" sind zu berichtigen., 


(14d K 5 US Vv. 25. 1, 2 / 25 77) 


Betr.: Bahnfrztlicher Dienst Schwerin 77 


Der Rb-Vertreterarzt, Augenarzt Dr. W. Boldt, Rostock, ist 
ausgeschieden. An seine Stelle tritt der Oberarzt der Uni- 
versitits-Augenklinik Rostock, Dr, Andreas Heydenreich, 

(141 K 7 UA vy 7.2, 52 / 454) 


Hinweise auf Veréffentlichungen im Gesetzblatt 
der Deutschen Demokratischen Republik 


Die Ausgabe Nr. 148/51 vom 18, 12. 51 
enthalt u. a.: 


Bekanntgabe des Statuts der Sozialver- 
GSICNETUNZ oo. cece cece eee eens Cota wicnks 


Die Ausgabe Nr, 150/51 vom 21. 12. 51 
enthalt u. a.: 


Seite 1154 


Fiinfte Durchftihrungsbestimmung zu der 
Verordnung zur Anderung der Besteue- 
rung der Lohnempfinger und der frei 
schaffenden Intelligenz (LStAVO) 


Die Ausgabe Nr. 153/51 vom 29. 12. 51 
enthalt u. a.: 


Seite 1161 


Verordnung itiber das Erléschen von 
Schuldbuchforderungen der volkseigenen 


Industrie .........505 Sree Rr oer Seite 1179 


Zweite Durchfithrungsbestimmung zur 
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Kindern und Jugendlichen ...........6+- Seite 1180 
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Erste Durchfiihrungsbestimmung zur 
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schlieGBlich der Meister und fiir das kauf- 
minnische Personal in den volkseigenen 
und ihnen gleichgestellten Betrieben . 


Erste Durchfiihrungsbestimmung zu § 28 
des Gesetzes der Arbeit — Einbeziehung 
der Schwerbeschaddigten in den Produk- 
tionsprozeB .. ccc eee eee eee eee ene 


Anweisung ilber die Ausgabe von Schwer~- 
beschidigten-Ausweisen 
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SECRET 


Sonderdruck 


Reichsbahn 


ENTSCHLIESSUNG 


der Konferenz der Deutschen Reichsbahn 
vom 7. bis 9. Februar 1952 in Leipzig 


Die Konferenz der Deutschen Reichsbahn findet zu einem 
Zeitpunkt statt, welcher durch die verstiirkten Kriegs- 
vorbereitungen des anglo-amerikanischen Kriegsblockes 
und durch das Anwachsen des Weltfriedenslagers unter 
der Fiihrung der groBen Sowjetunion gekennzeichnet ist. 


Die Deutsche. Demokratische Republik steht fest im 
Lager des Weltfriedens. Die Bevélkerung der Deutschen 


Demokratischen Republik und alle patriotischen Frie- - 


denskrafte, ungeachtet ihrer politischen, wirtschaft- 
lichen oder konfessionellen Auffassung, im Westen un- 
serer deutschen Heimat unterstiitzen die Initiative der 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik zur 
Durchftihrung gesamtdeutscher Wahlen auf der Grund- 
lage der Weimarer Wahlordnung fiir die Schaffung 
eines einheitlichen, demokratischen und unabhingigen 
Deutschlands. 


Der Kampf des Volkes gegen die Feinde der deutschen 
Finheit, gegen die Volksverrater und Agenten der 
amerikanischen Kriegstreiber Adenauer, Kaiser, Schu- 
macher und Fette, gegen Generalkriegsvertrag und 
Schuman-Plan, gegen Remilitarisierung und Faschisie- 
rung Westdeutschlands wiachst zur nationalen Volks- 
bewegung, zum Schutze unserer Jugend, zur Sicherung 
des Lebens der deutschen Nation. 


Zur Erringung der demokratischen Einheit Deutsch- 
lands und zur Sicherung des Friedens ist der Fimnfjahr- 
plan von grofier Bedeutung. 


Die nationale Bedeutung des Fiinfjahrplanes wird dem 
ganzen deutschen Volke immer sichtbarer. Der west- 
deutschen Bevélkerung wird der Finfjahrplan ein 
leuchtendes Beispiel sein, wie der planmdBige fried- 
liche Aufbau unserer demokratischen Ordnung aus 
eigener Kraft, ohne Marshall-Plan und Generalkriegs- 
vertrag, die Lebensfragen des deutschen Volkes lést und 
jedem Menschen Arbeit und Wohlstand sichert. 
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Im Kampf um den Frieden und um die demokratische 
Einheit Deutschlands haben die Eisenbahner in der 
Deutschen Demokratischen Republik und in West- 
deutschland hohe nationale Aufgaben im Interesse des 
ganzen deutschen Volkes zu erfiillen. Die Festigung der 
Aktionseinheit der Arbeiterklasse in ganz Deutschland 
zur Erhaltung des Friedens ist eine scharfe Waffe gegen 
die Kriegstreiber und politischen Hasardeure in West- 
deutschland. 


Die Eisenbahner der Deutschen Demokratischen Repu- 
blik kimpfen solidarisch mit allen patriotischen Kraften 
Deutschlands gegen die Einbeziehung der westdeutschen 
Risenbahn in die Vorbereitung des Krieges durch den 
Schuman-Plan. 


Die Konferenz der Deutschen Reichsbahn muB darum 
einen noch starkeren Durchbruch zur Erhéhung des 
demokratischen StaatsbewuBtseins und zur Festigung 
der bewuBten Disziplin bei allen Eisenbahnern erreichen. 
Daraus ergeben sich fiir die Deutsche Reichsbahn im 


‘Jahre 1952 grundlegende Aufgaben: 


1. Verbesserung der Erzichungsarbeit zur Hebung des 
StaatsbewuBtseins bel allen Eisenbahnern. 


2. Hoherqualifizierung der vorhandenen Kader und. 
Ausbildung neuer Kader, 

3. Durchsetzung des Prinzips der Wirtschaftlichen 
Rechnungsfiihrung als Hauptmethode der Leltung 
unserer Betricbe im Kampf um die Steigerung der 
Arbeitsproduktivitat. 


4. Weiterentwicklung der Wettbewerbs- und Akti- 
vistenbewegung zur Ubererfiillung des Planes. 


_ 8. Hebung der Disziplin als entscheidendes Mittel im 
Kampf um die Planerfiillung. 


eh 
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I. Verbesserung der Erziehungsarbeit zur Hebung 
des StaatsbewuBtseins aller Eisenbahner 


Seit der Verkehrskenferenz 1951 in Halle wurden Port- 
schritte in der Arbeit der Reichsbahn erzielt. Groge 


Aktivitaét. haben die Eisenbahner bei der Unterstiitzung : 
der Volkskammerappelle, bei der Durehftihrung der’. 


II. Weltfestspiele der Jugend und Studenten fiir den 
Frieden, bei dem verlustlosen Transport der Friedens- 
ernte 1951 und der vorfristigen Fertigstellung des stid- 
lichen AuBenringes gezeigt.. Der Transportplan wurde 
am 16. Dezember 1951 vorfristig erfiilit. 


Diese Erfolge wurden erreicht durch die grofe Initia- 
tive unserer Aktivisten und Neuerer in der Preduktien. 
Diese Initiative konnte nicht zur vollen Entwicklung 
kommen, weil ein Teil der leitenden Funktiondre der 
Generaldirektion, der Reichsbahndirektionen und der 
Amter ein noch ungentigend entwickeltes StaatsbewuBt- 
sein besitzt. Sie haben nicht die notwendige Aktivitit 
entfaltet und waren sich ihrer persdnlichen Verantwor- 
tung bei der Durchfiihrung der grofen Aufgaben. nicht 
immer bewuBt. ; 


Um die Erfolge der Aktivisten- und Wettbewerbsbewe- 
gung -flir die Ubererftillung des Planes auszuwerten, 
miissen die verantwortlichen Funktiondre lernen, wis- 
senschaftlich zu arbeiten und auf neve Art zu leiter:, 


Ste miissen Iernen, die groBe Bedeutung der Gewerk- 


schaften richtig einzuschatzen, junge Kader zu erken- 
nen, kiihner in verantwortliche Funktionen einzusetzen- 
und weiterzuentwickeln. Deshalb ist es mehr denn je 
Pflicht, das Wberlebte, vor allem den Burokratismus in 
der Verwaltung der Reichsbahn. entschlossen zu besci- 
tigen, um dem Neuen den Weg zu bahnen. Wir miissen 
lernen, Kritik und Selbstkritik als die sténdig wirksame 
Hilfe zur Verbesserung unserer Arbeit anzu wenden, 


Die grofen Aufgaben kénnen die verantwertlichen 
Funktionare der Reichsbahn nur erftillen, wenn sie die 
gesellschaftlichen Zusammenhinge erkennen und sich 
ein- umfassendes Wissen, insbesondere iiber die.Gesetze 
der gesellschaftlichen Entwicklung und die Fragen der 
politischen Okonomie und deren praktisehe Anwendung 
aneignen. Die Arbeit in den einzelnen Zweigen der 
Reichsbahn mu8B besser koordiniert und eine richtige 
Abgrenzung der persdnlichen Verantwortung durch- 
gefthrt werden. : 


Um die Erziehungsarbeit zu verstarken, muf eine ent- 


schiedene Wendung in der Verbesserung und Hebung 


des Niveaus der Schulung der Verwaltungsfunktiondre 
erreicht werden. Der Besuch der innerbetrieblichen 
Schulung muB ebenfalls verbessert und das ideologische 
Niveau des Unterrichtes entsprechend den Aufgaben ge- 


7 hoben werden. Der Kampf gegen falsche und feind- 


liche Ideologien mu8 scharfer gefthrt werden. Die An- 
sestellten der Reichsbahn, die dem Studium aus Diszi- 
plinlosigkeit fernbleiben, sind ernsthaft zur Erftillung 
ihrer Pflicht. anzuhalten. Die Verwaltung mu fiir die. 


stindige Qualifizierung ihrer leitenden Funktiondre 


2 


. Sorge tragen. Nur eine solehe qualifizierte Verwaltung 
wird in der Lage sein, eine fiche und bewubte Disziplin’ 


auf alle Bisenbahner zu Gbertragen. 


1) ‘Hoherqualifisicrung der vorhandenen Kader 
und Aushildung never Kader 

Seit. dex Verkehrskonfereng 1951 sind trotz Nichterfiil- 

lung einiger Teilpline weit tiber 160 606 Eisenbahner in 

kurz- und langfristigen. Kursen auf allen Gebieten des 


Eisenbahnwesens in. ihren Schulen entwickelt und 


weiterqualifiziert. worden. Bei der Vorbereitung der 
HE. Weltfestspiele der Jugend und Studenten wurde 
eine umfassende. gesellschaftspolitische und fachliche 


-Schulung vor allem der Personale der operativen Bienst- 


zweige durchgefiihrt. 


Die Leitung der Generaldirektion hat jedoch keinen 
Kaderperspektivplan entwickelt. Ihre Anleitung und 
Kontrolle der Schulung war ungentigend. Die vorhan- 
denen Kr&fte in den Betrieben wurden nicht immer 
entsprechend ihren Fdahigkeiten systematisch weiter- 
entwickelt, um die notwendige Verstérkung des Kader- 
bestandes zu erzielen. Zum Beispiel wurde die wert~ 
volle Arbeit des Helden der Arbeit Lokftihrer Hier o- 
nyrus aus dem. Direktionsbezirk Dresden unter- 
schatzt. Niemand kiimmerte sich um seine soziale Lage 
und um den Abschlu8 eines seinen Leistungen entspre- 
chenden Einzelvertrages. Erst die Kritik der Soziali- 
Stischen Einheitspartei Deutschlands an dem verant- 


‘Wortungslosen Verhalten leitender Eisenbahnfunktio- 


nare brachte eine Veranderung. 


Eine besondere Schwiche ist die Vernachlassigung, dex 
Qualifizierung der Lehrkrafte auf ein entsprechend 
hohes_ gesellschaftlich-wissenschaftlich und fachliches 
Niveau. 


Folgende Aufgaben ergeben sich fiir die Kaderentwick- 


lung: 


1. Die persénliche Verantwortung des Generaldirek- 
ters der Beutschen Reichsbahn fiir die Direktiven 


der Kaderentwicklung und fiir die Anleitung und: 


Eontrolle der verantwortlichen Leiter in den 
Dienstzweigen. 

2. Sehnellste Veranderung der Lavufbahn- und Aus- 
bildungsvorsehriften sowie der Tauglichkeits- und 
Befibigungsvorschriften entsprechend unserer anti- 
faschistisch-demokratischen Ordnung und der tech- 
nischen Entwicklung der Deutsehen Reichsbahn. 


3. Bie Qualifizierung der Lehrkrifte an den. Fach-, 
Berufs- und Abendschulen. Starkste Unterstiitzung 
fiir die Entwicklung der Betriebsschulen der Ge- 
werkschaft. 


4. Entschiedene Férderung der Weiterentwicklong der 

Aktivistenschulen und der technischen Kabinette, 
um die Atmosphare des.Lernens und Gie Anwen- 
dung neuer Arbeitsmethoden auf breiftester Grund- 
lage zu sichern. In diese Arbeit ist die technische 
Intelligenz systematisch efnzabeziehen. 
Zer Férderung der technischen InteHligenz ist der 
Abschlus von Einzelvertrigen entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen unserer Regierung au 
erweitern, 
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53. Obwohl mehr Frauen in den Dienst der Reichsbahn - 
eingestellt wurden, als der Pian im Jahre 1951 vor- - 


sah, werden die Fahigkeiten der Frauen zu hoch- 
qualifizierten Arbeiten immer noch unterschitzt. 
Die Verdiente Eisenbahnerin Ebelt, Dienststellen-' 
leiterin des Bahnhofs Priestewitz, die eine aus- 
gezeichnete unfallfreie Arbeit leistet und zahlreiche 
Frauen zu qualifizierten Mitarbeiterinnen erzogen 
hat, ist ein leuchtendes Beispiel dafiir, welche Fahig- 
keiten unsere Frauen in unseren Betrieben ent- 
wickeln. Etwa 60 Prozent aller  eingestellien 
Frauen wurden in hihere Funktionen eingesctzé, 
aber nur rund 4 Prozent sind in leitenden Funktio- 
nen als hochqualifizierte Mitarbeiterinnen titig. 
Deshalb ist ein. Entwicklungsplan aufzustellen, um 
kiihner als bisher Frauen In leitende Funktionen 
zu bringen. 


6. Es ist ein Plan zur Entwicklung von Lehrkorabinaten 
aufzustellen, der es ermiglicht, die Erfahrungen der 
Sowjetunion in der Berufsausbiidung auch bei der 
Deutschen Reichsbahn anzuwenden. 


%, In der Verbesserung der Sorge um den Menschen 
haben sich die verantwortlichen Leiter entschle- 
dener als bisher um die sozlale Lage ihrer Kader 
persénlich zu kiimmern. Besondere Verantwortung 
haben die verantwortlichen Funktiondre fiir die 
Durchfiihrung der Iivestitionsvorhaben fiir soziale 
und kulturelle Einrichtungen. : 


Ilf. Durchsetzung des Prinzips der Wirtschaft- 

lichen Rechnungsfiihrung als Hauptmethode der 

Leitung unserer Betriebe im Kampf um die Stei- 
gerung der Arbeitsproduktivitit 

Die Anwendung des Prinzips der Wirtschaftlichen Rech- 


nungsfiihrung ist der Kern der neuen Methode der 
Wirtschaftsftihrung. Sie ist die praktische Anwendung 


. det marxistisch-leninistischen Theorie in der Fuhrung 


der Wirtschaft. Zur Sicherung und Erhéhung der Ren- 
tabilitit miissen neue Formen der Leitung selbststandig 
bilanzierender Betriebe der’ Reichsbahn entwickelt 
werden. Die bisher angewendeten Methoden der Leitung 
unseres Betriebes entsprechen nicht mehr den gestellten 
Aufgaben. 


Die Anwendung des Prinzips der Wirtschaftlichen Rech- 
nungsftihrung entwickelt bei den Eisenbahnern ein 
neues, héheres BewuStsein und macht den Plan und 
dessen Erfillung, die Steigerung der Arbeitsproduk- 
tivitat und die Senkung der Selbstkosten, die sparsamste 
Verwendung des Materials und die Erhéhung der Ren- 
tabilitét des gesamten Eisenbahnbetriebes zu ihrer ur- 
eigensten Sache. Die ideologisché Aufkldrung tiber die 
grofe Bedeutung des Prinzips dei Wirtschaftlichen 
Rechnungsfithrung mufi in gemeinsamer Arbeit mit der 
Gewerkschaft unter allen Belegschaftsmitgliedern, be- 
sonders bei der Aufschllisselung des- Betriebsplanes, bis 
auf die Brigaden und bei der Ausarbeitung der Betriebs- 
kollektivvertriige verstarkt werden. - - 
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IV. Weiterentwicklung der ‘Wetthewerbs- und 
AktivistenbewegungzurUbererfiillung des Planes 


Im Gesetz der Regierung iiber die Férderung der Akti- 
visten- und Wettbewerbsbewegung wird die entschei- 
dende Bedeutung dieser Bew egung wie folgt charakte- 
risiert: 


»Die Aktivistenbewegung ist die wichtigste gesell- 
schattliche Kraft bei der Erfiillung der Wirtschafts- 
pline zur Festigung der demokratischén Ordnung. 
Sie wird von den Gewerkschafien organisiert uni 
gefiihrt. Ihre Férderung ist eine nationale Aufgabe.“ 


Bisher wurde die Bedeutung der sich immer breiter ent- 
faltenden Wetthewerbsbewegung in der Verwaltung un- 
geniigend erkannt. Das zeigt sich in der mangelinden 
Ausarbeitung technisch begriindeter Arbeitsnormen und 
Materialverbrauchsnormen. Die in den Betriebskollek- 
tivvertragen festzulegenden MaBnahmen zur schnellen 


. Ausarbeitung technisch begrtindeter Arbeitsnormen und . 


Materialverbrauchsnormen sowie die Hinfithrung Per- 
sénlicher Konten sind die Basis fiir die erfolgreiche 
Weiterentwicklung der Wettbewerbe in den Betrieben. 
Die Leiter der Betriebe tragen die Verantwortung bei 
der Entwicklung der Wettbewerbe dafiir, daB sie die 
Aufmerksamkeit der Belegschaften auf die entschei- 
denden Schwerpunkte und Engpdsse im Betrieb lenken. 
Sie miissen daftir sorgen, daB die breiteste Ubertragung 
der Erfahrungen der Neuerer-der Produktion, insbeson- 
dere der sowjetischen Erfahrungen, in den Produktions- 
beratungen erfolgt. Die Verwaltungen sind dafiur verant- 
wortlich, daB durch Einsatz von Brigaden den zurtick- 
gebliebenen Abteilungen. oder Betrieben geholfen wird. 
Die Wettbewerbe bei der Reichsbahn sind entsprechend 
den Aufgaben im Volkswirtschaftsplan 1952, insbeson- 
dere auf die Beschleunigung des Wagenumlaufes, Be- 
seitigung der Zugverspatungen und auf die Senkung des 
spezifischen Kohleverbrauchs zu konzentrieren. Ein her- 
vorragendes Beispiel ist der durchgefiihrte Komplex~ 
wettbewerb Deutsche Reichsbahn—Stahlwerk Hennigs- 
dorf—Senftenberger Kohlengruben. Der Erfolg war die 
Senkung der Wagenaufenthaltszeit auf dem Bahnhof 
Hennigsdorf von-38 Stunden auf 8,7 Stunden je Wagen. 
Das: Stahlwerk Hennigsdorf senkte die Wagenstand- 
gelder von 135000 DM im Monat Februar 1951 auf 
1650 DM im Monat November 1951, obwohl der Wagen- 
eingang im November weit héher war als im Vergleichs- 
monat. Zwei der beteiligten Kohlengruben konnten in 
neun Monaten des vergangenen Jahres durch eine gleich- 
ma&Bige Wagenbereitstellung das. Stapeln von 35000 
Tonnen Braunkohlenbriketts vermeiden und die Selbst- 
kosten um 132000 DM -senken. 


Es ist eine groBe Schwiche der Verwaltung, daB® sie bis- 
her nicht geniigend die értlichen Beispiele ausgewertet 
und auf alle Betriebe der Deutschen Reichsbahn tber- 
tragen hat. ‘ 


V. Beachtung der Wachsamkeit 


. Alle unsere Anstrengungen zur Festigung unserer anti- 


faschistisch-demokratischen Ordnung in der Deutschen 
Demokratischen Republik sind: gefahrdet, wenn wir 
nicht mit duBerster Wachsamkeit die verzweifelten Stor- 
aktionen der Gegner schon im Keime vernichten. 
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In Westdeutschland und Westberlin geht der Gegner 
zu offenen terroristischen Metheden iiber und versucht, 
durch Gewaltmafinahmen die ftir den Frieden eintre- 
tenden Krifte zu unterdriicken. 


In der Deutschen Demokratischen Republik versucht 
der Gegner den immer stirker werdenden Willen des 
gesamten deutschen Volkes fiir die Einheit und fiir den 
Frieden durch eine starke Entfaltung der antisowjeti- 
sehen Hetze zu stéren und versucht durch verbreche- 
rische Diversions- und Sabotagetatigkeit die Durchfiih- 
rung des Fiinfjahrplanes zu stéren. 


Taglich zeigen zahlreiche Beispiele die noch mangel- 
hafte Wachsamkeit auch in unseren Betrieben und 
Dienststellen. Deshalb ist es Aufgabe aller Eisenbahner 
der Deutschen Demokratischen Republik, ihre Betriebs- 
anlagen und Fahrzeuge so zu schtitzen, dafi sie jederzeit 
unserem friedlichen Aufbau dienen. 


Die Eisenbahner werden alle Krafte einsetzen, um durch 
tiberplanmaBige Leistungen die Transporte ftir das Na- 


tionale Aufbauprogramm Berlin 1952 durchzufiihren, 
damii die Hauptstadt Berlin schéner als zuvor ersteht, 


Alle Kraft fiir den festen Zusammenschlu8 aller 
friedliebenden naifonalgesinnten Krifte unseres 
Volkes zur Durchfithrung gesamideutscher Wahlen 


auf der Grundlage des Vorschlages der Volkskam-. 


mer der Deutschen Demokratischen Republik vom 
9%. Januar 1952, 


Alle Kraft fiir den friedlichen Aufbau Deutschlands 
und die Durchfiihrung des Nationalen Aufbaupre- 
programms Berlin 1952, 


Alle Kraft fir die vorfristige Erfiillung der Plan- 
aufgaben, die der Volkswirtschaftsplan 1952 der 
Beutsechen Reichsbabn stellt. 


Die Signate auf ,,Fabrt frei“ fiir ein gliickliches und 
besseres Leben in cinem einigen, friedlicbenden, 
Gemokratischen Deutschland! 
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ARBEITSPROGRAMM 


der Deutschen Reichsbahn fiir das Jahr 1952 


Im Rahmenkollektivvertrag 1952 werden Verpflichtun- 
gen der Generaldirektion Reichsbahn und der Industrie- 
gewerkschaft Eisenbahn tibernommen, die unter Mobili- 
sierung der gesamten Hisenbahner die Erftillung und 
Ubererfiillung des Volkswirtschaftsplanes 1952 zum Ziel 
haben. Das Arbeitsprogramm hat deshalb als Grund- 
lage die im Rahmenkollektivvertrag festgelegten Ver~- 
pflichtungen, unter besonderer Herausstellung der per- 
sénlichen Verantwortung fiir die Durchfiihrung und 
Kontrolle der festgelegten Aufgaben. 


Die besondere Bedeutung des Rahmenkollektivvertrages. 


und der Betriebskollektivvertrage als entscheidende 
Mittel im Kampf um die Erfillung unserer Plane ver- 
pflichten jeden Eisenbahner, seine ganze Kraft ftir die 
im Arbeitsprogramm festgelegten Aufgaben einzusetzen, 


1. Starkung des demokratischen Staats- 
bewuStseins und die Entwicklung neuer Kader 


1. Durch Festigung des demokratischen StaatsbewufBt- 
seins aller Eisenbahner und Schaffung einer hohen 
Disziplin ist die Betriebssicherheit, Ptinktlichkeit 
und Wirtschaftlichkeit auf ein hohes MaB zu 
steigern 
Verantwortlich: Leiter dee Hauptdicnstzweige 


2. Im Jahre 1952, dem zweiten Jahr des grofen Fiinf- 
jahrplanes, sind in Sonderlehrgéngen fachlich und 
gesellschaftspolitisch zu schulen: ye 

120 Leiter von Bahnhéfen erster Klasse 
Verantwortlich: Abt.-Leiier Betrieb 


500 Leiter von Bahnhdfen zweiter und dritter 
Klasse von den Reichsbahnamtern 
30 Leiter von Verkehrsdienststellen 2 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Giterverkchr 


25 Leiter von Bahnbetriebswerken 
’ Verantwortlich: Abt.-Leiter Lokwirtschaft 


50 Dienststellenleiter des Bau-, Sicherungs- und 
Fernmelidewesens i : 
Verantwortlich: Leiter des Hauptdienstzweiges 
Bahnanlagen 


3. Weiter sind in Internats- und Externatslehrgingen, 
in Kursen der Technischen Abendschulen sowie in 
Kursen auSerhalb der Arbeitszeit am Sitz der Amter 

- und Dienststellen folgende Fachkrifte des opera- 
tiven Eisenbahndienstes zu qualifizieren: 


600 Fahrdienstieciter 
400 Aufsichtspersonale 


300 Block- und Stellwerkspersonale 

2000 Rangierer 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Betrieb 

4000 Zugbegleiter 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Betrieb uad Reise- 
verkehr 

600 Abfertigungspersonale im Reiseverkehr 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Reiseverkehr 


600 Abfertigungspersonale im Gtiterverkehr 

1000 Beschiéftigte im Wagendienst (auch Zugabfer- 
tiger) - 

500 Giiterbodenarbeiter 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Giiterverkehr 


1000 Lokfihrer 
1000 Lokheizer 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Lokwirtschaft 


4. Folgende Facharbeitergruppen sind in Kursen an 


den Technischen Abendschulen und in Kursen in 
den Betrieben auBerhatb der Arbeitszeit zu quali- 
fizieren: 

3300 Lokschlosser 

3000 Wagenschlosser 

500 Elektroschlosser 

100 Motorenschlosser 

700 Dreher 

400 Schmiede 

150 Kesselschmiede 

150 SchweiSer 

200 Wagenmeister 


Verantwortlich: Leiter des HD Fahrzeug- 
wirtschaft : 


300 Signal- u. Fernmeldemechaniker 
100 Maurer 

100 Zimmerer 

100 Tischler 

100 Stellmacher 

800 Bahnunterhaltungsarbeiter 


Verantwortlich: Leiter des HID Bahnaniagen 


5, Es sind besondere Kurse in Betriebswirtschaft und 
Buchhaltung fiir 1000 Eisenbahner durchzufithren. 


Verantwortlich: Abt.-Leiler Finanzen 
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- 150 Kollegen sind in Lehrgdngen an der Reichs- 


bahnschule Erfurt .zu  Wagenmeistern bis zum 
31, Dezember 1952 auszubilden. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Wagenwirtschaft 


. Schulung aller Meister ohne Fachpriifung in den 


Raw und Bw mit dem Ziel der héheren Qualifizie- 
rung, Termin: 31. Dezember 1952, 


Verantwortlich: Leiter der HD Fahrzeugwirtschaft 


. Schulung von 200 Gruppenleitern, Werkmeistern 


und Werkfithrern im Laufe des Jahres 1952 mit dem 
Ziel, die Kesselspeisewasserpflege auf wissenschaft- 
licher. Grundlage durchzufiihren, 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Lokwirtschaft 


. In allen Schwerpunktdienststellen, Ausbesserungs- 


werken und Direktionen sind Technische Abend- 
schulen zur fachlichen und gesellschaftlichen Quali- 
fikation der Arbeitskrafte bis spitestens zum 8. Juni 
1952 (Tag der Eisenbahner) einzurichten. ‘ 
Die bestehenden Betriebsvolkshochschulen sind in 
die Technischen Abendschulen, die den Betriebs- 
leitungen unterstehen, zu iiberfiihren. An den 
Technischen Abendschulen sind aufer den Fach- 
kursen folgende Kurse durchzuftihren: 


a) Vorbereitung zur. Aufnahmepriifung an der 
Fachschule fiir Eisenbahnwesen, 

b) Vorbereitung ftir die Aufnahmepriifungen fiir 
alle Laufbahnen. 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Schulung und Be- 
rufsausbildung 


Zur Entwicklung von gesellschaftlich und fachlich 
qualifizierten Kadern sind folgende Schulungslehr~ 
ginge durchzuftihren: 

a) In der Reichsbahnschule Hainichen ein Lehr- 
gang ftir leitende Angestellte der Amter und 
Direktionen mit insgesamt 50 Teilnehmern, 

b) in der Zentralschule fiir den Verkehrsdienst in 
Finsterwalde ein Lehrgang flir Kader im inter- 
nationalen Dienst mit 30 Teilnehmern, 

c 


— 


in der Reichsbahnschule Ltitzow vier Lehrginge 
fiir Kader im Personalwesen mit insgesamt 200 
Teilnehmern, 


d) in der Reichsbahnschule Greifswald drei Lehr- 
gange fiir Kader in der Planung und drei Lehr- 
ginge fiir Kader im Finanzwesen und der Be- 
triebswirtschaft mit insgesamt 300 Teilnehmern. 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Schulung und Be- 
rufsausbildung 


Zur Entwicklung von Nachwuchskraften fiir ver- 
antwortliche technische und operative Aufgaben 
sind folgende Voraussetzungen zu schaffen: 


a) Einrichtung des Fernstudiums mit Fachschul- 
pensum an der Fachschule fiir Fisenbahnwesen 
in Dresden fiir die Fachgebiete Maschinenhau, 
Sicherungs- und Fernmeldetechnik, 


b) Vorbereitung eines Fernstudiums mit Fach- 
schulpensum ftir die Fachgebiete Betrieb, und 
Verkehr. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Schulung und Be- 
rufsausbildung 


Die im Investitionsplan vorgesehenen Objekte fiir 
Nachwuchseinrichtungen in einer Héhe von 
3 700 000 DM sind bis zum 31. August 1952 fertig- 
zustellen. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Schulung und Berufs- 
ausbildung 
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Die Berufsausbildung in den Lehrwerkstiitten ist 
nach den neuesten Erfahrungen zu entwickeln und, 
soweit notwendig, das Zweigruppensystem. einzu- 
fiihren. . 

Verantwortlich: Abt.-Leiter Schulung und Berufs- 
ausbildung — 


Durch eine von der GdR geleitete Aktion sind die 
nicht voll ausgelasteten Werkzeugmaschinen fest- 
zustellen, um sie fiir die Berufsausbildung einzu- 
setzen. Diese Aktion ist bis zum 15. August 1952 
abzuschlieBen, 


Verantwortlich: Leiter des HD Fahrzeugwirtschaft 


Es ist daftir zu sorgen, daB die von auswarts kom- 
menden Lehrlinge, wenn notwendig, in Privatquar- 
tieren untergebracht werden. Hierzu ist von den 
jeweiligen Betriebsleitern eine entsprechende Ak- 
tion zur Beschaffung von Wohnraum durchzufthren. 


Verantwortlich: Amtsvorsténde und Werkdirektoren 


Fir den nichttechnischen Eisenbanndienst sowie 
fiir die Spezialberufe im Sicherungs- und Fern- 
meldewesen und ftir den bautechnischen Dienst 
sind in Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat 
fiir Berufsausbildung bis zum 1. September 1952 
neue Ausbildungsunterlagen zu entwickeln. 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Schulung und Berufs- 
ausbildung 


Fir die Ausbildung von Lehrlingen im nichttech- 
nischen Eisenbahndienst (Junghelfer) sind weitere 
30 Ausbildungsbahnhéfe bis zum 31. August 1952 
zu schaffen. 


Verantwortlich: Leiter des HD Betrieb/Verkehr 


Auf der Grundlage der Ausbildungsplane sind den 
Ausbildungsstatten entsprechend ihrer Produktions- 
kapazitat flr das laufende Jahr Planaufgaben im 
Rahmen des Betriebsplanes zu tibergeben. 


Verantworticih: Amtsvorstiinde und Werkdirektoren 


In allen Betriebsberufsschulen der Deutschen Reichs- 
bahn sind die vorhandenen Unterrichtsriume bis 
zum 1. September 1952 zu Unterrichtskabinetten 
umzustellen, davon bis zum 1. Juni 1952 mindestens 
50 %e.. Zur Verbesserung der Ausbildungsmethoden 
ist ein regelmiifiger Erfahrungsaustausch zu organi- 
sieren, 


Verantwortlich: Abt.Leiter Schulung und Berufs- 
ausbildung 


Zur Kilarung von Grundsatzfragen in der Berufs- 
ausbildung sind Fachkommissionen zu bilden. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Schulung und Berufs- 
ausbildung 


In Zusammenarbeit mit dem Zentralvorstand der 
IGE ist eine fortlaufende Werbung unter den Akti- 
visten und besten Facharbeitern der Betriebe durch- 
zufiihren, um die Bereitstellung der erforderlichen 


Ausbildungskrafte zu sichern. Hierbei miissen fol- - 


gende Schliisselzahlen erreicht werden: 


a) 1 Lehrer fiir je 55 Schiller an den BBS oder 
Sonderklassen der Deutschen Reichsbahn bei 
den kommunalen Berufsschulen, 


b) 1 Ausbildungsleiter fiir jede Ausbildungsstatte 
mit mehr als 100 Lehrlingen, 


c) 1 Lehrmeister fir je 72 Lehrlinge, 
d) 1 Lehrausbilder fiir je 12 Lehrlinge. 
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Fur die Quadlifizibrung von Lehrausbildern sind 
mindestens 10 Lehrgiinge mit imsgesamt 300 Teil- 
nehmern durchzufiihren.” 

Verantwertlich: Abt-Leiter Schulung. und Berufs- 
ausbiliung 


Durch die rechtzeitige Fertigstellung der Investi- 
tionsvorhaben” sind felgende neue Schulplatze zu 


' schaffen: 


Bau einerLekfahrschule inHalle 120 Internatspliize 
Ausbau der Lokfahrschule 


Hainichen ...cccsvcenseenees 40 Internatspliitze 
Bau einer Kaderschulein Berlin 35 Internatsplatze 
30 Externatsplatze 


Verantwortlich: Abtlg. Bau der Rbd en 


_In den nachstehend aufgefiihrten Betrieben und 


Dienststellen sind bis zum 1, April 1952 gemeinsam 
mit dem Zentralverstand der IGE Beispiele fir 
vorbildliche Aktivistenschulen und fiir die Ent- 
wicklung von technischen Kabinetten zu schaffen: 
Raw Berlin 

Raw ,,Wilhelm Pieck“, Chemnitz 

Raw 7, Oktober“, Zwickau 

Raw Delitzsch 

Bw .Glistrow 

Bw Saalfeld 

Verantwortlich: Leiter des HD Fahrzeugwirischaft 


Bf Dresden-Friedrichstadt 

BE Halle Gbf 

Bf Riesa 

Veraniwortlich: Abt.-Leiter Betrieb 


Bm Rostock 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Bau 


Ga Erfurt 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Giiferverkehr 


Auf folgenden Fachgebieten der Deutschen Reichs- 
bahn sind bis zum 30. Oktober 1952 Schulen der 
hohen Arbeitsproduktivitét zu organisieren: 


- Betriebsdienst 


Verkehrsdienst 

Lokwirtschaft 

Wagenwirtschaft 

Bahnanlagen 

Verantwortlich: Fachabteilungsleiter je fiir fhre 
Fachgebiete 


Aut den Gebieten der drei Hauptdienstzweige der 
Generaldirektion sind im Jahre 1952 je zwei Fach- 
tagungen durchzuftihren. 

Diese Fachtagungen befassen sich mit produktions~- 
technischen Schwerpunktaufgaben sowie mit Mab- 
nahmen ‘zur. Verbesserung. der Qualifikation der 
Arbeitskrafte, Techniker und Ingenieure. 

Fiir diese Fachtagungen verpilichtet sich die Gene- 
raldirektion, den organisatorisch-verantwortlichen 
Dienststellen bei der Auswahl geeigneter Lektoren 


‘und Referenten. sowie bei der Ausarbeitung von 


Lehrplinen, Anschauungs- und ‘Lehrmaterial be- 
bilflich zu sein. 


Verantwortlich: Leiter der HD 


Die Erweiterung der Betriebsbibliotheken ist laufend 
zu kentrollieren. Es sind die Voraussetzungen zu 
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schaffen, da® im Jahre 1952 16 meue Fachbiicher 
und 6 neve ‘Lehrfilme auf dem Gebiete des Eisen- 
bahnwesens eerscheinen k6nnen. 

Verantwortlich: Abt-Leiter Schulung und Berufs- 
ausbiidung 


Bis zum Tag des Deutschen Eisenbahners 1952 sind 
in- den Ausbildungsstatten der Raw Technische 
Zirkel einzurichten. Aufgabe dieser Zirkel ist es, 
die Lehrlinge in verschiedenste Fachgebiete einzu- 
fithren und ihnen die Méglichkeit zu geben, Mo- 
delle fir die Verbesserung des Unterrichts anzu- 
fertigen und an eigenen Erfindungen und Konstruk- 
tionen zu arbeiten, die zur Steigerung der Arbeits- 
produktivitaét beitragen. 

Verantwortlich: Abt-Leitter Schulung und Beruts- 
ausbildung 


Im Jahre 1952 sind 7300 Lehrlinge einzustellen. Da- 
von entfallen 


auf den technischen Dienst 
2184 ma&nnliche und 
1116 weibliche Lehrlinge; 


aut den nicht-technischen Dienst’ entfallen 
1829 mAnnliche und 
2171 weibliche Lehrlinge. 
Verantwortlich: Personalleiter 


Simtliche Dienststellen sind hinsichtlich der Hin- 
satzmoglichkeit fiir Frauen bis zum 1. Juni 1952 zu 
tiberpriifen mit dem Ziel, den Anteil der Frauen bei 
der Deutschen Reichsbahn im Jahre 1952 auf min- 
destens 20 /o zu -erhéhen. : 


Verantwortlich: Personalleiter 


Die Betricbe und Dienststellen der Deutschen 
Reichsbahn sind nach den Erfahrungen der Sowjet- 
union zu leiten, Bei der gesamten Arbeit ist die 
persénliche Verantwortung genau abzugrenzen, fest- 
zulegen und auf eine strenge Disziplin zu achten. 


Verantwortiich: Leiter der HD 


Il. Sorge um den Menschen 


Durch eine planmafBige Verbesserung des Arbeits- 
schutzes als wichtigen Beitrag zur Steigerung der 
Arbeitsproduktivitat, durch st&ndige in den Betrie- 
ben und Dienststellen veréffentlichte Analysen der 
Unfallursachen und deren Beseitigung ist die ge- 
samte Belegsechaft der Deutschen Reichsbahn zur 
Mitarbeit an der Senkung der Unfalle hinzuzuziehen 
und der Gesundheitszustand der Arbeiter und An- 
gestellten zu verbessern, 

Verantwortlich: Leiter der HD 

Abt.-Leiter Soziales 


- Eis ist ein Plan‘zur Verbesserung des Gesundheits- 


zustandes der Arbeiter und Angestellten bis zum 
31. Mrz 1932 auszuarbeiten. Hierin sind alle Maf- 
nahmen auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes ein- 
schlieBlich der Aufklirung der WerktAtigen ent- 
halten. gid ‘ : 
In dem Plan miissen enthalten sein MaBnahmen zur: 
a) Verbesserung des Gesundheitszustandes 

‘) Senkung der Unfalle 

¢) Hebung der Arbeitskultur 

d) Senkung der Fehlischichten 
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e) Organisierung von Arbeitschutzausstellungen 
f) Einrichtung von Arbeitsschutzecken 
g) Vorfithrung von Arbeitsschutzfilmen, 


Dieser Plan ist mit dem Plan der Gewerkschaften 
abzustimmen. : 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Soziales und Letter 
der HD 


. In Absprache mit dem Zentralvorstand der IGE ist 
ein Muster fiir den Abschlu8 einer Vereinbarung 
Uber den Arbeitsschutz als Anlage zum Betriebs- 
kollektivvertrag bis zum 31. Marz 1952 auszu- 
arbeiten. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Soziales 


. Die zweck- und termingebundene Ausnutzung der 
im Plan 1952 Vorgesehenen Investitions- und Ge- 
neralreparaturmittel fiir den Arbeitsschutz zu kon- 
trollieren, und die Summe fiir die Verbesserung 
des Arbeitsschutzes aus betrieblichen Umlaufmit- 
teln ist bis zum 31. Marz 1952 festzustellen, so daB 
eine Gesamtiibersicht tiber die zur Verftigung 
stehenden Mittel fiir den Arbeitsschutz besteht. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Soziales 


. Die Unfalle sind monatlich im Dienstunterricht zu 


behandeln. 
Verantwortlich: Dienststellenleiter 


. Die Versorgung unserer EFisenbahner mit Arbeits- 
schutzkleidung: ist sicherzustellen, besonders der 
Rangierer und Weichenreiniger mit lederbesohiten 


Spezialschuhen «(Méglichkeit des schnellen Aus-. 


ziehens bei Einklemmen in Weichen). 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Soziales 


. Die gewissenhafte Erftillung der Planaufgaben auf 
der Grundlage der Entfaltung des Wettbewerbes 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivitat, der syste- 
matischen Senkung der Selbstkosten und der Er- 
héhung der Qualitit der Erzeugnisse ermdglicht es, 
5120000 DM zur standigen Verbesserung der 
sozialen und hygienischen Verhdltnisse in den Be- 
trieben der Deutschen Reichsbahn zu verwenden. 


Diese Summe teilt sich auf fiir die Hauptdienst- 
zweige 


Betrieb/Verkehr .............00.055. 2150420 DM 
Fahrzeugwirtschaft ...........0..05 2 450 530 DM 
Bahnanlagen ............c0.ccc0055, 519 050 DM 


AuBerdem werden zur Jaufenden Unterhaltung der 
sozialen und hygienischen Einrichtungen 3000000 DM 
zweckgebunden zur Verftigung gestelit, 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Soziales 


. Die im Plan 1952 vorgesehenen Investitionsmittel 
fiir Gesundheitswesen in Héhe von 590 000 DM sind 
insbesondere fiir Bau und Einrichtung von Betriebs- 
ambulatorien und Betriebssanit&dtsstuben zu ver- 
wenden. 

Es enifallen auf die Hauptdienstzweige 


Betrieb/Verkehr 310 000 DM 


280 000 .DM 


Ce eo er rrr 


Bee ee wee oredr swene 


Verantwortlich:. Abt.-Leiter Soztales 
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Fiir den Bau von Kinderkrippen mit je 44 PlAtzen 
im Rba Leipzig und im 

Raw Stendal 
sind 320000 DM zur Verfiigung gestellt. 
Diese Vorhaben sind bis zum 21. Dezember’ 1952 
fertigzustellen. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Soziales 


Fir die Einrichtung von Werkktichen, Speiseriumen, 
Waschereien; Schneider- und Reparaturwerkstatten, 
Plattstuben, Friseurstuben, Bade- und Duschanlagen 
stehen 1800000 DM zur Verfiigung, die in Uber- 
einstimmung mit dem Zentralvorstand der IGE 
zweckgebunden zu verwenden sind. 


Davon entfallen auf: 


Betrieb/Verkehr ...... laheiee Gas 838 875 DM 
Fahrzeugwirtschaft ........c.ccccccees 919 834 DM 
Bahnanlagen ..........ccccesccevccees 41 291 DM 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Soziales 


Fir den Bau und Ausbau von Dienstwohnungen 
fiir die einzelnen Schwerpunktbetriebe sind Mittel 
bereitzustellen. Es ist zu kontrollieren, da® diese 
Wohnungen in einwandfreiem Zustand sind. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Soziales 


In erster Linie sind die Wohnungen den Aktivisten, 
den Angehirigen der Intelligenz und den besten Ar- 
beitern und Angestellten zur Verfiigung zu stellen. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Soziales 


Es ist sicherzustellen, daB die im Direktorfonds vor- 
gesehenen Mittel fiir Zuschtisse an Ndh- und Flick- 
stuben, Schuhreparaturwerkst&tten und Betriebs- 
waschereien verwendet werden, so daB eine Ent- 
lastung der berufstatigen Frauen von hauslichen 
Arbeiten herbeigefiihrt wird. 


Verantwortlich: Amtsvorstinde und Werkdircktoren 


Durch Vertrige mit.der Leitung der HO und der 
Konsumgenossenschaft ist die Errichtung von HO- 
und Konsumverkaufsstellen in den Schwerpunkt- 
betrieben zu sichern. Hierftir sind geeignete Rium- 
lichkeiten zur Verfiigung zu stellen. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Verwaltung 


Die im Plan fiir 1952 vorgesehenen Mittel in Hohe 
von 1420000.DM fiir den Bau und die Einrich- 
tung von Kulturhdusern, Kulturrdumen und Klub- 
réumen, fiir die Einrichtung einer fahrbaren Bu- 
cherei und fiir die Schaffung von Sportanlagen sind 
nach einem mit dem Zentralvorstand der IGE ab- 
gestimmten Plan zweckgebunden zu verwenden. 


Es finden unter anderem Verwendung: 


800 600,— DM fiir den Bau eines Kulturhauses beim 
Bw Verschiebebf Frankfurt/Oder 


ftir den Umbau eines Kulturhauses in 

Jiiterbog 

35 000,— DM fiir den Ausbau eines Kulturraumes 
: mit Nebenraumen im Bezirk Cottbus 

fir die Fertigstellung des Kultur- 

raumes. im Bw Dresden-Friedrichstadt 


32 000,— DM 


25 000,— DM 


- 40 000,— DM fiir den Ausbau eines Kulturraumes - 


im Reichsbahnamt Aue 
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, < 10000,--DM fir. die:Einrichtung einer fahrbaren 


Bticherei bei der Rod Erfurt 


33 000,— DM _ fir den Ausbau von vier Klubraéumen 
im Rbd-Bezirk Halle 


» 24000,—DM fir die Einrichtung von zwei Klub- 


‘rdumen im Rbd-Bezirk Magdeburg 


50 000,— DM fiir den Ausbau eines Kulturhauses 


in Schwerin 
30 000, DM. ftir die Erweiterung der Sportplatz- 
_anlagen der BSG Lok Débeln 
50 000,— DM fiir den Bau einer Sportanlage der 
BSG Lok Dresden 
60 000,—- DM fiir den Bau eines Sportplatzes ftir die 
BSG Lok Grofikorbetha " 
80 000,— DM fiir den Wiederaufbau des im Krieg 
zerstérten Sportplatzes der BSG Lok 
Halle ; 


* 50000, DM fiir die Erweiterung des Sportplatzes 


der BSG Lok Eberswalde 
Verantwortlich: Kulturdirektoren 


Im Jahre 1952 sind 75 Pionier- und Kinderferien- 


lager mit einer Gesamtkapazitaét fir 14000 Kinder 
einzurichten und fiir thre materielle und kulturelle 
Betreuung Mittel aus dem Direktorfonds der Be- 
triebe und Dienststellen zur Verftigung zu stellen. 


Verantwortlich: Kulturdirektoren und Leiter der 
Dienststelien 


Die Betriebe sind anzuweisen, da® die Mittel aus 
dem Direktorfonds, die fiir die kulturelle Massen- 
arbeit, fiir Kirperkultur und fiir Sport, insbeson- 
dere fiir -den Aufbau, die Einrichtung und die Un- 
terhaltung von betrieblichen Kinderferienlagern, 
fiir Anschauungs- und Unterrichtsmaterial, fiir die 
Vortrags- und Zirkeltiétigkeit, fur Ausstellungen 
und Sichtwerbungen sowie fiir Kulturveranstal- 


- tungen, Theaterbesuche, Konzerte usw. zur Ver- 


fiigung stehen, dem Zweck entsprechend verwen- 
det werden. 


Verantwortlich: Kulturdircktoren | 


Die fiir das Jahr 1952 im Generalreparatur- und 
Investitionsplan vorgesehenen Verbesserungen der 
Aufenthalts- und Trockenriume sind bis zum 
1. September 1952 durchzufthren, In jedem Monat 
ist der Stand durch den Amtsvorstand bzw. Werk- 
direktor unter Beteiligung des ‘Unterbezirksvor- 
standes, der Dienststellenleiter und BGL zu tber- 
prifen, © . eo 

Verantwortlich: Amtsvorstinde und Werk- 
direktoren ; 


Den Betrieben und Dienststellen ist Anweisung zu 
geben, da solche Arbeitsbedingungen ftir Schwer- 
beschidigte und Kérperbehinderte geschaffen wer- 
den, die es ermdglichen, ‘die Zahl der Schwer- 
beschddigten gem&8 dem Gesetz zum Schutze der 


. Arbeitskraft mit seinen Durchfiihrungsbestimmun- 


gen zu erhéhen und besondere MaSnahmen zur 
fachlichen Qualifizierung zu ergreifen. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Soziales 


Die richtige Verwendung der vorgesehenen In- 
vestitionsmittel fiir die sozialen, hygienischen und 
kulturellen Einrichtungen ist monatlich. zu _Uber- 
priifen. : ue ; 
Verantwortitch: Abt.-Leiter Soziales 
Kulturdirektoren .. ae 
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Ill; Steigerung der Arbeitsproduktivitit, 


Senkung der Selbstkosten und Verbesserung der 


Qualitit- aller Leistungen 
A. Hauptdienstzweig Betricb und Verkehr 


1, Die Zugverspétungen im Reiseverkehr sind bis zum 


1. Juli 1952 zu beseitigen, im Giiterverkehr bis zum 
1. November 1952 durch Festlegung von Bereichen, 
fiir die die leitenden Angestéllten des .Betriebs- 
dienstes persénlich verantwortlich gemacht wer- 
den, Insbesondere aber durch. die Wahrung einer 
strengen Disziplin bei der Ausflihrung des Betriebs- 
dienstes. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Betrieb 


. Bis zum 1. Mai 1952 sind in allen Rbden auf stark 


belegten Strecken versuchsweise einheitliche Ga- 
rantiescheine einzuftihren. 


Verantwortlich: Abt.-Lelter Betricb 


. Zur wirtschaftlichen Ausnutzung des Wagenparks 


sind die Aufenthaltszeiten der Gtiterwagen auf den 
Bahnhéfen und in den Reichsbahnbezirken im 
Durchsehnitt der DDR um mindestens 5 Prozent 
bis zum 31. Dezember 1952 zu senken. Dadurch soll 
die Voraussetzung geschaffen werden, den iiber- 
planméBigen Transport von tiglich 300 Wagen mit 
Baustoffen und Materialien bis zum 30. September 
1952 zur Unterstiitzung des Nationalen Aufbau- 
programms der Hauptstadt Deutschlands, Berlin, 
zu gewahrieisten. : 
Verantwortlich: Abt.Leiter Betrieb wid Giiter- 
verkehr 


‘4, Die Weiterleitung, Zufiihrung, Bereitstellung und 


Entladung von Wagen in der Zeit von 0 bis 6 Uhr 
ist so entscheidend zu verbessern, da@ der Betriebs- 
ablauf kontinuierlich gestaltet und. ein Ruckstau 
vermieden wird. Die Sonntagsbeladung ist von 
6 Prozent auf 85 Prozent, die Nachtbeladung von 
8 Prozent auf 15 Prozent der Gesamtarbeit zu stei- 
gern. Voraussetzung fiir diese Verbesserung ist die 
Erweiterung der Komplexwettbewerbe und der 
Abschlu8 von Vertragen. 

Verantwortlich: Abt.-Lefter Betricb und Giiter- 
verkehr 


. Auf Grund -der Erkenntnisse der Studienkommis-~ 


sion sind in Verbindung mit dem Technischen Amt 
bis zum 31. Marz 1952 Richtlinien fiir eine betriebs- 
technische Bahnhofsdurchleuchtung zu erarbeiten, 
um damit die Voraussetzung fiir eine Verbesserung 
des. technologischen Prozesses der groBen Ver- 
schiebebahnhdfe zu schaffen. 


Verantwortlich: Abt-Leiter Betrieb 


- Bis zum 1. Juni 1952 ist durch Kommissionen der 


Rbden die Leistungsfahigkeit der Giiterbahnhéfe 
der Klassen 1 und 2 neu zu ermitteln. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Betrieb 


. Die -durchschnittliche Reisegeschwindigkeit . der 


Giiterztige ist unter Beibehaltung der Hochst- 
geschwindigkeit der Zige um 5 Prozent zu erhdéhen. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Betrieb 


. Die Buchfahrplanlast. bei Glterziigen ist-um durch- 


schnittlich 5 Prozent zu erhéhen, 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Betrieb 


: CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


‘9. 


10. 


11, 


12. 


13. 


14, 


15. 


16. 


10 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R0133001 10001-0 


Zur Erhéhung der Betriebssicherheit auf den Bahn- 
héfen ist bis zum 1. Juli 1952 der Zustand der 
Gleisanlagen, Sicherungsanlagen, Verstindigungs- 
mittel und Flankenschutzeinrichtungen durch Kom- 
missionen der ‘Rbden zu Uberpriifen. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Betrieb 


Zur Bekampfung der Betriebsunfalle. sind: 

a) die Aufkldrung durch Wort, Schrift und Bild 
vorbeugend zu verstirken, 

b) Betriebsunregelm&Bigkeiten, auch solche, die 
nicht zu Unfallen gefiihrt hatten, in den Pro- 
duktionsberatungen der Bahnhiéfe zu disku- 
tieren, 


Erfahrungsaustausche in den Rbden und Reichs- 
bahnaémtern mit Rangierinstrukteuren, Unfall- 
sachbearbeitern und Dienststellenleitern zu or- 
ganisieren. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Betrieb 


c 


~~ 


Die Anwendung der Methode Mamjedow ist bis 
zum 1. Juli 1952 auf allen Bahnhéfen mit Zusatz- 
anlagen entsprechend den 6rtlichen Verhaltnissen 
auf breitester Grundlage zu diskutieren. Bis zum 
1, Mai 1952 ist dariiber hinaus in jedem Direktions- 
bezirk ein Beispiel zu schaffen. Die Auswertung 
der Erfahrungen hat in der GdR zentral zu er- 
folgen und ist durch Fachliteratur und Presse zu 
veroffentlichen, 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Betrieb 


Die Verbesserung des Berufsverkehrs, besonders in 
den Schwerpunktgebieten, mu durch organisato- 
rische MaBnahmen sowie durch engste Zusammen- 
arbeit mit der volkseigenen Wirtschaft erreicht 
werden. Der wirtschaftliche Einsatz der Doppel- 
stockwagen im Berufsverkehr ist laufend zu kon- 
trollieren. . 


Verantwortlich: Abt.Leiter Reiseverkelir 


Der Ferienverkehr ist fiir die erholungsuchenden 
Werktatigen durch Bereitstellung guten Wagen~ 
materials und durch Erhéhung der Reisegeschwin- 
digkeit der Feriensonderziige zu verbessern. Weiter 
ist durch Abschlu8 eines durchgehenden Personen- 
und Gepicktarifs mit der DSU (Deutsche Schift- 


-fahrts- und Umschlagbetriebszentrale) der Fern- 


verkehr zu vereinfachen. 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Reiseverkehr 


Der Reiseverkehr zu GroBveranstaltungen ist 
rechtzeitig vorzubereiten, planmdSig und reibungs- 
los abzuwickeln, 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Reiseverkehr 


Um eine wirtschaftliche Ausnutzung des Wagen- 
und Lokparkes zu erreichen, ist durch ‘breiteste 
Anwendung des Vertragssystems mit der volks- 
eigenen Wirtschaft eine iiber. alle Kalendertage 
gleichmiéRige Be- und Entladung der Gtiterwagen 
anzustreben, 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Giiterverkehr 


Durch Einsatz einer Studienkommission ist an ver- 
kehrlichen Sehwerpunkten das ‘Giiteraufkommen 
zu ermitteln mit dem Ziel, mit Ablauf des 
Jahres 1952-65 Prozent, und zwar 


im 1. Quartal 61,5 Prozent 
im 2.Quartal 62 Prozent 
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1%. 


im 3. Quartal 63,5 Prozent und 
im 4. Quartal 65 Prozent 


_ der Massengiiter Kohle, Zement, flissige Treibstoffe 


und Diingemittel in geschlessenen Ziigen abzu- 


’ fahren, 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Giiterverkehr 


Der Wicderaufbau baw. Ausbau der Umladehalle 
Wustermark ist nach dem Investitionsplan bis zum 
31. Dezember 1952 durchzufiithren und gleichzeitig 
durch technische Verbesserung, Einsatz von Elektro- 
karren usw., Bau eines Verladekrans, der Arbeits- 
ablauf so zu reorganisieren, da8 die Arbeitspro- 
duktivitaét bis zum Ende des 2. Quartals um 2 Pro- 
zent, bis zum Ende des 3. Quartals um 6 Prozent 
und bis zum Ende des 4. Quartals um 10 Prozent 
gegenliber der Stand vom 31. Dezember 1951 er- 
héht wird. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Giiterverkehr 


B. Hauptdienstaweig Fahrzeugwirtschaft 


Der Gesamtlokausbesserungsstand mu durch Ver- 
wirklichung des Gesundungsprogramms, insbeson- 
dere durch Aufarbeitung der auf Aufnahme in die 
Rawe wartenden Lok, von 38 Prozent auf 26,5 
Prozent gesenkt werden. Das entspricht einem 
Raw-Ausbesserungsstand von 17,5 Prozent und 
einem Bw-Ausbesserungsstand von 9 Prozent. 


Verantwortlich: Abt-Leiter Lokwirtschatt 


. Die Kowaljow-Methode ist bis zura 31. Marz 1952 


fur die zentrale Pumpenaufarbeitung, bis zum 
30. Juni 1952 fiir die zentrale Schmierpressenauf- 
arbeitung und bis zum 30. September 1952 fiir die 
Bremsventilaufarbeitung - durch Tnstrukteurbri- 
gaden unter Anleitung des Referenten PrieG von 
der Generaldirektion der Deutschen Reichsbahn 
einzufiihren. ; 


Verantwortiich: Abt.-Leiter Lokwirtschaft 


.» Durch grindliche. Auswertung und weitestgehende 
- Anwendung der Erfahrungen der Aktivsten Kuhl, 


Petersohn und Kummer sind zur Steigerung der 
taglichen Lavfleistung der Lokomotiven die 
500-000er- und die 250er-Bewegung so zu férdern, 
daB bis zum 31. Dezember 1952 Mindestens 20 Pro- 
zent der fiir den Giiterzugdienst eingesetzten Loko- 
motiven in diesen Bewegungen laufen. Durch Ab- 
schJu8 ven Vertragen mit den Hauptdienstzweigen 
Betrieb und Verkehr sowie Bahnanlagen ist die 
volle Austastung und piinktliche Durchfiithrung der 
Zuge sowie die griindliche Unterhaltung der Strek- 
ken sicherzustellen, 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Lokwirtschaft 


Die Lokftihrer und Lokheizer sind durch Vermitt- 
lung der besten Arbeitsweise in der’ Fahr- und 
Feuerungstechnik sowie in der ‘Lokpfiege nach der 
Methode des sowjetischen Neuerérs- Lunin weiter 
zu qualifizieren, Dadurch soll eine Verbesserung 
des Lokparks, eine storungsfreie Laufleistung jeder 


‘Lok. auf mindestens 30 000 km im Durchschnitt der 


DDR und die Beseitigung der durch den Betriebs- 
maschinendienst verursachten Zugverspatungen 
erreicht werden. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Lokwirtschatt 


;, Zur Verbreiterung der’ Methoden des sowjetischen 


Neuerers Lunin wird bis zum 1. Mai 1952 eine 
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Broschiire tiber die Lokpflegemethoden herausge- 
geben. Dartiber hinaus ist bis zum ,,Tag des Deut- 
sehen Eisenbahners“ tiber diese Methode ein Lehr- 
film zu. drehen. Die Lok, die ,,in persinliche Pflege“ 
tibernommen wird, ist durch einen roten Wimpel 
zu kennzeichnen. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Lokwirtschaft 


Die Arbeitsmethoden des sowjetischen Neuerers 
Lunin in der Lokpfiege und Lokkontrolle sind 
durch eine Instrukteurbrigade unter Leitung des 
Aktivisten Gabler vom Bw Halle (Gaale) Gbf. bis 
zum 30. Juni 1952 in allen Bahnbetriebswerken 
einzufithren. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Lokwirtschaft 


Die Arbeitsmethoden des Helden der Arbeit, Hie- 


ronymus, zur Ermittlung technisch begriindeter 
Kohleverbrauchsnormen sind bis zum 30. Juni 1952 
in den Bahnbetriebswerken Berlin-Pankow, Cott- 
bus, Dresden-Friedrichstadt, Pasewalk, Leipzig- 
West, Magdeburg Hbf., Gustrow und Erfurt G 
einzufthren. 


Dariiber hinaus sind die MaSnahmen fiir die Ein- 
fihrung der Arbeitsmethoden zur Ermittlung tech- 
nisch ‘begriindeter Verbrauchsnormen bis zum 
31. Dezember 1952 in allen Bwen einzuleiten. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Lokwirtschaft 


Zur Verbreiterung der Methoden des Helden der 
Arbeit, Lokfiihrer Hieronymus, fiir die Ermittlung 
technisch begriindeter Kohleverbrauchsnormen ist 
bis zum 1. Mai 1952 eine Broschiire herauszugeben. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Lokwirtschaft 


Durch stindige Anwendung des toten Feuerbettes, 
durch Verbesserung des w&rmetechnischen Zu- 
standes der Lokomotiven (z. B. Isolierung), durch 
intensive Kesselspeisewasserpflege und durch ver- 
stirkten Einsatz von Kohlenstaublokomotiven ist 
bis zum 31. Dezember 1952 der spezifische Kohle- 
verbratich um 15 Prozent gegentiber 1950 zu senken. 
Bis zum 1. Mai 1952 ist-ein Film itiber Ma8nahmen 
und Methoden zur Kohlenersparnis fertigzustellen. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Lokwirtschaft 


Durch Einfiihrung des Sodaphosverfahrens bis zum 
30. September 1952 in den Bahnbetriebswerken 
Berlin-Lichtenberg, Berlin-Schéneweide, Gubhen, 
Bautzen, Sangerhausen, Stralsund, Halle (Saale), 
Giisten und Rostock ist die Kesselspeisewasser- 
pflege wesentlich zu verbessern. Die Anwendung 
des JIonisierungsverfahrens bei der Wasserauf- 
bereitung ist zu priifen und vorzubereiten. 


Verantwortlich: Abt-Leiter Lokwirtschaft 

Bis zum 30. Juni 1952 ist der Arbeitsvorrat in den 
‘Reichsbahnausbesserungswerken fiir Lokomotiven 
um 5 Prozent zu senken. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Lokwirtschaft 


Im Laufe des Jahres 1952 ist in allen Bwen das 
beim Bw Dresden-Friedrichstadt entwickelte Ge- 
naugieBverfahren einzuftihren. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Lokwirtschaft 


Zur Einsparung von Kupfer und Verbesserung des 
Lok-Betriebsparks sind im Laufe des Jahres 1952 
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: 1200 kupferne Feuerbuchsen durch Stahlvorschuhe 


mit eingeschweiBten Stabbolzen aufzuarbeiten. 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Lokwirtschaft 


Fir alle Bahnbetriebswerke und Lokgattungen sind 
bis zum 31, Marz 1952 Loklaufleistungsnormen auf- 
zustellen, um die Grundlagen flir die. Steigerung 
der Leistungen zwischen den planm&Rigen Aus~ 
besserungen in den Reichsbahnausbesserungswet- 
ken zu schaffen. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Lokwirtschaft 


Bis zum 30. Juni 1952 sind MaSnahmen zu treffen, 
die eine allgemeine Einfiihrung der Brigadeab- 
rechnung zum Ziele haben, und zwar: 


die allgemeine Anwendung des Verfahrens der 
Brigadeabrechnung nach dem Muster des Bahn- 
betriebswerkes Reichenbach in allen Betriebs- 
werken und Bahnbetriebswagenwerken bis zum 
80. Juni 1952, 


das Verfahren der Brigadeabrechnung bis zum 
30, April 1952 in allen Reichbahnausbesserungs- 
werken fiir Gtiterwagen und bis zum 30. Juni 1952 
in allen Reichsbahnausbesserungswerken fur Lo- 
komotiven und Personenwagen, durch eine In- 
strukteurbrigade, bestehend aus dem Verdienten 
Eisenbahner Briissow und dem Angestellten Hoppe 
vorn Reichbahnausbesserungswerk Eberswalde, 
dem Angestellten Liebig vom Reichsbahnausbesse- 
rungswerk Magdeburg, dem Angestellten Poppe 
vom Reichsbahnausbesserungswerk »Einheit* Leip- 
sowie von dem Angestellten Lander vom 
Reichsbahnausbesserungswerk Halle, einzuftihren. 
Fiir die Anleitung der Instrukteurbrigade ist der 
Hauptreferent Zimmermann von der Generaldirek- 
tion der Deutschen Reichsbahn verantwortlich. 


Verantwortlich: Leiter des HD Fahrzeugwirtschaft 


Die Methode der Maschinenpflege der Stachanow- 
Arbeiterin Nina Nasarowa ist bis zum 30. Juni 1952 
in allen Reichsbahnausbesserungswerken unter 
Anleitung des Hauptsachbearbeiters Heckert von 
der Generaldirektion der Deutschen Reichsbahn 
einzuftihren. 


Verantwortlich: Leiter des HD Fahrzeugwirtschatt 


Die Methode des sowjetischen Meisterdrehers 
Pawel Bykow ist bis zum 30, Juni 1952 auf alle 
Dreharbeiten in den Reichsbahnausbesserungs- 
werken und bis zum 31. Dezember 1952 auf alle 
anderen Zerspanungsvorgange unter Anleitung des 
Hauptsachbearbeiters Petzold von der General- 
direktion der Deutschen Reichsbahn und der In- 
strukteure Klein und Vogt einzufthren. 


Verantwortlich: Leiter des HD Fahrzeugwirtschaft 


Bis zum 31. Dezember 1952 sind in den Rawen 
einheitliche graphische Musterarbeitsablaufpline 
fiir Lok und Wagen aufzustellen. 


Verantwortlich: Leiter des HD Fahrzeugwirtschaft 


Die Bedeutung der Betriebsplaine und der neuen 
Arbeitsmethoden ist von den Abteilungsleitern 
Lok- und Wagenwirtschaft in der Generaldirektion 
persinlich in den Schwerpunkt-Betriebswerken 
Berlin-Lichtenberg, Seddin, Senftenberg, Chemnitz- 
Hilbersdorf, - Erfurt P, Pasewalk, Leipzig-West, 
Falkenberg,” Magdeburg-Rothensee und Schwerin 
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und in den Reichsbahnausbesserungswerken Bran- 
denburg, Cottbus, Eberswalde, Hatle und Hatber- 
stadt zu popularisieren. 


Verantwortlich: Leiter des HD Fahrzeugwirtschaft 


Bis zum 31. Oktober 1952 ist die Trennung des 
Lok- und Wagendienstes im Hauptdienstzweig 
Fahrzeugwirtschaft durchzufihren, 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Lokwirischaft und 
Abt.-Lelter Wagenwirtschalt 


Hierzu ist bis zum 31. Marz 1952 ein Entwurf zur 
Neuorganisation des betriebstechnischen Wagen- 
dienstes im Bezirk Cottbus auszuarbeiten und bis 
zum 31, Mai 1952 zu verwirklichen. 


Verantwortlich: Dezernent 44 der Rbd Cottbus 


Zur weiteren Verbesserung des technischen Zu- 
standes der Reisezugwagen und. der betrieblichen 
Wagenpflege sind bis zum 30, Juni 1952 folgende 
MaSnahmen durchzufiihren: 

die Verbesserung der Gasbeleuchtung durch Ab- 
schaffung der Schlitzbrenner und Ersatz durch 
Glihkorper, 

die Batterien, Regler und den Lichtmaschinen- 
antrieb besser zu pflegen, 

neve Reinigungsmethoden unter Anwendung der 
Erfahrungen der Sowjetunion einzufiihren und 
eine neue Reinigungsvorschrift auszuarbeiten. 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Wagenwirtschaf¢ 


Die Festlegung der Schadgruppen in der Wagen- 
ausbesserung hat so zu geschehen, daB in Verbin- 
dung mit der Erhéhung der Arbeitsgtite der Anteil 


‘der Transitwagen bis zum 31, Dezember 1952 auf 


70 Prozent des Betriebsparks ansteigt. 


Kontrolltermine: 60 Prozent bis zum. 30.Juni 1952 
65 Prozent bis zum 30. Sept. 1952 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Wagenwirtschaft 


Die Zahl der Zuglaufstérungen infolge schadhafter 
Wagen ist durch Qualifizierung der Wagenmeister 
um 20 Prozent zu mindern. 

Zur Ausarbeitung eines Pramienlohnverfahrens 
flr Wagenmeister ist bis zur 20. Februar 1952 eine 
Studienkommission zu bilden, die bis zum 1. Mai 
1952 Vorschlage vorlegen muS. 

Verantwortlich: Abt.-Leiter Wagenwirischaft 


Der Schadwagenanteil des Reisezugwagen-Betriebs- 
parks ist bis zum 31. Dezember 1952 von 12 Pro- 
zemt auf 10 Prozent zu senken durch: 
Verbesserung der Qualit&t der Betriebsausbesse- 
rungen, 

Verbesserung des Zufthrungsverfahrens unter- 
suchungspflichtiger Reisezugwagen zu den Reichs- 
bahnausbesserungswerken, 


Verminderung der Wagenaufenthaltszeiten in den 
Raw en, wozu bis zum 31, Marz 1952 neue Normen 
aufzustellen sind, 


Verantwortlich: Abt,-Leiter Wagenwirtschaft 


Der Schadwagenbestand an Gtiterwagen der Schad- 
gruppen GBA 1 und 3 ist bis zum 31. Dezember 
1952 von 1900 auf 1750 zu senken durch: 
Verbesserung der Qualitit der Betriebsausbesse- 
rungen, 

Verkiirzung der Zufthrungszeiten zu den Aus- 


besserungsstellen, 
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Verkiirzung der Wagenaufenthaltszeiten in den 
Bwen mit Bildung neuer Aufenthaltsnormen bis 
zum 31. Marz 1952. 


Verantwortlich: Abt.Lelter Wagenwirischait 


Zur Umstellung der Erhaltungswirtschaft fiir Gii- 
ter- und Reisezugwagen sind bis zum 1. Juni 1952 
Wagenmietsdtze zu ermitteln, bis zum Jahresende 
ist eine neve Rahmenvorschrift, getrennt ftir Gu- 
ter- und Reisezugwagen, aufzustellen und das 
Mietverfahren fiir Wagen einzuftihren. 


Verantwortlich: Abt.-Lelter Wagenwirtschaft 


Bis zum 30. September 1952 ist ein Handbuch fir 
Wagenmeister herauszugeben. : 
Veraniwortlich: Abt.-Leiter, Wagenwirtschaft 


€. Haupidienstzweig Bahnanlagen 


Die bei der Durchftihrung von GroSbauvorhaben 
der Reichsbahn, insbesondere beim Bau des siid- 
lichen Aufenringes, gemachten Erfahrungen in der 
Anwendung neuer Arbeitsmethoden sowie der Ar- 
beitsorganisation sind in einem Lehrheft, welches 
bis zum 31, Marz 1952 herauszugeben ist, zu popu- 
larisieren, 


Verantwortlich: Leiter des HD Bahnunlagen 


Zur Férderung des Erfahrungsaustausches und 
Verbreitung der Arbeitsmethoden der Aktivisten 
sind bei jedem Baubercich mindestens eine Akti- 
vistenschule und dariiber hinaus nach einem mit 
der IG Eisenbahn’ abzustimmenden Plan weitere 
Aktivistenschulen zu schaffen. 


Verantwortlich: Leiter des HD Bahnanlagen 


» Zur Auswertung der Erfahrungen der Aktivisten, 


Bestarbeiter, Techniker und Ingenieure sind bei 
den Rbden quartalsweise Konferenzen mit dem 
Ziel durchzufiihren, MaGnahmen zur Verbesserung 
der Arbeit festzulegen. 

Dariiber hinaus sind die Abt.-Leiter. Bau der Rb- 
Amter und Fachdezernenten allmonatlich durch 
den Leiter des HD Bahnanlagen zum Erfahrungs- 
austausch bei dem Siegeramt im zentralen Wett- 
bewerb der Gruppe Bahnanlagen zum Studium 
der dortigen Arbeitsmethoden zusammenzuneh- 
men. 

Verantwortlich: Leiter des HD Bahnanlagen 


» Zur fachlichen und gesellschaftspolitischen Quali- 


fizierung aller Arbeiter und Angestellten sind’ mo- 
natlich einmal Konsultationen fiir die Fachgebiete 
Oberbau, Streckenbau, Briickenbau, Hochbau, 
Projektierung, . Sicherungs- und Fernmeldewesen 
und Brandschutz bei allen: Reichsbahndirektionen 
und Reichsbahnamtern abzuhalten. 


Verantwortiich: Leiter des HD Bahnanlagen 


. Die Nacht-, Senn- und Feiertagsbe- und -ent- 


ladung ist- bei den Baudienststellen kontinuterlich 
durchzufithren, Zur Erreichung dieses Zieles sind 
mit dem Betrieb und Verkehr quartalsweise Kom- 
plexwettbewerbe. abzuschlieBen, 


Verantwortlich: Leiter des HD Bahnanlagen 


Zur Durchfiihrung des Aufbaues der Haupistadt 
Deutsehiands, Berlin, sind im Hauptdienstzweig 
Bahnanlagen im Entwurf Deutsche Reichsbahn 


‘und in den Zweigstellen in den Direktionen bis 


zum 1, Marz 1952 je cine technische Brigade zu 


: CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


i, 


i) 


CC 


10. 


CC 


li. 


12... 


13, 


* 


Approved For Release 2002/01/04 : 


bilden,.die sich ab 10. Marz 1952 tiber das Be- 
triebskemitee fiir das Nationale Aufbaupregramm 
der Aufbauleitung Berlin zur Erledigung bautech- 
nischer Aufgaben zur Verliigung stellt. 


Verantwortlich: Leiter des HD Bahuanlagen 


Durch Aufstellung von Arbeits- und Einsataplinen 
bis zum 15. Februar 1952 und Vermehrung der 
Schweifitrupps urn t@ Prozent bis 1. Juni 1952 sind 
die AuftragsschweiBungen der Weichen in den 
Betriebsgleisen so z7u férdern, daB die Liegedauer 
der Weichen verlingert. wird. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Bau 


500 Weichen sind nach dem Ausbauplan bis spa- 
testens. 1, Oktober 1952 auszubauen, und zwar: 


pis 31. Marz 1952 ....:..... 20 Prozent 
bis 30. Juni 1952 .......... 50 Prozent 
bis 1. Oktober 1952 ...... 


. 100 Prozent 


Die Weichen sind dem Wiedereinbau oder den Auf- 


arbeitungswerken zuzuftihren. 
Verantwortlich: Abt.-Leiter Bau 


Die Schienenstofschweifiungen zu Langsehienen 
sind nach dem Einsatzplan fuir die Schweifitrupps 
bis 30. November 1952 mit 400 km Lange durch- 
zufishren, und zwar: 


bis 31. Marz 1952 .seseeeeeeeee. 40 km 
bis 30, Juni 1952 ....... sessreess 140 Em 
pis 30.September 1952 ..,...... 280 km 
bis 30. November 1952 .......+- 400 km 
Die SchweiGingenieure, SchweiBmeister und 


SchweiBer in den Arbéitstagungen, Fachausschtis~ 
sen usw. sind fachlich zu qualifizieren, die Erfah- 
rungen auszuwerten und die Ergebnisse auf die 
Produktionsstitten zu ibertragen. 


_Verantwortlich: Abt.-Leiter Ban 


Bis zum 30. Juni 1952 ist In Zusammenarbeit. mit 
der Kammer der Technik, dem Technischen Amt, 
der schweiBtechnischen Versuchsanstalt Witten- 
berge und erfahrenen Fach- und SchweiBingenieu- 
ren eine Arbeitsanweisung fiir SchweiSarbeiten 
im*Oberbau auszuarbeiten und einzuftihren. 


Verantwortlich: Abt-Leiter Bau 


Durchfihrung eines tiberbezirklichen Ausgleiches 
der Briickenkontrolieure mit dem Ziele, den mit 
den Briickenpriifungen zurtickgebliebenen Rbd en 
zu helfen, eine Erhéhung der Briickenhauptprifun- 
gen um 20 Prozent gegeniiber 1951 bis Ende des 
Jahres zu erreichen, 


Verantwortlich: Leiter des HD Babnanlagen 
Samtliche Ausfithrungsunterlagen fiir die Vor- 
haben des Planjahres 1952 sind zur Bestatigung der 
Entwurtshefte, spitestens bis 1, Juni 1952, fertig- 
zustellen, 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Bau 
Bis zum 1, Juni 1952 sind alle Bauprogramme der 
Objektlisten fGr das Jahr 1953 nach der Dring- 


lichkeit. und dem Umfang der Entwurfsarbeiten 
ebenso wie die Sammelvorhaben fertigzustellen. 
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Zwischen den Rbden und dem Entwurfsbiiro 
Deutsche Reichsbahn sind auf Grund der Objekt- 
listen Vertraige abzuschlieRen, und zwar: 


far Vorentwiirfe des Planjahres 1953 bis zum 
1. Mai 1952, 


fiir Entwiirfe des Planjahres 1953 innerhalb 
14 Tagen nach Erhalt des bestitigten Vorentwurfes 
bis spitestens 1, August 1952. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Bau 


Bis sptestens. 15. Marz 1952 sind fur alle im In- 


. vestitionsplan aufgenemmenen: Bauverhaben Ver- 


5. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21, 


trdge zwischen Investitionstrigern und den aus- 
fihrenden Baubetrieben abzuschleBen und fir 
alle Vorhaben des Investitionsplanes Grobzeitpline 
fir die Bauausfihrung und Materialanlieferung 
bis 20, Marz 1952 aufzustellen. 


Verantwortlich: Abt.-Lelter Bau der Rbd cn 


Mit dem Ziel, Zugverspatungen auszuschalten, ist 
der Kampf gegen die Ubersehreitung der in den 
Betras festgelegten Sperrpausen durch Komplex-~ 
wettbewerbe zwischen den ausfiihrenden Bau- 
dienststellen, dem Betrieb/Verkehr sowie dem Be- 
triebsmaschinendienst zu verstarken. 


Verantwortlich: Amtsvorstinde der Rb-Amier 


Zur wirtschaftlichen Abwicklung, quartalsméfigen 
und vortristigen Fertigstellung der Investitionsvor- . 
haben sind fachlich qualifizierte und mit den neven 
Arbeitsmethoden vertraute Instrukteure, die in 
regelmifig durchzufiihrenden Produktionsbera- 
tungen Anleitung geben, planmaéRig einzusetzen. 


Verantwortlich: Abt,-Leiter Neubau 


Die Brigadenbildung im Sicherungs- und Fern- 
meldewesen ist so zu fordern, da® bis zum 30. No- 
vember 1952 mindestens 20 Prozent der Arbeits- 
kréfte des Unterhaltungspersonals in Brigaden ar- 
beiten. : 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Sicherungs- und Fern- 
meldewesen 


Zur Durchfihrung der Bauvorhaben des Siche- 
rungs- und Fernmeldewesens sind bis zum 1, Juni 
1952 Festpreise in Verbindung mit der volkseige- 
nen Industrie festzulegen. 


Verantwortlich: Abt.-Lefter Sicherungs- and Fern- 
meldewesen 


Bis zum 15. Februar 1952 ist ein spezifizierter Ober- 
pau-Stoffdeckungsplan zur Realisierung der Plan- 
aufgaben aufzustellen und seine Erfiillung standig 
zu iiberwachen. 


Verantwortlich: Oberbaustofigruppenleiter 


Das Unterschaufelverfahven im Stahlschwellen- 
oberbau nach der Methode Zwirnmann von der 
Batinmetsterei Tannenbergstal und des Aktivisten 
Herfurth, Instrukteur ftir Oberbau bei der GdR, 
ist bis zum 1. Mai 1952 in den Bahnmeistereien 
Stralsund und Riecsa zu erproben. 


Verantwortich: Abt-Lelter Baw 


Die Kowaljow-Methode pei der planmaSigen 
Durcharbeitung der Gleise ist durch Instrukteur- 


$B . 
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brigaden unter Leitung des Aktivisten Do bertin, 
Dienstvorsteher der Bm Rostock, und. des Ver- 
dienten Eisenbahners- Kohlmeyer, Bauzugleiter 
Rbd Schwerin, bis zum 1. Mai 1952 in jejeinem 
Bauzug der Reichsbahndirektionen Berlin, Dres- 
den, Erfurt, Halle und Schwerin einzuftihren. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Bau 


Die neuen Arbeitsmethoden im Mauern und Putzen 


sind durch Instrukteurbrigaden unter Leitung der 


Aktivisten Léwe, Sozha und Eritt von der! Hoch- 
baubahnmeisterei (Nb) Dresden bis zum 1) April 
1952 in den Hochbaubahnmeistereien (Nb) Berlin, 
Dresden, Leipzig, Erfurt, Magdeburg, Greifswald 
und Cottbus‘einzuftihren, 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Neubau 


Bis zum 30. Juni 1952 sind MaBnahmen zu treffen, 
die eine allgemeine Einfiihrung der Brigadeab- 
rechnung zum Ziele haben. 


| 
In den Betrieben und Dienststellen der Dienst- 
zweige Ober-, Hoch- und Briickenbau und ih eini- 


gen Betrieben und Dienststellen des Sicherungs- . 


und Fernmeldewesens sind durch Einsatz von 
Aktivs, bestehend aus Arbeitsnormern, Betriebs- 
wirtschaftlern, Aktivisten und Fachkraften der 
anderen Fachgebiete, durch Verbesserung der Ar- 
beitsorganisation, Brigadenbildung und Ausarbei- 
tung technisch begrtindeter Arbeitsnormen und 
Materialverbrauchsnormen die Voraussetzungen 
fur die Einflhrung der Brigadeabrechnung) auch 
in diesen Dienstzweigen zu schaffen. 


Veraniwortlich: Leiter des HD Bahnanlagen 


Bis zum 31. Oktober 1952 sind die Entwicklungs- 
arbeiten zur Isolierung von Schienenstrecken bis 
zur Betriebsreife durchzufiihren. 


Verantwortlich: Leiter des Technischen Amtes 


Der vorbeugende und abwehrende Brandschutz ist 
zu verbessern : 


a) durch verstarkte Durchfthrung dec Brandschutz~ 
kontrollen, : 

b) durch Brandschutzkaderschulung: 
Ausbildung von 120 Kraften auf den Feuerldésch- 
schulen der Volkspolizei, 

c) durch Breitenschulung: 
Ausbildung der Leiter von Léscheinheiten, 
Brandschutzverantwortlichen, Maschinisten und 
Léschmannschaften. 


Verantwortlich: Brandschutzref. der GaR | 


D. Verpflichtungen, die alle Hauptdlenstzweige 
betreffen 


Die Bildung von technischen Kabinetten in den 
Rbden, Reichsbahnamtern und Raw en sowie im 
den Dienststellen ist entscheidend voranzutreiben 
und ibnen standige Unterstiitzung zu gewdhren, 


Verantwortlich: Leiter der HD, Kulturdirektor 


der Ausarbeitung von Entwtirfen sind die Aniwen- 
dungen neuer Arbeitsmethoden, die sparsamste 
Verwendung von Material, besonders Enapagstot. 
fen, und der weitestgehende Cebrauch von |Aus- 
tauschstoffen zu berticksichtigen. | 


Verantwortlich: Leiter der HD 


. Bei der Entwicklung von Konstruktionen sowie bei 


3. Jede Betriebs- und -Dienststellenleitung ist ver- 


10. 


pflichtet, den von der BGL organisierten Produk- 
tionsberatungen Unterstlitzung zu gewahren. Dazu 
gehirt, da8 die brauchbaren Verbesserungsvor- 
schlige der Arbeiter, Angestellten, Techniker und 
Ingenieure verwirklicht werden. 


Verantwortlich: Leiter der HD 


Bei Anwendung des Prinzips der Wirtschaftlichen 
Rechnungsfiihrung ist den Dienststellen und Be- 
trieben die notwendige Anleitung zu geben. 


Verantwortlich: Hauptbuchhalter 


Die Betriebs- und Dienststellenleitungen sind zur 
Ermittlung und Einfiihrung von technisch begriin- 
deten Materialverbrauchsnormen verpflichtet. Auf 
deren Grundlage ist die Einrichtung ,,Persénlicher 
Konten* zu férdern. Dabei sind die Materialver- 
brauchsnormen fiir EngpaSmaterialien bis zum 
31. Mai 1952 auszuarbeiten. 


Verantwortlich: Leiter der Fachabteilungen, je fiir 
ihr Fachgebiet 


. Den Betrieben und Dienststellen sind fiir Verbesse- 


rung der Organisation der Produktion und der 
Arbeitsmethoden sowie der Entwicklung und Ein- 
fiihrung der technisch begriindeten Arbeitsnormen 
und Materialverbrauchsnormen und der verbrei- 
terten Anwendung des Leistungs- und Primien- 
leistungslohnes die notwendige Anleitung und 
Hilfe zu geben. Durch Vereinbarung mit dem Zen-~- 
tralvorstand der IG Eisenbahn ist der Anteil der 
Leistungsléhner. und Leistungsprimienléhner an 
der. Gesamtzahl der Produktionsarbeiter zu er- 


héohen auf: 
Betriebsdienst_ ............. 46 Prozent 
Verkehr oo... .. ccc cee eeae 30 ” 
Maschinendienst ...,....... 82 Cty 
RAWE | cee ceccaneens te eeeae 96 » 
Oberbau .......ees ee eeeee 85 ” 
Hochbau ....... ccc ceeeeee 65 » 
Briickenbau ...........00,. 75 ” 
Sicherungswesen ....,..... 38 ” 
Fernmeldewesen .......... 30 » 


Verantwortlich: Leiter der Fachabteilungen, je fiir 
thr Fachgebiet 


Die Entlohnung der Rangierer ist durch die Aus- 
arbeitung eines gesunden Leistungs-Pramienver- 
fahrens zu verbessern. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Betricb der GaR 


Im Sicherungs-. und Fernmeldewesen sind bis zum - 


31. Dezember 1952 15 Prozent technisch begriin- 
dete Materialverbrauchsnormen zu schaffen. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Materialversorgung 


Die Vorarbeiten fiir die Projekt-Betriebspline fiir 
1953 sind bis zum 30. Juni 1952 abzuschlieBen, die 
Betriebspline fiir 1952 bis zum 31. Dezember 1952 
fertigzustellen. 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Planung 


Es sind die technischen und organisatorischen 
Voraussetzungen fiir die Durchftihrung des’ Wett- 
bewerbs zur Erhéhung der Arbeitsproduktivitat 
bei der Deutschen -Reichsbahn zu schaffen, Purch 
Auswertung und Anwendung der Wettbewerbs- 
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ergebnisse ist dafiir zu sorgen, daB den in der 
Planerfiillung zuriickbleibenden Betrieben ‘und 
Dienststellen die notwendige Hilfe zur Erfillung 
ihres Planes gegeben wird. 


: Verantwortlich: Abt.-Leiter Arbeit und Lebn 


Die Prdmiierung der Sieger im Wettbewerb hat 
bis spdtestens 14 Tage nach Beendigung eines 
Wettbewerbes zu erfolgen. 


Verantwortlich: Abt-Leiter Arbeit und Lohn 
Die Arbeitsnormenkataloge Teil A sind einzuflihren 
fiir die. Arbeitsgebiete: 


a) Oberbau, Hoch- und Briickenbau, Fernmelde- 


wesen ...+.-.- deve secaes bis 81. Marz 1952 
b) Sicherungswesen .1........ bis 30. April 1952 
C) RAW EC cecssecreceeares ...e bis 31. Mai 1952 


a) Betricbsmaschinendienst ... bis 30. Juni 1952 


und spitestens vier Wochen darauf mit den Ein- 
tragungen der Dienststellen zu versehen. 


Verantwortlich: Abt-Leiter Arbeit und Lohn 


Zur erfolgreichen Nutzanwendung der Arbeitsnor- 


menkataloge ist der Normenvergleich durehzu- 
fihren: 

Verkehrsdienst .......008 ab 1. Mai 1952 
Baudienst .....cceeeerees ab 1. Juli 1952 


Verantwortlich: Abt~Leiter Arbeit und Lohn 


Der Arbcitsnormenkatalgg Teil B (Normen mit Ar- 
beitsgingen und Normen tiber Produktionstechnik) 
ist fiir alle Schwerpunktnormen aufzustellen: 


Verkehrsdienst ......+- .. bis 30. Juni 1952 
Fahrzeugwirtschaft ..,.. bis 31. Dezember 1952 
Bahnunterhaltung ....... bis 30. September 1952 


Verantwortlich: Abt.-Leiter Arbeit und Lehn 


Der Anteil der technisch begriindeten Arbeitsnormen 
an der Gesamtzahl der Arbeitsnormen ist bis zum 
31. Dezember 1952 auf folgenden Stand zu erhéhen: 


Betriebsdienst ......eee. 8 Prozent 
Verkehrsdienst. 
fiir Leistungsiohn ...... . 7 Fe 


fiir Leistungsprimienlohn 8 5 


16. 


17. 


18. 


19.. 


20. 


Betriebsmaschinendienst . 40 Prozent 


Raw @ icciesssetieseeee 65. , 
Oberbau ..ecseereed ‘veces 45 #8 
Hochbau ....... os eee BR oy 
Briiekenbau ..... See) Be $a 
Sicherungswesen ........ 48 
Fernmeldewesen ........ 70 _ 


Verantwertlich: Abt.-Leiter Arbeit und Lehn 


Der Erfahrungsaustausch tiber die Ecfolge der 
besten Betriebe und Dienststellen, Aktivisten- und 
Neuerermethoden ist nach einem mit der IG Eisen- 
bahn abzustimmenden Plan durchzufihren. 


Verantwertlich: Abt.-Leiter Arbeit und Lokn 


Fiir den Ladedienst in mittleren und kleinen Guter- 
abfertigungen ist auf der Grundlage der Brigaden- 
bildung ein Primienverfahren bis zum 30. April 1952 
zu entwickeln und einzuftihren. 


Werantwortlich: Abt.-Leiter Arbeit und Lohn 


Die Reichsbahndirektionen, Reichsbahnimter und 
Reichsbahnausbesserungswerke sind verpflichtet, bis 
zum 15. Februar 1952 Buiros ftir das Vorschlag- und 
Erfindungswesen einzurichten. Die schépferische 
Initiative aller Eisenbahner auf dem Gebiete des 
Erfindungs- und Verbesserungswesens ist zu unter- 
stiitzen und zu férdern. 


Verantwortlich: Leiter des Technischen Amtes 


Den Betriebs- und Dienststellenleitungen sind bis 
zum 15. Mérz 1952 genaue Anweisungen tiber die 
Behandlung von eingereichten Verbesserungsvor- 
schlagen der Arbeiter, Angestellten und der Intelli- - 
genz zu geben. Die Anweisungen missen wu. a. die 
Frist festlegen, in der die Verbesserungsvorschlage 
durch die Betriebs- und Dienststellenleitungen zu 
priifen und brauchbare Verbesserungen einzuftihren 
und zu prdmiieren sind. 

Verantwortlich: Leiter des Betriebs-Erfindungs- 
ausschusses 


“Die Betriebs- und Dienststellenleitungen sind ver- 


pfilichtet, den Betriebsplan auf die Abteilungen, Bri- 
gaden und soweit méglich bis auf den einzeinen 
Arbeitsplatz aufzuschliisseln. 


Verantwortlich: Amtsvorstinde, Werkdirektoren 
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Arbeiter, Aktivisten, Meister und Ingenieure! 
Auf Friedenswacht fiir Produktionserfolge! 
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_ Westberliner Eisenbahner 
| fordern gleichen Lohnumtausch 
Zentraler Ausschuf fiir den gémeinsamen Kampf gebildet 


‘Einen zentralen AusschuB, der die Forderungen der Westberliner Eisenkahner nach glei- 
chem Lohnumtausch durchsetzen soll, wahlten die Delegierten von iiber 11000 Fisen- 
bahnern aus den Westsektoren auf einer Versammlung im Reichsbahnausbesserungswerk 
Grunewald (britischer Sektor). Dem AusschuB gehéren Mitglieder des Westberliner DGB 
und des FDGB sowie nichtorganisierte Eisenbahner an. Er wurde beauftragt, von der 
Westberliner Verwaltung die Gewahrung gleichen Lohnumtausches fiir alle Eisenbahner, 
vollen Umtausch des Krankengeldes und die Zulassung der Westberliner Eisenbahner zur 
Behandlung bei allen Arzten und Krankenanstalten zu fordern, die mit der Sozialver- 
sicherung Vertrage abgeschlossen haben. 

In den letzten Wochen sind in verstarktem Ma8e fortschrittliche Westberliner Eisenbahner 
willktirlich vom Lohnumtausch’ ausgeschlossen worden. Die MaBnahmen der Westberliner 
Verwaltung wurden von den rechten Ftihrern des DGB unterstiitzt, Heinz Bracht, Vor- 
standsmitglied der Kisenbahnergewerkschaft des DGB, forderte die Mitglieder dieser Ge- 
werkschaft sogar auf, alle fortschrittlichen Eisenbahner zu denunzieren, denen der Lohn- 
umtausch noch gewdhrt wird. 
Dieser Terror der Westberliner Verwaltung und der DGB-Fithrung léste einen Sturm. der. 
Entrtistung unter allen Westberliner Eisenbahnern aus. Als Antwort auf die WillktirmaB- 
nahmen wurde vor kurzem im Raw Tempelhof (US-Sektor) der erste AusschuB ftir glei- 
chen Lohnumtausch fiir alle Eisenbahner gebildet. In allen Westberliner Betrieben und 
Dienststellen der Reichsbahri wurden daraufhin Versammlungen durchgefiihrt, auf denen: 
die Delegierten fiir die Konferenz im Raw Grunewald gewahlt wurden. Achtzig Prozent 
dieser Delegierten wird zur Zeit noch der Lohnumtausch gewdhrt. 

Achtzig Prozent-der Delegierten waren Eisenbahner, die noch Lohnumtausch erhalten und 
die sich mit dem Kampf ihrer dyrch die Remilitarisierungspolitik geschddigten Kollegen 
solidarisch erklarten, 


+* 


Ld Neuer Verwaltungsrat 


haben unter anderem vorgeschlagen das DGB-Vor- 
der westdeutschen Eisenbahn - 


standsmitglied vom Hoff, den Vorsitzenden der Ce- 
werkschaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr, 
Kummerhu8, und den Vorsitzendgn der westdeutschen 
EHisenbahnergewerkschaft, den SPD-Abgeordneten Jahn, 


Drei DEFA-Lehrfilme 


Nazibankiers, Riistungsgewaltige und rechte Gewexkschafts- 
fiihrer als Spitzenkandidaten 2 


Frankfurt/Main, Die Vollige Ausrichtung der westdeut- 
schen Eisenbahn .auf die Erfordernisse der Kriegs- 


rlistung soll durch die Neubildung des Verwaltungs- 
rates der Bundesbahn bis zum 18. Marz erfolgen. Unter 
den zahlreichen Spitzenkandidaten, die vom Bundesrat, 
der westdeutschen Gesamtwirtschaft, den Gewerkschaf- 
ten und dem Bonner Verkehrsminister Seebohm zu 
nominieren sind und die vom Adenauer-Kabinett er- 
nannt werden, befinden sich mehrere GréBen aus der 
Nazizeit und rechte Gewerkschaftsftihrer, die sich offen 
fur ein Wehrgesetz ausgesprochen haben. 


Auf Vorschlag des Bonner Verkehrsminister Seebohm 
wird Mitglied des Verwaltungsrates der westdeutschen 
Eisenbahn einer der maBgebenden Leute des Mannes- 
mann-Konzerns unter dem Hitler-Regime, Bergassessor 
a. D. Winkhaus, der zum Leiter des neuen Mannesmann- 
Rustungskonzerns vorgesehen ist. Auch die. beiden 
_Nazi-Bankiers Hermann J. Abs und Robert Pferdmen- 
ges werden im neuen Verwaltungsrat der westdeutschen 
Eisenbahn Sitz und Stimme haben. Die Gewerkschaften 


fiir die Reichsbahn fertiggestellt 


Drei von den im Jahre 1952 herzustellenden elf Lehr- 
filmen sind von der DEFA-Lehrfilmproduktion in ge- 
meinsamer Arbeit mit der Generaldirektion der Reichs- 
bahn bereits jetzt fertiggestellt: worden. Die drei Filme ~ 
legen in erster Linie anschaulich Probleme des Be- 
triebsdienstes der Reichsbahn dar. Ihr groBer Wert 
liegt darin, da&B sie zur Hebung der Arbeitsdisziplin 
und damit zur Unfallverhtitung beitragen werden, 


Moskauer und Halberstidter Eisenbahner 
im Briefwechsel 


Die Belegschaft des Moskauer Rangierbahnhofs hat mit 
Freude den Vorschlag der Werktatigen des Reichsbahn- 
ausbesserungswerkes Halberstadt begriiBt, regelmaBig 
Erfahrungen liber Neuerermethoden und iiber die Ver- 
wirklichung der Wirtschaftspline auszutauschen, In 
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ihrem Antwortschreiben wiinschen die Moskauer Hisen- 
bahner ihren deutschen Kollegen Erfolg beim Aufbau 
eines einheitlichen, friedlichen Deutschlands. Sie geben 
der Uberzeugung Ausdruck, daB die Freundschaft zwi- 
schen dem deutschen und. sowjetischen Volk entschei- 
dend beitragen wird, den von den Imperialisten ge- 
planten Krieg zu verhindern. 


Fur ihre hervorragenden Leistungen ist die Belegschaft 
des Moskauer Rangierbahnhofs mit dem Roten Arbei- 
terbanner ausgezeichnet worden, Wie aus dem Schrei- 
ben hervorgeht, beteiligten sich im vergangenen Jahr 
fast alle Eisenbahner am Wettbewerb um den Titel 
»Brigade der ausgezeichneten Qualitaét“, Dieser ‘Wett- 
bewerb hatte das Ergebnis, da&B die Tagesleistung der 
Lokomotiven bei gleichzeitiger Senkung des Brenn- 
stoffverbrauchs bedeutend anstieg. In der Lokomotiv- 
abteilung hat die von der Stachanowarbeiterin Larina 
geleitete Komplexbrigade drei Lokomotiven mehr 
fertiggestellt, als der Plan des Jahres 1951 vorsah. 


' 


Wettbewerb zwischen deutschen 


und polnischen Jungeisenbahnern 


Frankfurt-Oder. Einen Freundschaftswettbewerb haben 
die Eisenbahner der Jugendiokbrigade Jiirges vom Bahn- 
betriebswerk Verschiebebahnhof Frankfurt-Oder mit 
ihren polnischen Kollegen einer Jugendlokbrigade vom 
Bahnbetriebswerk Poznan-Franowo abgeschlossen. Die 
deutschen und polnischen Jugendlichen hatten sich in 
Poznan getroffen. Der Wettbewerb sieht vor, Kohle und 
Ol einzusparen, die Maschinen vorbildlich zu pflegen 
und Unfalle zu vermeiden. 


Die Jungeisenbahner tauschten beim Abschiu8B des 
Wettbewerbes ihre Erfahrungen tiber die Arbeit im Vor- 
jahre aus. Die jungen Polen schenkten ihren deutschen 
Kollegen ein Emblem des polnischen Jugendverbandes 
ZMP sowie zwei neue Scheinwerfer fiir ihre Lok. 


Uber die Notwendigkeit der Schutzvorrichtung 
am Fahrerstand der Elektrokarren und Schlepper 


Die fortschreitende Entwicklung der Mechanisierung 
bringt Unfallgefahren mit sich. Um diese wirksam zu 
bekaémpfen und auf ein Mindestmafi zu beschranken, 
miissen alle Méglichkeiten ausgeschépft werden, die 
technische und psychologische Unfallverhtitung zu ver- 
bessern, damit die Arbeitskraft, das -wertvollste Gut 
unseres Volkes, erhalten bleibt. In diesem Aufsatz soll 
den Elektrokarrenfahrern besondere Beachtung ge- 
schenkt werden, da sie taglich und stlndlich Unfall- 
gefahren ausgesetzt sind. Der Férderbetrieb und Zu- 
bringerdienst mit Elektrokarren und Schleppern inner- 
halb und auBerhalb der Betriebe erfordert eine Kennt- 
nis Uber die Bedienung des Elektrokarrens und stellt 
eine gewisse Verantwortung an den Fahrer. Er muB 
seine Lasten auf teilweise mehr oder weniger guten 
Wegen beférdern. Diese fiihren je nach den értlichen 
Verhdltnissen tiber Steigungen oder Gefalle, tiber Schie- 
nenkreuzungen, an Arbeitskandlen, Baugruben usw. 
vorbei. Vielfach sind die Verkehrswege in deh Aus- 
besserungshallen beengt, untibersichtlich oder in 
schlechtem Zustand. Auch. kommt es leider vor, dab 
die Férderwege nicht von abgelegtem Material frei- 
gehalten werden und die Beleuchtung nicht ausrei- 
chend ist. Hinzu kommt der teilweise lebhafte Betrieb 
der anderen Beférderungsmittel ohne Kraftantrieb mit 
langen sperrigen oder profiliiberragenden Lasten be- 
laden, die den Weg des Elektrokarrenfahrers kreuzen. 
Die aus den aufgezahlten Gefahrenmomenten:hervor- 
gehenden kritischen Situationen entstehen meist plétz- 
lich und unvermutet. Sie erfordern h&dufig schnelles 
. Ausweichen und fuhren durch Streifen oder Anfahren 
fester Gegenstinde zu Unfallen ftir den Fahrer, In ver- 
schiedenen Zeitschriften iiber den Arbeitsschutz und 
die Unfallverhiitung wurde daher auf die notwendige 
Anbringung einer Schutzvorrichtung an Elektrokarren 
und Schleppern hingewiesen. Der Schutz am Fahrer- 


Gamilte,Oresden-Buhiau 
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stand soll das Einquetschen, Erdrticken und Herunter- 
schleudern des Fahrers vori seinem Stand verhindern. 
Er soll aus mindestens 40 em vorspingenden, kraftigen, 
hohen Schutzbtigeln rechts und links neben dem Fah- 
rer zum. Schutz des ganzen Kérpers und aus einem 
Handschutz am Lenkhebel, falls dieser auBerhalb des 
Schutzbtigels~ liegt, bestehen. Auf vielen Transport- 
wegen miissen Durchfahrten mit Pendelttiren passiert 
werden. Diese werden oftmals durch den fahrenden 
Elektrokarren aufgestoBen und pendeln zuriick. Auch 
hierbei erfullt die Schutzvorrichtung ihren Zweck. 


In ganz schweren Fallen, z..B. Durchbruch schadchafter 
Kanalbohlen oder Absturz, verbunden mit Abkippen 
des Elektrokarrens, kann die Schutzvorrichtung dazu 
beitragen, daB der Fahrer nicht unter das eigene Fahr- 
zeug zu liegen kommt. Selbstverstandlich sind Unfalle 
von. dem Verhalten des Fahrers und seiner Umgebung 
abhdngig. Die Auswahl der Fahrer muB deshalb sorg- 
faltig vorgenommen werden. Die Abnahmeprtifung mu 
die Gewdhr bieten, da die Erlaubnis zum Fiihren eines 
Elektrokarrens nur dem Fahrer erteilt wird, der tat- 
sichlich allen Anspriichen gentigt. Die Priifung mu& 
sich auch auf sein Verhalten in kritischen Situationen 
erstrecken, 


Tatsache ist, da8 vor Jahren viele Elektrokarren mit 
der Schutzvorrichtung versehen waren. Die Wiederein- 
flihrung bedeutet erhéhten Unfallschutz und recht- 
fertigt daher den Aufwand der Mittel. Die Anbringung 
der Schutzvorrichtung nach dem Muster der Darstel- 
lung im Mitteilungsblatt Nr. 7/51 -wird empfohlen. Je 
nach der Bauart des Elektrokarrens ist die Schutzvor- 
richtung in entsprechender Form anzubringen. . 
Am.5.11.51 ereignete sich im Raw ,,7. Oktober“ nach- 
stehend geschilderter Unfall mit tédlichem Ausgang. 
Der Elektrokarrenfahrer E. fuhr mit einem unbelade- 
nen Elektrokarren von der Kesselschmiede nach der 
Zubringer-Abteilung. In Héhe.der Z-Abteilung wollte 
er nach rechts in die FeuerstraBe einbiegen. Durch die 
Wagenradspur wurde festgestellt, daB der Verungliickte 
von dem Holzbohienbelag der FahrstraBe abkam, hier- 
bei mit dem Elektrokarren ins Schleudern geriet und 
an die Mauerwand der Z-Abteilung fuhr. Die dabei 
erlittenen inneren Verletzungen ftihrten zum Tode. Die 
sofortige Untersuchung des Elektrokarrens ergab, daB 
der Elka in allen seinen technischen Einrichtungen, im 
besonderen der Lenkung und Bremsen, in Ordnung war. 
Der Elektrokarren war jedoch nicht mit der oben be- 
schriebenen Schutzvorrichtung versehen. Es ist anzu- 
nehmen, da dieser. Unfall bei Vorhandensein der 
Schutzvorrichtung nicht einen derartig folgenschweren 
Ausgang gehabt hatte. 


Das Unfallgeschehen zeigt deutlich die notwendige An- 
bringung einér Schutzvorrichtung am Fahrerstand der 
Elektrokarren und Schlepper. Schmidt, GdR 
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sic iprn UND BEKANNTMACHUNGEN 


Berichtigung aus Nr. 3/52 


Vig. Nr. GdR 623 Seite 42 wie folgt berichtigen: Im 
ersten Satz des ersten Absatzes mu es richtig 
heiBen... ,des RKV vom 11. 6. 51%. Im ftinften Absatz 
und in der anschlieBenden Erginzung der Ubersicht 
ist die Ziffer und lfd. Nr. 52 zu Renehise in Ziffer 


baw. Ifd. Nr. 58.:Im letzten Absatz ist das Wort ,,Lei- 
stungslohn“ durch Leistungsgrundiohn“ zu _ ersetzen. 
Der Anfang des letzten Absatzes muB8B daher lauten: 
(Anmerkung: Ist die Besteuerung des Gesamtlchnes, 
Leistungsgrundlohn multipliziert .. .) 


I. Betrieb 


Berichtigung aus Nr. 3/52 


Vig. Berlin 268. Im Absatz 4 mu®8 es richtig heifien: 
Die Abl Vfg. 101/47 wird usw. 


Vig. Berlin 267 ist’ zu streichen, da bereits in Nr. 2/52 


verodffentlicht. 

Berlin 281 
Betr.: 37. Berichtigung zur Sbv der Rbd Berlin. 
A III 17 


zu FV § 46 (6) in der Fassung ieehs Bkhl-Vfg. 161/50 
streichen: ,,1. bei geschlossenen Kohlenziigen“; die bis- 
herigen Ziffern ,2“ und ,3“ sind in ,1“ bzw. yo" Zu 
andern. 


(11 B 4 Bavé (330) 4/45 v. 12, 2. 52/25 009) gez. Freitag 


Dresden 1638 
Betr.: AzF¥ Hauptheft der Rbd Dresden 


Zum Hauptheft des AzFV der Rbd Dresden wurde das 
Berichtigungsblatt 1 verteilt. Eingang ttbherwachen. 


(14 B 10 Bavé v. 11. 2. 52 / 1255) 


Dresden 164 . 


Betr.: AzFV Abschnitt 21 ‘der Rbd Dresden 
Folgende Anderungen durchfiihren: 


Strecke 1. a): Eintrage Nr. 2-und 3 Pommritz mit allen 
Angaben streichen. Eintrige Nr. 8 Arnsdorf-—Rade- 


berg und Nr. 11 Dresden-Neust E. mit allen. Angaben 


streichen. 


Sirecke. 1.b): Eintrag Nr. 3 Radeberg—Arnsdorf mit 
allen Angaben zu streichen. 
Eintrige Nr. 7 und 8 Pommritz mit allen Angaben 
streichen. 


Strecke 6.a): Eintrag Nr. 2 Dresden-Neust E. mit allen 
Angaben streichen. 
Eintrag Nr. 4 Dresden- -Neust. Gbf E. Spalte 9 4ndern 
20 in 30; Spalte 11 dndern 20 in 30 und km 101,69 GD 
andern in km 0,05 GDV. 


Strecke -15.. b): Eintrag Nr. 7 Dresden-Fr E. (Gel) 
Spalte 5 streichen *) mit Anmerkung; 
Spalte 11 fndern ,km 0,6 DFN“ in ,kKm 0,140 u. 
0,045 DFN“. : ; 


- Strecke 16. a): Eintrag Nr. 2 Dresden-Fr E. (Gel) 


Spalte 5 streichen *) mit Anmerkung; 

Spalte 11 Andern ,km 0,7 DFA“ in ,km 0,140 u. 
0,045 DFN*. . 
Strecke 21. a): Eintrag Nr. 3 Dresden-Neust E. 

mit allen Angaben streichen. 


Strecke 75. a) Eintrag Nr. 7 Baruth—Guttau 
mit allen Angaben streichen. 
Strecke 75. b): Eintrag Nr. 4 Guttau—Baruth 
mit allen Angaben streichen. 
Strecke 77. a): Eintrag Nr. 6 Quoos—Neschwitz 
mit allen Angaben streichen. 
Strecke 77. b): Eintrag Nr..2 Neschwite-> GUU0s 
mit allen Angaben streichen. 
Strecke 89. ,,.Dresden-Alberistadt Industriebahnhof* 
in ,Dresden-Neustadt Stellwerk A“ andern. 


(14 B 10 Bavfa v. 24, 1, 52/1255) 


II. Reiseverkehr 


GdR 656 


Ungiiltigkeitserklarung von Freifahrtausweisen 
Mit sofortiger Wirkung werden folgende Freifahr- 


_ karten ftir ungilltig erklart: 


AI Nr. 00191, I. Kl, gtiltig fiir alle Sindcleen der Deut- 
schen Reichsbahn, ausgestellt fiir Herrn Otto Fricke, 

A IWNr. 00 156, I.. KL, giiltig fur alle Strecken der Deut- 
schen Reichsbahn, ausgestellt fir Herrn Kurt Ungnade, 

A INr. 00199, I. KIL. gtiltig flr alle Strecken der Deut- 
schen Reichsbahn, ausgestellt fir Herrn Otto Stumpfle, 

Blla Nr. 27739, IL. Kl.,- giiltig fiir alle Strecken der 
Deutschen Reichsbahn bis 31. Dezember 52, ausgestellt 
ftir-einen Beschiftigten der Deutschen Reichsbahn, 
Generaldirektion. 


Bei Vorzeigen der Ausweise sind diése einzuziehen und 
an die Abt. IJ der GdR einzusenden. Die Personalien 
sind festzustellen. 


(GdR 23 R 17 — 86/52 Fa) - gez.: Hellborn 


Dresden 165 


Betr.: Verlust einer Fahrkartenlochzange 


~Die Fahrkartenlochzange mit Prégezeichen ,OLEZ 29“ 
vom Bf Oelsnitz (Erzgeb). ist verlorengegangen. 

Bei Auffindung der Zange ist diese an Bf Oelsnitz 
(Erzgeb) unter gleichzeitiger Merete ndie tne der Rbd 
Dresden zurtickzusenden. 

(23 R 20 Vpfgl v. 16, 2: 52/1520) 


wee : a ‘e 


- GdR 657 
Betr.: Aufnahme des Behidlterverkehrs mit der Schweiz 
‘und mit Schweden 


_Gegen die Aufnahme des internationalen Behalterver- 
‘kehrs mit der Schweiz und Schweden bestehen keine 


Ill. Giiterverkehr 


Bedenken. Der Behalterverkehr muB nach den zur Zeit, 
noch gilltigen Bestimmungen der Behdltervorschrift 
im internationalen Behilterverkehr durchgeftihrt wer- 
den, da noch keine neuen Vereinbarungen bestehen. 
Bei Anforderungen von Behdltern. nach der Schweiz 
und nach Schweden sind nur -Behdlter zu stellen, die 
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den Bedingungen des internationalen Verkehrs ent- 
sprechen, Die Behalter sind vor Bereitstellung zur Be- 
ladung bei der Versand-Ga zu beheimaten, damit die 
Ruckgabe der Behdlter genau iiberwacht werden kann. 
Die Ubergabe und Riickgabe der Behilter muB iiber 
den gleichen Grenztibergang erfolgen. Fiir die zollamt- 
liche Abfertigung der Behdlter gelten die in der GBV 
§ 39, Abs. 13, genannten Bestimmungen. Die Beheima- 
tung der Behdlter ist aufzuheben, wenn diese nur inner- 
halb der DDR wieder eingesetzt werden. 
(36 G 36 Vebt 44/52 v, 27, 2. 52/31 779) 


Pa 


a 


Schwerin 78 


Betr.: Unterschriftsberechtigung im ‘Dienstgutwaren- 
begleitschein M 70a 

Durch ihre Verheiratung und die damit verbundene 
Namensdnderung scheidet die Kollegin Werke als Un- 
terschriftsberechtigte aus. Sie erhdlt hiermit unter 
ihrem neuen: Namen. Schmidt weitere Unterschrifts- 
vollmacht. 

Das 21-Punkte-Merkblatt ist von den Verkehrsdienst- 
tellen in Ziffer’' 8 zu berichtigen. 


gez.: Lailach (32 G 35 Vga v. 19. 2. 52/352) 


a 


V. Reichsbahnausbesserungswerke 


Betr.: Vorrichtungswesen GdR 658 


I. Vom Zentralen Vorrichtungs-Konstruktionsbtiro (ZVKB) 
wurden im Monat Februar 1952 nachstehende Konstruk- 
tionen abgeschlossen: 

A. Vorrichtungen: — 


1. Vorrichtung zum Priifen der Schieberbuchsen und 
Uberhitzerelemente auf Dichtheit 
Zg. 83499, Bl. 509 — Katalog-Bl. 01 299 
_ 2, Priiftisch fir Druckausgleicher 
Zw. 982 29, Bl. 505 — Katalog-Bl,.31 260. 


8. Priifstand fiir Ventilregler (flr simtliche, auBer Ein- 
heitsbauar$ 1923) 
Zw. 982 29, Bl. 507a — Katalog-Bl. 31 253 


4, Spannvorrichtung fur Lokachslager zum Ausbohren 
Zw. 85401, Bl. 502 — Katalog4Bl. 08 291 : 
5. Frasvorrichtung zum Nachfradsen der Linsen und Trep- 
pensitze an Lok-Armaturen 
Zw. 875 02, Bl. 506 — Katalog-Bl. 25 251 
6. Arbeitstisch fiir eiserne G-Wagentiiren 
2g. 804 62, Bl. 501 — Katalog-Bl. 01 307 


7. Vorrichtung zum Aussigen von kupfernen Feuerbtichs- 
wandteilen und Zuschneiden der kupfernen Vorschuhe 
Zw. 876 33, Bl. 501 


8..Verstellbare Splintlochbohrvorrichtung fiir Schrauben 
und Bolzen (v. 10—60 ~) ; 
Zg. 834 80, ‘Bl. 503 
Lehre: 

9 Radreifen-UmriBlehre fiir 135 mm preite Radreifen 
(Neigung 1:20 — 1: 40) 
Ze. 834 20, BL 510 

B. Folgende friihere Konstruktionen 
2 Ausgabe ersetzt: 


10. Aufklappbarer Winkel- und Lukenspiegel zur Uber- 
' wachung der Kessel und Feuerbiichsen 
2g. 87479, BI. 501 
11. Tasterlehre zum Messen der Wanddicken von Feuer- 
biichsen 
Zg. 834 49, BI. 512 — Katalog-Bl. 22 001 


12. Tiefenlehre fur Feuerbiichsmessungen 
Zg. 834 37, Bl. 504 


II, In Vorbereitung und Entwicklung befindliche 
Konstruktionen: 
A. Verbesserungsvorschlag: 

1. Verbesserungsvorschlag vom Vortischler Fricke, Raw 
»Wilhelm Pieck“, Chemnitz: Vorrichtung zum Streichen 
der G- -Wagenbretter (fiir Vierseitenhobelmaschine oder 
mit Bigenantrieb) 

Zg. 804 99, BI. 522 


B. Neukonstruktionen des ZVKB: 


2. Maschine zum Nachdrehen der Sitzflichen an Rohr- 
flanschen 
Zw. 956 99, Bl. 501 — Katalog-Bl., 23 750 

3. Vorrichtung zum Zerlegen und Zusammenbauen der 
Hiilsenpuffer mit Ringfeder 
Zg. 804 75, Bl. 534 — Katalog-Bl. 01 290 

4. Schnellspann- und Wendevorrichtung zum Bearbeiten 
der Lok-Achslagerschalen : 
Zw. 85401, BI. 523 — Katalog-Bl. 08 265a 

» §. Spannvorrichtung zum Frdsen der Kreuzkopfgleitplat- 

ten ohne Anreifien mit SpezialmeBgerdten zum Ein- 
stellen der Fraser 
Zw. 85401, Bl. 522 — Katalog-Bl, 26 260 

6. Vorrichtung zum Einbau des Ringfedersatzes Bauart 
»Uerdingen* 
Zg. 80475, Bl. 533 — Katalog-Bl. O1 287 
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wurden durch eine 


7. Ausbohrvorrichtung fiir Hauptkuppelbolzenlager 
Zw. 861 45, Bl. 503 — Katalog-Bl. 01 284 
8. Priiftisch fur Feinausrtistungsteile 
Zw. 982 29, BI. 506 —- Katalog-Bl. 31 252 
9. Vorrichtung zum Anzeichnen der End- und Totpunkt- 
lagen von Kreuzképfen auf Gleisbahnschildern 
Zw. 857 04, Bl. 501 


10. Dreh- und Schleifmaschine fiir Domringdichtflachen 
: (v. 400-920 G) mit Schwenkarm - : 
Zw. 98406, Bl. 501a 


11. Spannvorrichtung zum Ausdrehen. der Dicht- wnd Deck- 
ringe von Dampfkolbenstopfbuchsen , 
Zw. 872 02, Bl. 511 

12, MeBstand zum mechan. Vermessen der Lok-Dreh- 
gestelle, Lenkgestelle und Einstellachsen 
Zg. 83499, Bl. 508 — Katalog-Bl. 02 012 


Alle Dienststellen werden ersucht, Anregungen. und Hin- 
weise, die geeignet sind, den derzeitigen Entwicklungsstand 
der in Vorbereitung befindlichen Konstruktionen za beein- 
flussen, der Abt. V (Ref. Vorrichtungswesen) rechtzeitig be- 
kanntzugeben. 

Es wird darauf hingewiesen, daB die Weitergabe von Kon- 
struktionszeichmungen an nicht bahneigene Betriebe ohne 
unsere Genehmigung grundsatzlich verboten ist. 


III. Betr.: Verbindungsmiénner fiir das Vorrichtungswesen 
Personalverianderungen.bei den Verbindungsmannern sind 
uns sofort zu melden.. Gleichzeitig ist uns dabei zu bestiti- 
gen, daB s&émtliche vorhandenen Unterlagen, die das Vor- 
richtungswesen betreffen, d.h. Verfiigungen, Vorrichtungs- 


.Katalogblatter usw., ordnungsgem4B an den Nachfolger 


tibergeben worden sind. 
Wir weisen ferner darauf hin, dai jeder Schriftverkehr. 
mit dem Betreff »Vorrichtungswesen* dem Verbindungs- 
mann auszuhdndigen ist. 


(GdR — V 52 Zg 30/52 v. 28, 2. 52 / 64-013) gez. Dr. Horstel 


Spare? 
Verwende 


RUC WU - 


Po cd rucke 


anderen 


LZwecRenr., 
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Vil. Sicherungs- und Fernmeldewesen 


2 GdR 659 
Betr.: Verlust eines Rb- Fernsprechausweises -»Dritter“ 
Folgender Reichsbahn-Fernsprechausweis (Dritter) ist 
in Verlust geraten: 


Nr. 000 146, ausgestellt auf den Namen Kurt Schmidt. 
Bei Benutzung des Ausweises sind die Personalien des 
Inhabers. festzustellen. 


Der Ausweis ist einzuziehen Gud an die GdR, Abt. VII, 
zu senden. 


(GdR 72—1 Sfau Q11/14-—51 v. 21. 2. 52/31 570) 
gez. Lier 


Berlin 282 


Sprechstellenverzeichnis der Rbd Berlin, 
Ausgabe 1951. | 


' Es ist zu berichtigen: 


1. Teil I Seite 
2. Teil III Seite 
3. Teil .V Seite 


18 Fundbiiro 22186 streiche 52279 

28 F 22 Ruf Nr. 22 656'streiche 23 868 

51 S-Bahnwerk Mkd 
Lagerbuchhaltung Ruf Nr. 23 868 


Teil VII Betriebsbtich- = 
821/76/21 


haltung 
Lohnbiiro ~ _ /22, 
Lokleitung /23 streiche 43 109 
Lokaus- ; 
besserung /24 
Wagenaus- 
besserung 125 
Handlager /26 
AV /27 
Lehrwerkstatt /28 
TAN /29 
Nebenlager /15 streiche 43 109 
(72 SF 38*Sfbv (8) v. 22. 2, 1952/25 113) gez, Bonnke 
Berlin 283 


Betr.: Sprechstellenverzeichnis dor Rbd Berlin, 


Ausgabe 1952 


Es ist zu berichtigen: 


Teil VII Seite 17 Bf Dahme 
DV und Bfs Btiro 823/675/933 
Bw 823/675/939 
Teil VII-Seite 43 flige ein: 
Bf Hohenseefeld 


: 823/675/393  * 
(72 SF 33 Sfbv v. 26. 2. 52/25 162) 


gez. Bonnke - 


Betr.: Signalfernsprecher Cottbus 84 
Im AnschluB an. die Mitteilungsblattverfugungen der 
DR Nr, 6/51 und 12a/51 geben wir die Inbetriebnahme 
eines Signalfernsprechers. bekannt: 
Bf Bad Liebenwerda Signal A km 133,720 von 
Elsterwerda—Biehla 
(71/72 Sf11 Sftfa v. 19, 2. 52/1265) 


VIIL. Planung und Statistik 


“Teil V Seite 52 Starkstromunterhaltungsstelle 
Twg 23 804 streiche Gzb 27 153 
4, Teil VI Seite 18 Raw Pd Lehrlingswerkstatt 
streiche 841/339, setze daftir 
. 841/308 * 
5. Teil VII Seite 124 Bf Bln-Zehlendorf ; 
a Fka 60192 streiche 60194 
Wagendienst 60194, 60195 * 
Teil VII Seite 147 Bw Basdorf ; 
DV 821/76/32 streiche 43 109 
DVV {32 $5 43 109 
Personalbitiro /20 
m ‘Cottbus 85 
Betr.: Berichtigung des Nummernverzeichnisses der 


Geschaftsstellen der Rbd Cottbus 


Im Nummernverzeichnis der. Geschiftsstellen der-Rbd 
Cottbus sind folgende Berichtigungen vorzunehmen: 


Seite 15 unter Cottbus streichen ,,Sfw 54755“ 
-nachtragen ,Fw 54755“ 
» yow 54 756“ 


v » ” 


” 15 ” ” 


IX./X. 


Betr.: Techn. u. Treibriemenleder GdR 660 


Das Staatssekretariat fir Materialversorgung, FA Tex- 
til/Leder, teilt in einem Schreiben an das Ministerium 
fiir Verkehr vom. 11.2.52 mit, daB die zugeteilten Men- 
gen an techn. und Treibriemenleder (Planpos. 83 11 130) 
nur fiir Reparaturzwecke in den Betrieben gilt. Sonstige 
techn. Lederwaren wurden als Sattlerwaren (Planpos. 
83 15 000) zugeteilt. 


(GAR 91 Mv 5 v. 22. 2.52/31 493) 


Erfurt 115 


Betr.: Versorgung und Verwendung von Stellwerkél 
(Stoffnr, 070) und Weichenschmierél 
Die Zustaéndigkeit fiir das Reinigen und Schmieren der 


Signale und der Weichenantriebe und -stelleitungen ist 
zwischen Sim und Betriebsdienststellen 6rtlich verschie- 


den abgegrenzt.- Wo den Betriebsdienststellen solche. 


gez. Haas 


Seite 14 unter Cottbus Sndern »Bhl 54 770“ 

in Dhl 54770“ 

» 28 dndern Betriebsstoffhauptlager in Direktions- 
hauptlager 

» 28 streichen Signal- und Fernmeldewerkstatt 
54 755 

» 28 nachtragen Fernmeldewerkstatt: Cottbus 54755 


28 Pe Signalwerkstatt Cottbus 54 756. 
Diese Anderung tritt mit dem 1.3.52 in Kraft. 
(Lochkartenstelle der Rbd Cottbus) 


Matertalbeschattang; Einkauf 


" Aufgaben Hach Block- und Stellwerkvorschrift Stv §15 
Ubertragen sind, kénnen entsprechende Mengen Stell- 
werkél-(Stoffnr. 070) tiber die Verteilerstellen empfan- 
gen werden. Das Stellwerk6l fiir die Sfm-Dienststellen 
wird jedoch vom Sfw Erfurt empfangen und verteilt. 


Das Reinigen und Schmieren der Weichen ist in der 
Oberbauvorschrift Abschn. 381 festgelegt und durch 
DA 026 den Beschéftigten des Weichen- und Stellwerks- 
dienstes tibertragen. Als Schmierdl ist Abfall6l zu ver- 
wenden (Merkblatt tiber die Verwendung von Olen und 
Fetten 918.70), soweit es nicht sammel- und ablieferungs- 
pflichtig ist (z.B. Motorenaltél). Wenn bei groBer Kalte 
das Abfallé6l erstarrt, ist Winterachsenél (Stoffnr. 
050.02) zu verwenden. Stellwerk6l darf zum Schmieren 
der Weichen nicht benutzt werden, da es dem Schmier- . 
zweck nicht gentigt und zu teuer ist, 

Die Bfe und Sfm untertichicn die Beteiligten im Dienst-. 
unterricht. 


(92 Mv 33 Stbsch v. 6.2. 52/1545). gez. Peters 
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XI, Finanzen und Betriebswirtschaft 


GdR 661 


Betr.: Vorschriften fiir die Invest-Beauftragten und 


1. 


74 


fiir die Dienststellen zur Abrechnung der Fracht- 
kosten bei Investitions- und Generalreparatur- 
sendungen mit Giiltigkeit vom 15. 3. 52 


Versand von Giitern fiir Investitionen und General- 
reparaturen 


10 


11 


Sendungen fiir Invest- und Generalreparatur- 
vorhaben der Deutschen Reichsbahn sind als 


Sendungen des 6ffentlichen Verkehrs zu -be-: 


handeln. Sie sind daher mit gewOhnlichem 
Frachtbrief aufzuliefern und in den Versand- 
und Empfangsunterlagen des dffentlichen Ver- 
kehrs zu verrechnen,. Die Fracht wird nach 
dem LEGT TeilI Abt. B berechnet, 


Ausnahme: Sendungen fiir Invest- und Gene- 
ralreparaturarbeiten der DR, zu denen reichs- 
bahneigenes Material von Reichsbahnstellen 
(Reichsbahnlager) verwendet wird, miissen auf 
Dienstgutfrachtbrief aufgegeben | werden. 
Frachtberechnung zu den Sdtzen: fiir Dienstgut. 


Anweisungen fiir die Invest-Beauftragten 


20 


21 


22 


Invest-Beauftragte sind nur Rb-Bezirke, Nba, 
die Rbden Abt. IX/X und die GdR Abt: Vv. 


Die Invest-Beauftragten (Auftraggeber) haben 
die Auftragnehmer anzuweisen: 


a) Frachtbriefe des 6ffentlichen. Verkehrs zu 
verwenden, ausgenommen Dienstgutsendun- 
gen nach Tz 11. 


b) im Frachtbrief als Empfanger stets den In- 
vest-Beauftragten anzugeben, 


Ist die Sendung an einen Dritten (Baufirma, 
ausfithrende Reichsbahnstelle) auszuliefern, 
so ist in der Frachtbriefspalte ,andere vor- 
geschriebene oder zuldssige Erklarungen® zu 
vermerken: ,,Auszuliefern an 


¢) In den Frachtbriefen in der Spalte ,,Inhalt* 
auBer den Inhaltsangaben anzugeben: 


1) Invest- bzw. Generalreparatursendung 
2) Invest-Beauftragter .........06.. 
3) Titellisten Nr. des Vorgangs. 


Diese Angaben mitissen' aus: der Bestell- 
urkunde hervorgehen. Sie sind unerlaBlich, 
da sonst eine genaue Abrechnung der 
Frachtkosten nicht gewihrleistet ist. 


Qa) Die Sendungen in Uberweisung abzuferti- 
gen, soweit nicht die Bestellurkunden ,,Lie- 
ferung frei Empfangsbahnhof“ vorschreiben. 


e) Falls die Bestellurkunde ,,Lieferung frei 
Empfangsbahnhof*“ vorschreibt, ist in der 
Spalte ,Freivermerk“ des Frachtbriefes die 
Angabe ,,frei“ anzubringen. 


Zu 21 b) 


Die Invest-Beauftragten haben die Dritten 
(bevollma&chtigten Empfanger) ‘anzuweisen, die 
Frachtbriefe unverziiglich an sie weiterzuleiten 
(siehe Ziffer 21b). 


Zu 21 c) 


Den Firmen und Reichsbahnstellen, die lau- 
fend Auftrige fiir Invest- und Generalrepara- 
turvorhaben ausfiihren, ist durch. den Invest- 
Beauftragten | anheimzustellen, sich hierfiir 
einen Stempel nach folgendem Muster anferti- 
gen zu. lassen: 

Invest/Grep-Sendung 


Investbeauftragter ......., ie 
Titellistennummer 


23 


24 


25 


Zu 21e) 


Hiermit traégt der Absender die ganze Fracht 
sowie alle Kosten, die nach dem Tarif unter 
den Freivermerk fallen. In diesem Falle ist auf 
die Lieferanten hinzuwirken, die entstandenen 
Frachtkosten in der Rechnung besonders auf- 
zuftihren. 


In den Dienstgutfrachtbriefen. ‘nach Ziffer 11 
sind gleichfalls die Vermerke gema8 Ziffer 21c 
anzubringen, 


Ist der Invest-Beauftragte die Rbd oder die 
GdR, so sind grundsdtzlich simtliche Auftrdge 
zur Lieferung frei Empfangsstelle abzuschlie- 


Ben, Hierbei sind die Ziffern 21e und 22 zu 
2le zu beachten. 


Etwa entstehende Wagenstandgelder diirfen der 
DIB nicht in Rechnung gestellt werden. Die 
Invest-Beauftragten haben dafiir zu sorgen, 
daB die Wagen innerhalb der standgeldfreien 
Zeit entladen werden, Das gleiche gilt fiir die 
Zahlung von Lagergeld bei Stiickgutsendungen. 


. Buchung der Frachtbriefe im Empfang des éffent- 


lichen Verkehrs 


. 30 


31 


40 


Die .Giiterabfertigungen haben fiir jeden In- 
vest-Beauftragten besondere Verrechnungs- 
karten nach Rechnungsmonaten zu fiihren. In 
die Verrechnungskarten ist auch die Titel- 
listennummer auf Grund der Frachtbriefan- 
gaben einzutragen. Hierfiir ist die Spalte 11 der 
Verrechnungskarte zu benutzen, _ 


Die Urschriften der Verrechnungskarten verblei- 
ben bei der Ga, Die Durchschriften sind dem 
zusténdigen Invest-Beauftragten am Vormit- 
tag des ersten Werktages nach dem 15. und 
Letzten jeden Monats als eingeschriebener Tele- 
grammbrief zu tibersenden (vgl. auch Ziffer 41), 


. Frachtstundung und Abrechnung im dffentlichen 
‘Verkehr 


Fir jeden Invest-Beauftragten ist eine be- 
sondere Stundungsrechnung nach Vordruck 
62709 halbmonatlich mit zwei Durchschriften 
zu. fuhren, 
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41 


‘ ist zusammen mit der Dur 


. 


Die Stundungsrechnungen sind vom Kassen- 
verwalter am Vormittag des ersten Werktages 
nach dem 15. und Letzten jeden Monats abzu- 


. schlieBen, Die Endsummen der Stundungsrech- 
‘nungen werden dann in einer Nachweisung in 


doppelter Ausfertigung zusammengestellt und 
die Gesamtsumme in das Ablieféerbuch auf 
einer besonderen Zeile mit dem Zusatz ,,6ffent- 
liche: Investfrachten“ eingetragen. Zugleich mit 
dem Ablieferbuch ist die doppelte Zusammen-~ 
stellung mit den Zweitschriften der Stundungs- 
rechnungen am gleichen Tage an die Bfskasse 
abzuliefern.. Die Urschriften bleiben .bei der 
Guterabfertigung. 

Die dritte Ausfertigung der Stundungsrechnung 
schrift der Ver- 
rechnungskarten nach Ziffer 31 dem zustandi- 
gen Invest-Beauftragten zuzusenden. . 


5. Anweisung fiir die Bfskassen bei Sendungen des 


éffentlichen Verkehrs 


50 


51 


52 


53 


Dié Bfskasse quittiert abweichend vom § 51 (3) 


“GAV sofort unter Angabe des Tages und gibt 


die: Urschrift; der Zusammenstellung beschei- 
nigt und mit Dienststempel versehen an die 
Giiterkasse zurtick. Die Zweitschrift der Zu- 
sammenstellung verbleibt bei-der Bfskasse. 


Die Bfskassen fertigen nach den Zweitschriften 
der Stundungsrechnungen fiir jeden Invest-Be- 
auftragten, einen Einnahmebeleg, den sie der 


nichsten Abrechnung mit ihrer Finanzbuchhal-. 
tung beiftigen. Der Einnahmebeleg ist von der 
_ Bfskasse vorzubereiten, d. h. er ist auf- und 
festzustellen, 


Den Einnahmebelegen sind die Zweitschriften 
der Stundungsrechnungen beizufigen. 


Die Finanzbuchhaltung weist die Betrage als 
Forderung gegen die Investbeauftragten aus 
und erkennt das Einnahmesammelikonte ,,Giter- 
verkehr“; sie itberwacht den Hingang der For- 
derung. . 


Die Invest-Beauftragten haben an Hand der 
vorliegenden Frachtbriefe die Ubereinstim- 
mung mit den Abschriften der Verrechnungs- 
karten und Stundungsrechnungen festzustellen 
und hierzu, fiir jedes Vorhaben getrennt, eine 


1 
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Rechnung tiber entstandene Frachtkosten nach 

folgendem Muster aufzustellen: 
»Frachtkostenabrechnung des Invest-Beauf- 
tragten Rha 2... eee ee ees 


fiir die 1. Monatshdlfte ..... 1952 
Vorhabennummer.... DNB-Konto..... 
Entstandene Frachtkosten It. 

beiliegenden Frachtbriefen .......- DM 
Vorstehender Betrag ist dem Konto ..... 
bei der DNB des Rba....... Wi-Gruppe 


Betrieb und Verkehr zu tiberweisen.“ 


Diese Frachtkostenrechnung muB fiir die in der 
ersten. Monatshdlfte gestundeten. Frachten. bis 
spitestens 20. und ftir die zweite Monatshalfte 
bis spitestens 5. des Nachmonats bei der Deut- 
schen Notenbank vorliegen, damit diese die 
Betriige spdtestens. am darauffolgenden Tage 
dem in der Rechnung angefihrten DNB-Konto 
gutschreiben kann. 


6. Buchung der Frachtbriefe im Dienstgutverkehr 


60 


61 


Die Dienstgutfrachtbriefe zu Sendungen nach 


_ ‘Ziffer 11 sind in die besonderen Versand- und 


fiir den Dienstgutwagen- 
Sttickgutfrachten 


Empfangsbticher 
ladungsverkehr einzutragen. 
kommen nicht auf. 

Die Invest- und Grep-Sendungen sind fur 
jeden. Invest-Beauftragten in besondere Ver- 
rechnungskarten einzutragen, die jedoch nach 
Kalendermonaten gefitihrt werden mitissen. Im 
Ubrigen gelten die Bestimmungen der Ziffern 
30 und 31, +. 


"7. Frachtstundung und Abrechnung im Dienstgutver- 
kehr 


70 


Fur jeden Invest-Beauftragten sind die Stun- 
dungsrechnungen ‘ebenfalls monatlich getrennt 
zu fiihren. Im tibrigen gelten ftir die Abrechnung 
sinngemdB die Bestimmungen der VM 136/17/51 
‘Abschn, F Ziffer 2. is sind lediglich in das 
Ablieferbuch die Summen der Invest-Frachten 
getrennt von denen des uibrigen Dienstgutver- 
kehrs einzutragen. ; 


8. Anweisungen fiir die Bfskassen im Dienstgutverkehr 


80 


81 


82 


Fur die Behandlung gelten ebenfalls sinnge- 
mi8 dic Bestimmungen der VM _ 136/17/51 
Abschn, F Ziffer 2. - . 


Die Bfskassen haben jedoch zu berticksichtigen, 
daB nach Umstellung des Betriebszweiges Be- 
tried und Verkehr die Rb-Bezirke eingeschal- 
tet wurden. . 


Die Finanzbuchhaltung Betrieb’ und Verkehr 
weist die Summe der fiir Invest- und General- 
reparatursendung entstandenen Dienstgutfrach- 
ten als Forderung an die Invest-Beauftragten 
aus und erkennt dagegen das Konto 19232: 
,Dienstgutsoll aus Sendungen fir Invest-Dienst- 
gutfrachten*, das zu diesem Zweck neu. ge- 


 gchaffen wird. Die Koriten 19230 (1951 Konto 


83 


19702) und 19231 (1951: 14451) bleiben; sie 
nehmen nur noch die Dienstgutfrachten auf, die 
sich nicht auf Invest- und Generalreparaturen 
beziehen. : , 
Die Finanzbuchhaltung Betrieb und Verkehr 
liberwacht den Eingang der Forderung. 


Die Rbd bucht am Monatsschlu8 an Gd-Ab- 


rechnungskonto. Eine Durchschrift dieser be- 
sonderen Buchungsaufgabe ist an die Abt. X 
der GdR zu senden, . 


9. Allgemeine Bestimmungen fiir Invest- und Grep-~- 
Sendungen 4 


90 


Frachtbriefe, die gem48 Ziffer 21 und 22 zu 
21b den Vermerk tragen,,Auszuliefern an... .“ 
sind an die Dritten auszuhdndigen. Die Dritten 
haben den Empfang der Sendungen zu. be- 
scheinigen. . . . 


FS 
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91 Invest- und Grep-Sendungen, die auf Fracht~ 
briefen des éffentlichen Verkehrs eingegangen. 
sind und nach Genehmigung durch die Rbd, 
Abt. III, weitergeleitet werden, sollen, sind auch 
fiir die Weiterleitung wie Sendungen des dffent- 
lichen Verkehrs zu behandeln. Der Invest-Be- 
auftragte hat in diesen Fallen der Ga einen 
neuen Frachtbrief vorzulegen, : 


92. Fiir den Fall, daB Wagenstandgelder und Lager- 
geld im Empfang bei Sendungen des 6ffent- 
lichen und Dienstgutverkehrs aufkommen, sind 
sie wie bei den tibrigen Dienstgutsendungen 
liber die Stundungskonten den Empfangsdienst- 
stellen (Invest-Beauftragten) zu’ berechnen. 
Keinesfalls diirfen sie auf dem Frachtbrief 
oder auf dem Stundungskonto »lnvest“ er- 
scheinen. 


93 Die Vig GdR 114, 1—18/52 — v. 11. 1. 52, 
Ziffer 2 sowie Mbl 2/52 Ziffer GdR 105 sind 
entsprechend zu berichtigen. 

gez. I. A.: Thiede 
(III/XI (113.2)—340/52 v. 18, 2. 52/31 280) 


GdR 662 


Beir.: Einlésung von Reichsbahnsparkassenschecks bei 
Reichsbahnkassen auBerhalb des Rbd-Bereiches 


Bei Einfithrung der Sicherungskarten fir Scheck- 
abhebungen bei Reichsbahnkassen im September 1951 
wurde ausdrticklich darauf hingewiesen, daB Scheck- 
abhebungen bis zu 50, DM bei anderen Reichsbahn- 
kassen als der gewihlten Dienstkasse nur innerhalb des 
Rbd-Bereiches zulassig sind. AuBerhalb des Rbd-Berei- 
ches mu8 jeder Eisenbahner seinen Scheck direkt bei 
der Reichsbahnsparkasse im anderen Direktionsbezirk 
vorlegen oder sich der Reiseschecks bedienen. Nach Mit- 
teilung der Reichbahnsparkassen wird diese Bestim- 
mung aber von den Reichsbahnkassen nicht eingehalten. 


Wir sehen uns daher veranlaSt, nochmals auf die ge- 
naueste Beachtung unserer Verfiigung 116 —-2329/51 — 
vom 26. 6.51, veréffentlicht unter Nr. 371 im Mitteilungs- 
blatt Nr. 11 vom 3.8.51 hinzuweisen. . 


(GdR 116 — F 33 — 748/52 — v. 25, 2.52 / 31.618) 


76 


GdR 663 


Betr.: Abfiihrung der Lohnsteuer und der Sozialver- 
sicherungsbeitrige 


Das Ministerium der Finanzen — Abgabenverwaltung — 
hat angeordnet, daB ab Januar 1952 die kontofithrungs- 
pflichtigen Lohnschuldner verpflichtet sind, die einzu- 
behaltende Lohnsteuer sowie die Sozialversicherungs- 
beitrage (einschlieBlich Unfallumlage), 


a) bei monatlicher Zahlung von Léhnen und Gehdltern 
am Tage der jeweiligen Zahlung fiir den Monat und 


b) bei halbmonatlicher, dekadenweiser, wéchentlicher 


oder kurzfristiger Zahlung von Léhnen und Gehdl- 


tern am Tage der letzten Zahlung fiir den Monat 


auf das Konto des zustiindigen Finanzamtes der Be- 
triebsstatte zu tiberweisen. 


Wegen Abfiihrung der Lohnsteuer und Sozialversiche- 
rungsbeitraége der Reichsbahn gilt folgende Regelung der 
Deutschen Notenbank: 


1. Der Uberweisungsantrag und die Voranmeldung fiir 
Lohnsteuer und SV-Beitrige sind nur von dem die 
zentrale Berechnung der Lohnsteuer undSV-Beitrige 
fiir alle Nebenbetriebe (Wirtschaftseinheiten) vor- 
nehmenden Betrieb (bilanzierende Einheit — Reichs- 
bahnbezirk, Reichsbahnausbesserungswerk usw.) 
seinem Kreditinstitut vorzulegen. Die Vorlage ge- 
schieht gem&8 § 8 Absatz 2 der 2. Durchftihrungs- 
bestimmung zum Gesetz liber die Deutsche Noten- 
bank, 


2. Der die zentrale Berechnung vornehmende Betrieb 
(Rbbezirk usw.) faBt die ihn untergeordneten Be- 
triebe (Wirtschaftseinheiten), fiir die nur Nettoléhne 
und Nettogehalter zur Auszahlung gelangen, in einer 
Aufstellung zusammen. Die Aufstellung mu ent- 
halten: 


a) Bezeichnung und Ort der Wirtschaftseinheit; 
b) Bankverbindung der Wirtschaftseinheit; 


c) Unterschriften des Betriebsleiters und des Haupt- 
buchhalters. 


3. Die Aufstelling wird dem kontofiihrenden Kredit- 
institut des die zentrale Berechnung vornehmenden 
Betriebes zu Beginn eines jeden Jahres tibergeben. 
Fir 1952 ist die Aufstellung umgehend zu fertigen 
und dem Kreditinstitut vorzulegen. Dieses Kredit- 
institut benachrichtigt jedes in der Aufstellung ge- 
nannte Kreditinstitut, daB fir den jeweiligen Neben- 
betrieb usw. die Auszahlung der Nettoléhne und 
_Nettogehalter nicht von der Vorlage des Uberwei- 
sungsauftrages und der Voranmeldung ‘fiir Lohn- 
steuer und SV-Beitrige gem4B § 8 der 2. Durchfiih- 
rungsbestimmung vom 15.11 51 zum Gesetz tiber 
die Deutsche Notenbank abhangig zu machen ist, 


' 4. Ergeben sich in der tibergebenen Aufstellung Ande- 


rungen, so ist dies dem kontofithrenden Kreditinsti- 
tut jeweils sofort von Fall zu Fall mitzuteilen. Die 
davon betroffenen Kreditinstitute sind hiervon zu 
unterrichten — 


5. Das kontofiihrende Kreditinstitut des die zentrale 
Berechnung vornehmenden Betriebes macht die 
Bereitstellung von Mitteln fiir diesen Betrieb bei der 
letzten Lohnzahlung fiir den Monat und bei der 
jeweiligen Gehaltszahlung fiir den Monat abhangig 
von der Vorlage der Uberweisungsauftrige und der 
Voranmeldung ftir._Lohnsteuer und SV-Beitrige fir 
den Hauptbetrieb einschl. aller Nebenbetriebe. 


6. Die zentrale Berechnung der Lohnsteuer und der 
SV-Beitrage nehmen folgende Stellen der Deutschen 
Reichsbahn vor: 

a) Die Generaldirektion Reichsbahn, Berlin 
fiir ihre samtlichen Abteilungen; 


b) die Reichbahndirektionen 


fiir ihre Abteilungen und die ihnen unmittelbar’ 


unterstellten selbstindigen Dienststellen (ohne 
Reichsbahnbezirke); 
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c) die Reichbahnbezirke 
fir ihre Verwaltungsstellen und unterstellten 
Dienststellen; 


d) die Reichsbahnausbesserungswerke. 


Die Dienststellen der Deutschen. Reichsbahn, die die 
zentrale Berechnung der Lohnsteuer- und SV-Beitraige 
vornehmen, legen ihrem Kreditinstitut bei- Lohn+ 
abschlagszahlung am 28, d. M. einen Uberweisungsaut- 
tag in Héhe von 90°/o der fiir den Vormonat berech- 
neten Lohnsteuer und SV-Beitrige und die noch nicht 
ausgefiillte Voranmeldung vor. Bei der letzten Lohn- 
zahlung ftir den Monat, die fit Arbeiter bis zum 10. des 
nachsten Monats erfolgt, ist dem Kreditinstitut der 
Uberweisungsauftrag fiir den abzuftihrenden Restbetrag 
an Lohnstevern und SV-Beitragen und die nunmehr aus- 
gefiillte Voranmeldung vorzulegen. Bei der Gehaltszah- 
lung am 28, d. M. ist in gleicher Weise zu verfahren, 


Zu diesem Zwecke ist sofort nach Fertigstellung der 
Nettolohnlisten von den Dienststellen das mit Verfii- 
gung der GdR vom 18.12.51 — 116 — 4580/51 — An- 
weisung lid. Nr.5 — angesprochene Lohnkontierungs- 
blatt (Aufteilung der Abztige) an ihre zustandige 
Finanzbuchhaltung in einfacher Form einzusenden. Die 
Finanzbuchhaltung stellt hieraus die Lohnsteuer und 
Soyzialversicherungsbeitrage zusammen. Das Lohnkon- 


tierungsblatt ist vor der Einsendung mit einem Aufstel- 


lungsvermerk zu versehen und festzustellen. 


Wir weisen darauf hin, da8 die Deutsche Notenbank be- 
rechtigt ist, Einblick in die mit der Bargeldplanung und 
den Lohnzahllisten zusammenhingenden Vorginge zu 
nehmen und sie zu tiberpriifen. 


Die mit Verftigungen vom 15.12.50 — 115 4378/50 und 
116 — F 29 — 6366/51 —- vom 8.10.51 sowie Fernschrei- 
ben Nr. 9 vom 21. 1.52 — F 29 — 255/52 festgelegten Ter- 
mine und Quoten fiir die Abfiihrung der Lohnsteuer und 
SV-Beitrage werden hierdurch auBer Kraft gpesetzt. 


(GdR 116 — F 29 — 103/52 v. 28. 1.52/31 618) 


GdR 664 


Alle. Vertreter, die zur Teilnahme an den Generalver- 
sammlungen der Reichsbahnsparkasse berechtigt sind, 
und denen durch ihre Teilnahme Reisekosteni entstehen, 
erhalten diese von ihrer Beschaftigungsstelle nach der 
Verordnung tiber Reisekostenvergiitung, Trennungsent- 
schidigung und Umzugskostenvergiitung vom 1.12.49 — 
Ges.-Blatt Nr.13 v. 9.12.49 — vergiitet. 


(GdR 116 — F 29 — 733/52 — vom 23. 2.52/31 618) 


Betr.: Reisekosten 


XII. Arbeit und Lohn 


. GdR 665 
Retr.: Berichtigung von stat. Werten der TAN-Statistik 


Von der Reichsbahndirektion Cottbus ging uns am 
30. 1.52 ein Berichtigungsschreiben zu, wonach in der 
Meldung des Leistungs-. und Primienleistungslohnes des 


III. Quartals 1951 im Dienstzweig Sicherungswesen 


Anderungen von stat. Werten und Prozentsitzen vorzu- 
nehmen waren. ‘ 
oe 


' Fir die Berichtigung sAmtlicher stat. Unterlagen und 


Tabellen war ein bedeutender Zeitaufwand notwendig, 
ferner mu8 von uns die versptete Einsendung des Be- 
richtigungsschreibens kritisiert werden, da vor der Be- 
richtigung die stat. Unterlagen an mafigebliche Stellen 
bereits weitergegeben wurden. 

Es wird ‘aus diesem Grunde nochmals darauf hingewie- 
sen, daf.von den Reichsbahndirektionen vor Absendung 
von stat. Unterlagen eine. nochmalige Uberpriifung auf 
Genauigkeit erfolgen mu8, um in Zukunft cine derartige 
Doppelarbeit zu vermeiden. 


(GdR 121 — 1/102/1352/52 vom 22. 2.52/31 621) 


GdR 666 


Betr.: Zweite Durchfiihrungsbestimmung zur Verord- 
nung iiber Erholungsurlaub: — Zusatzurlaub in 
bestimmten Produktionszweigen — vom 27. 12. 51 


Im Gesetzblatt der DDR Nr.153 vom 29.12.51 ist auf 
Seite 1180 o. a. Durchfiithrungsbestimmung zur Verord- 
nung uber Frholungsurlaub veréffentlicht. worden. Die 
Durchfubrungsbestimmung hat folgenden Wortlaut: 


Auf Grund des § 5 Abs. 4 der Verordnung vom 7.6. 51 
uber Erholungsurlaub (GBI. S. 547) wird in Ubereinstim:- 
mung mit dem Bundesvorstand des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes folgendes bestimmt: 


§ 1 

(1) Als ununterbrochene Tatigkeit im Sinne des § 2 der 
Ersten Durchfiihrungsbestimmung vom 30. 9. 51 (GBI. 
S. 880) gilt die Zeit vom Beginn der Arbeitsaufnahme 
bis zum 30. 6. des lfd. Urlaubsjahres im gleichen Betrieb. 
Der Beginn der ununterbrochenen Tatigkeit ist unab- 
hangig vom Zeitpunkt der Ubernahme des Betriebes in 
Volkseigentum. 


(2) Die Zeit der Berufsausbildung wird, sofern der Lehr- 
ling im gleichen Betrieb seine TAtigkeit in einem Ar- 
beitsvertragsverhaltnis fortgesetzt hat, angerechnet. 


§ 2 

Die Tatigkeit im gleichen Betrieb gilt nicht als unter- 

brochen: : 

a) wenn der. Betriebsangehérige auf. Anweisung vor- 
Ubergehend in einem Betrieb der im § 1 der Ersten 
Durehfithrungsbestimmung bezeichneten Produk- 
tionszweige oder in einem bestimmten Betrieb im 
Bereich des Ministeriums ftir Maschinenbau cer 
Deutschen Demokratischen Republik arbeitet. und. 
nach Beendigung dieser Arbeit in den alten Betrieb 
zurtickkehrt; 


b) wenn der Betriebsangehérige aus produktionsmaéBigen 
Gitinden von einem Betrieb des gileichen -Produk- 
ticnszweiges oder von einem bestimmten Betrieb im 
Bereich des Ministeriums fiir Maschinenbau. der 
Deutschen Demokratischen Republik auf Anordnung 

- der Vereinigung -oder des Fachministeriums oder 
Staatssekretariats mit eigenem Geschdftsbereich 
ubernommen wird; 

c) wenn der Betriebsangehérige nach Ablauf einer vor- 
tibergehenden Tatigkeit in der Grundstoffindustrie 
die Arbeit im alten Betrieb fortsetzt; 


a) bei Arbeitsunfahigkeit infolge eines Betriebsunfalles, 


einer Krankheit oder Schwangerschaft, die durch 
drztliche Bescheinigung nachgewiesen wird; 

e) bei Teilnahme an Schulungs- oder Ausbildungslehr- 
giingen; 

f) wenn der . Beschiéftigte zur Arbeiter-und-Bauern- 
Fakultaét, zur Universitat oder zu Hoch- und Fach- 
schulen delegiert wird -und nach Beendigung des 
Studiums die Tatigkeit im gleichen Betrieb wieder 
aufnimmt; 

g) durch die Zeit. dex Inhaftierung wegen antifaschisti- 
scher Betétigung, wenn der Inhaftierte als Verfolgter 
des Naziregimes anerkannt wird; : 

h) durch Militér- oder Arbeitsdienstzeit sowie durch die 
Zeit der Kriegsgefangenschaft. 


7? 
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§ 3 
Diese Durchfiihrungsbestimmung tritt mit Wirkung vom 
1.1.51 in Kraft. ; 


Berlin, den 27.12, 51 Ministerium fiir Arbeit 
Chwalek 


Minister 


Bei der Gewihrung des Zusatzurlaubs fir mehrjahrige 
ununterbrochene Tatigkeit im Sinne der Ersten Durch- 
fiihrungsbestimmung zur Verordnung tiber Erholungs- 
urlaub vom 30. 9. 51 (GBI. S. 880) sind die Beschaftigungs- 
zeiten nur noch nach vorstehender Regelung zu er- 
mitteln. : 


Die bisher maBgebenden Bestimmungen itiber die. An- 
rechnung von Beschaftigungszeiten bei der Gew&éhrung 
des Zusatzurlaubs an Eisenbahner — § 5 (2) (3) der Er- 
sten Durchfiihrungsbestimmung zu der Verordnung zur 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Deutschen 
Reichsbahn und der Lage der Eisenbahner in der DDR 
vom 6.2.51 — sind nicht mehr anzuwenden. Der Ab- 
satz 4 der. Verfiigung — 123 — 1/306/7742/51 — vom 
16.10.51 wird hiermit aufgehoben. 

gez. Hartmann 


(GdR 123 — 1/306/143/52 v. 4. 1.52/31 578) 


_GdR 667 


Betr.: Entwicklung und Einfiihrung' des Leistungs- 
lohnes 
hier: Lade- und Lagerarbeiten in, den Direk- 
tionshauptlagern 


Zur Weiterentwicklung des Leistungslohnes und damit 


zur Verbesserung der Lage unserer Eisenbahner sowie 
zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Reichs- 
bahn werden die Reichsbahndirektionen angewiesen, 
ab sofort in den zustandigen Direktionshauptlagern 
durch die TAN-Bearbeiter des Verkehrsdienstes die 
Voraussetzungen fiir die Einftihrunig des Leistungs- 
lohnes bei den normierungsfahigen Arbeiten zu schaf- 
fen. Schwerpunkte hierfiir sind zunachst die Lade- 
arbeiten, spaiter die Lagerarbeiten. Die Arbeitsnormen 
sind nach den geltenden Richtlinien zu ermitteln. Die 
GdR schlagt vor, daB die Reichsbahndirektionen bei 
diesen Arbeiten einen regen Erfahrungsaustausch 
untereinander pflegen, damit Mi gréBtmdglichem Um- 
fange einheitliche Werte geschaffen und technisch be- 
grindete Arbeitsnormen gebildet werden. Als ersten 
Beitrag, zum Erfahrungsaustausch tibersenden die Di- 
rektionen den anderen Rbden und nachrichtlich der 
GdR bis zum 15.3.52 einen Kurzbericht tiber die zur 
Einftihrung des Leistungslohnes in den Direktions- 
hauptlagern bisher durchgefiihrten Arbeiten. Die Feder- 
fiihrung tibernimmt die Rbd Erfurt, die der GdR erst- 
malig am 31.Marz einen Bericht liber die bis dahin 
erledigten Arbeiten in den Direktionshauptlagern vor~- 
legt. Sd&mtliche Unklarheiten sind ‘noch vor Abgabe 
eines schriftlichen Berichtes der GdR, Abt. XII, unter 
31678 mitzuteilen. Es: ist anzustreben, den Leistungs- 


lohn bis spitestens April d.J. bei den Ladearbeiten 


aller Direktionshauptlager einzufiihren. 


Die. Reichsbahndirektionen werden ersucht, den Ab- 
teilungen III, IX und X Aufklérungen. tiber die Be- 
deutung der Einfthrung des Leistungslohnes in den 
-Direktionshauptlagern zu geben und sie zur Mitarbeit 
bei der Entscheidung spezieller Fachfragen zu veran- 
lassen. Der ZV der IGE wurde um Untersttitzung durch 
seine Instrukteure gebeten. ; 

p ~ gez. I. V.: Kresse 
(GAR 121 - 2/107/1/52 v. 23. 2.52 / 31 678) 


Betr.: Erfahrungsaustausch GdR 668 
hier: Schnellinformation tiber Kowaljow-Studien 
’ in allen Dienstzweigen 


Es besteht Veranlassung, erneut darauf hinzuweisen, da& 
alle verbesserten Arbeitsmethoden auf dem kiirzesten 
Wege dem allgemeinen. Erfahrungsaustausch zugefuhrt 
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werden mtissen. Danach sind auch die Ergebnisse der in 
allen Dienstzweigen und Reichsbahndirektionen durch- 
gefiihrten Kowaljow-Studien auf dem Wege einer sach- 
lichen Mitteilung (schriftliche Schnellinformation) um- 
gehend allen anderen Reichsbahndirektionen und der 


- Generaldirektion, Abteilung XII, bekanntzugeben. Die 


Berichte werden zweckméBigerweise numeriert, um eine 
fehlende Mitteilung nachfordern zu kénnen, Den benach- 
richtigten Stellen erwachst aus der Mitteilung die Ver- 
pflichtung, unverztiglich die Auswertung im eigenen 
Bezirk vorzunehmen und ebenfalls in den Erfahrungs- 
austausch einzutreten. Die Generaldirektion wird von 
Fall zu Fall im Benehmen mit den Fachabteilungen 
lenkend-in den Erfahrungsaustausch eingreifen. 


In diesem Zusammenhang wird auf die im Verkehrs- 
dienst durchgefiihrten Studien zur Uberpriifung der An- 
wendungsmiglichkeiten verbesserter Arbeitsmethoden 
hingewiesen, Der Anlafi hierzu war der Auftrag, auch 
im Verkehrsdienst die Kowaljow-Studie durchzufiihren. 
Die im Erfahrungsaustausch durchgefiihrten Arbeiten 
zeigten bisher folgendes Ergebnis: ' 


Zunichst wurden in den Monaten Marz und April 1951 
im Direktionsbezirk Erfurt bei der Guiterabfertigung 
Saalfeld die Arbeitsmethoden in ladedienstlicher Hin- 
sicht durchleuchtet. Man hat dabei eine wesentliche 
Verbesserung der arbeitsorganisatorischen Zusammen- 
hinge des gesamten Ladedienstes erreicht. Es stand fest, 
da8 die Kowaljow-Methode im Verkehrsdienst sinn- 
gemiB und bei bestimmten Arbeitsgangen mit gleich- 
bleibenden Merkmalen angewandt werden kann. 


Aut dieser Erkenntnis aufbauend, hat die Reichsbahn- 
direktion Magdeburg bei der Giiterabfertigung Magde- 
burg Hbf aus dem Ladedienst die Arbeit ,,Verladen 
einer Sauerstoffflasche* herausgeschalt und die einzel- 
nen Arbeitsgiinge zur Durchfithrung der Kowaljow- 
Studie genau beschrieben. Sie ist jedoch abschlieBend 
zu dem Ergebnis gelangt, da gerade. die Tatigkeit des 
Verladens von Spezialgiitern keine genormten Hand- 
griffe gestattet, da die Kraft des einzelnen auch die An- 
wendung verschiedener Methoden bestimmt. 


Dennoch hat die Rbd Schwerin bewiesen, daB die sinn- 
gemiBe Anwendung der Kowaljow-Studie auch im Ver- 
kehrsdienst mdglich ist. Sie hat bei der Giiterabferti- 


Spare? 


Nicht SO - 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R0133001 10001-0. 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R01 3300110001-0 


gung Rostock Gbf die Tatigkeiten der besten ‘(ehem.) 
Giuterbodenvorarbeiter miteinander 
nach der Kowaljow-Methode ausgeweéertet. Das Ergebnis 


ist die einheitliche Anwendung der besten Arbeits-: 


methoden und eine Steigerung der Arbeitsproduktivitat 
— nicht nur bei den Vorarbeitern —, sondern auch’ bei 
den von ihnen angeleiteten Ladekolonnen. Wir empfeh- 
len diese mustergiiltig durchgeftihrte Studie den ande- 
ten Reichsbahndirektionen zur Anwendung. 


Ergénzend wird vorgeschlagen, zum besseren Vergleich 
auch die auf eine Tonne Gut reduzierten Leistungen je 
Arbeiisgang fiir jeden Giiterbodenvorarbeiter grafisch 
darzustellen. 


verglichen und. 


AbschlieBend sei darauf hingewiesen, daB es bei der 

Kowaljow-Methode: im wesentlichen aut: drei nS 

ankommt: ye 

1. Die Analyse der Arbeit unserer besten Aktivisten 
auf Grund von systematischen und griindlichen Be- 
- obachtungen, 

2. die Auswahl der rationellsten Arbeitsmethoden und 


3. die organisierte Einfiihrung der rationellsten Arbeits- 
methode in den Dienststellen, Betrieben und Werken. 


‘gez, i. V. Kresse 
(GdR 121 __5(2y118/1/52 v. 23, 2,52 / 31 678) 


XI. Recht und Verwaltung 


Sehr wichtig! 


Betr.: 


Wie festgestellt wurde, werden die Mitteilungsblaitter 
der DR nicht stindig von allen Beschiftigten gelesen, 
so daB verschiedentlich wichtige Mitteilungen, Bekannt- 
gaben, Verfiigungen, Anordnungen und auch Termin- 
stellungen nicht. beachtet worden sind, Alle Stellen 
werden daher erneut angewiesen, fiir die laufende 
Kenntnisnahme der Mitteilungsblitter der DR und ihrer 
Anlagen durch die Beschaftigten zu _sorgen. 


GdR 669 


Kenntnisnahme der Mitteilungsblitter 


Fiir jede Umlaufsammlung ist eine Quittungsliste nach 
Vordruck anzulegen, in der die Kollegen die Kennt- 
nisnahme fiir jedes Mitteilungsblatt und fiir jede An- 
lage des Mitteilungsblattes durch abgekiirztes Namen- 
zeichen schriftlich zu bestitigen haben, 


Die Durchfithrung dieser Anordnung ist von den Lei- 
tern aller Stellen zu tiberwachen, 


(134 V 14 - 292/52 v. 28, 2. 52/81 271) 


gez. Schubring 


GdR 670 


Betr.: Inanspruchnahme des Meteorologischen Dienstes 


Es wurde festgestellt, daB sich verschiedene Stellen der 
Regierung bei einzuholenden meteorologischen Prog- 
nosen und klimatologischen Ausktinften. nicht immer 
an den Meteorologischen’ und Hydrologischen. Dienst 


der DDR wenden. Es mu8 deshalb darauf hingewiesen. 
‘werden, daB alle bendtigten meteorologischen Beratun- 


gen und Prognosen, Wetterberichte, klimatologische 


Auskiinfte und Gutachten usw..auf der Ebene der Re- 
gierung der Deutschen Demokratischen Republik und. 


-der Lander nur von den Einrichtungen bzw. Dienststel- 


len des Meteorologischen und Hydrologischen Dienstes 
der Deutschen Demokratischen Republik einzuholen 
sind. 


Alle Anfragen der oben beschriebenen Art sind zu 
richten an die dafir zustandigen Dienststellen des Me- 
teorologischen und Hydrologischen Dienstes der Deut- 
schen Déemokratischen Republik: 


Fir Wetterberatungen und klimatologische Auskiinite zustandige Dienststellen 
des Meteorologischen und Hydrologischen Dienstes der Deutschen Demokratischen Republik 


Fir Wetterberatungen und Auskiinfte 
Hauptwetterdienststelle Potsdam 


Potsdam, Telegraphenberg 
Tel. Berlin 55 46 70, Potsdam’ 58 88 u. 61 62. 


Amt fir Meteorologie und Hydrologie Weimar 
(Weiterdienst) ; 
Weimar, Heinrich-Jide-Strafe 
Tel. Weimar 22 91/22 92. 
Mitteldeutsche Wetterdienststelle Leipzig — 
Leipzig O27, Leninstr. 169 
Tel. Leipzig 61 814/61 875. 
Amt fiir Meteorologie und Hydrologie Dresden 
(Wetterdienst) 
Radebelll 2, Schuchstr. 7 
Tel. Dresden 75 509. 
Amt fiir Meteorologie und Hydrologie Schwerin 
(Wetterdienst) 
Schwerin/M., Gadebuscher Str. 6—8 
Tel. Schwerin 31 68/60 26. 
Seewotherdiensietelle Warnemiinde ' 
(nur fiir Seewettervorhersagen) 


Warnemiinde, Seestr. 15a 
Tel. Warnemtinde 229/384. 


(134 V 14 185/52 v. 25. 2. 52/31 271) 


Fiir- klimatologische Auskiinfte 
Hauptamt fiir Klimatologie Potsdam 


Potsdam, Telegraphenberg 
Tel. Berlin 42 59 81, Querverbindung Met. Dienst Pots- 
dam 58 88 u. 61 62, 


Amt. fiir Meteorologie und Hydrologie Weimar 


Weimar, Heinrich-Jide-StraBe 


. Tel. Weimar 22 91/22 92. e 


Amt fiir Meteorologie und Hydrologie Halle 


Halle (Saale), Rathenau-Platz 5 
Tel. Halle; Tag: 21 480, Nacht: 22 964, - 


Amt fiir Meteorologie und Hydrologie Dresden 


Radebeul 2, Schuchstr. 7 
Tel. Breeder 74 105. 


Amt fiir Meteorologie und Hydrologie Schwerin: 


Schwerin/M., -Gadebuscher Str. 6—8 
Tel. Schwerin 31 68. 


gez. Schubring 
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GdR 671 


Mustervertrag auf Grund der Verordnung -vom * 
6.12. 51 


~- bekanntgemacht im Ministerialblatt Nr. 3 vom 
30. 1552 — . 


Betx.: 


Der im Ministerialblatt Nr. 3 veréffentlichte Musterver- 
trag wird im Vordruck-Leitverlag Weimar hergestellt 
und kann von dort ab sofort bezogen werden. 


Es gibt zwei verschiedene Vordrucke, je nachdem, ob es 


sich um Vertrige mit vielen oder wenigen Positionen 
handelt. Im ersten Fall umfaBt der Vordruck 8 Seiten 
und im zweiten Fall 4 Seiten. 

gez. Mehlhorn 


(GdR 133 — V 10 — 138/52 v. 29. 2. 52 / 31 637) 


Berlin 284 


Betr.: ‘Ungiiltigkeitserkiarung eines Selbstschutz- 
ausweises 


. Folgender Selbstschutzausweis ist in Verlust geraten 
und wird hiermit fiir ungiiltig erklart und gesperrt: 


Selbstschutzausweis Nr. 00317 fiir Otto Kaldune, 
ausgestellt vom Rba Berlin 3. 


Bei Vorzeigen dieses Selbstschutzausweises durch an- 
dere Persgnen ist sofortige Einziehung erforderlich. Die 
Personalien der Betreffenden sind festzustellen, und 
mit Ausweis an die Rbd Berlin — A 30 — zu senden. 


gez. Freitag 
(Vpr — A30 — v.19.2. 52/25 087) : 


a ‘ 
“ Halle 113 


* Betr.: Zusammenlegung der Kbw Halle und Leipzig 


Im Zuge der Reorganisierung sind die Kbwe Halle und 
Leipzig zu einem Kbw Halle/Leipzig zusammengelest 
worden. . 


Anschrift: Kbw Halle/Leipzig in Leipzig. 
Dienstpost: iiber Bf Leipzig Hbf. 
(134 V 2 Og 173 v. 29. 1. 52/1572) 


Buutmetall ict knapp! 
Samule jedes Gramm! 


Aus alt 


Jedes Gramm hilft mit, den Fiinfjahrplan erfiillen, hilft 
mit, den Wohlstand des deutschen Volkes zu erhéhen! 
Eisenbahner! Arbeiter und technische Intelligenz! 


Helft Buntmetalle sparen und entwickelt bunt- 
metallsparende Konstruktionen! 


XIV. Soziales 


GdR 672 


Betr. Biante der Dv 276 91 (Verzeichnis der. zugelas- 
senen Arbeitsschutzkleidung und Se ke 
* mittel) 


2. Berichtigungsblatt. 


Das Verzeichnis der zugelassenen Arbeitsschutzkleidung 
und Arbeitsschutzmittel ist wie folgt zu erginzen: 


Auf Seite 28 ist unter lfd. Nr. die Nr. 321 mit folgender 
Tatigkeit nachzutragen: » 


»Unterhaltungsarbeiten an Gleiskurvenschmierappa- 
raten in den Betriebsgleisen“. 


In Spalte ,Art des Schutzsttickes, Gerdte-Haupt-Nr.“ 
sind folgende Gerate-Haupt-Nrn. einzutragen: 28/34, 78, 
90, 91, 92. 


In Ifd. Nr. 259 sind unter Spalte ,,Art der Schutzstiickes, 
Gerdte-Haupt-Nr.“ die Gerdte-Haupt-Nrn. 90, 91 und 92 
nachzutragen, | 


Auf Seite 21 ist in Ifd. Nr.. 207 ane Spalte Art des 
Schutzsitickes, Geradte-Haupt-Nr.“ . die Gerate-Haupt- 
Nr. 16 zu streichen. Die Gerite- ~Haupt-Nrn. 43 und 82%) 
sind nachzutragen. 


Unter Spalte Bemerkungen ist nachzutragen ,,Aufbe- 
wahrung im Hilfszug oder Hilfsgeritewagen, ‘) Nach 
Bedarf*. | 


Wir weisen darauf hin, daB entsprechend der Liste fiir 
Arbeitsschutzkleidung und Arbeitsschutzmittel, abge- 
druckt im Heft Nr. 20/21 vom 1. 11. 50, Zeitschrift Arbeit 
und Sozialfiirsorge, die Gebrauchsdauer bei Unterhem- 
den und Unterhosen 6 Monate und bei Striimpfen 
(Socken) 4 Monate betrigt. Bei Ermittlung der Stiickzahl 
fiir die Einplanung 1953 ist fiir diese Arbeitsschutz- 
kleidung die Gebrauchsdauer zu berticksichtigen. 


(143 — So — 3071/52 v. 21. 2. 52) Bez. Wisniewski 


Cottbus 86 


Der Reichsbahnaugenarzt Dr. Koch ist als Chefarzt 
einer Augenklinik nach Berlin berufen worden und hat 
das Vertragsverhdltnis mit der Rbd Cottbus geldst. Die 
Vertretung des frei gewordenen Augenarztbezirkes 
Cottbus wird bis auf weiteres dem Reichsbahnaugenarzt 
Dr. Loebner, Cottbus, BahnhofstraBe 49, Ubertragen. 


(Pr —141—S 5 Uafa vom 25. 2. 52 / 444) 


Betr.: Bahnirztlicher Dienst 


ARBEITSSCHUTZ 
ARBEITSRECHT 


leder 
verhinderte Untall - 
ein Beitrag 
zur Erfillung 
des Fiinfjahrplanes! 
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XVI. Personal 


Betr.: Abordnung von. Beschéaftigten GdR 673 


In der letzten Zeit haufen sich die Faélle, wo Beschaf- 
tigte der Deutschen Reichsbahn von Mitarbeitern der 


‘Fachabteilungen ohne Mitwirkung der zustandigen Per- 


sonalabteilung abgeordnet worden sind. 


Es wird hiermit nochmais ausdriicklich darauf hin- 
gewlesen, dafi kiinftig jeder Mitarbeiter: einer Fach- 
abteilung, der eigenmachtig Abordnungen von Beschaf- 
tigten anordnet, einem Disziplinarverfahren unterzogen 


_ wird. 


(161. 2/84/52 vom 25, 2. 52/31 464) 


Halle 114 


Nachstehende Dienstausweise sind in Verlust geraten 
und werden hiermit fur ungiiltig erklart: 


Dienstausweis Nr. 0043916, ausgestellt ftir Herbert 
Schwarze, Kraftwagenbetriebswerk Leipzig. 


Dienstausweis Nr. 0 191 216, ‘ausgestellt ftir Alfred Sched- 
ler, Starkstrommeisterei Halle (S). 


Dienstausweis Nr. 0 051 234, ausgestellt fiir Lina Ziegler, 
SFW Gr. Signalbau Halle (S). , 


Vorgenannte Ausweise sind bei Vorzeigen sofort ein- 


Betr.: Verlust von Dienstausweisen - 


zuziehen und mit den Personalien an die Rbd Halle,. 


Abt. XVI, zu senden. 
(161 P 17.v. 11,2. 52 / 1487) 


Halle 115 


Nachstehende Dienstausweise sind in Verlust geraten 
und werden hiermit ftir ungiiltig erklart: 


Betr.: Verlust von Dienstausweisen 


Dienstausweis Nr. 827 377, ausgestellt fur Horst Thieme, . 


Gtiterabfertigung Altenburg (Thiir). 


Dienstausweis Nr. 0394073, ausgestellt ftir Gerhard 
Walter, Bahnhof Eilenburg. 


. Vorgenannte Ausweise sind bei Vorzeigen sofort einzu- © 


ziehen und mit den. Personalien an die Rbd Halle, 
Abt. XVI, zu senden. 


(161 P17 v. 11. 2.52 / Ruf 1487) ° 


Hallie 116 


Nachstehender Dienstausweis ist in Verlust geraten und 
wird hiermit ftir ungitiltig erklart: 


0 212 570, ausgestellt fiir Gerhard 


Verlust von Dienstausweisen 


Dienstausweis Nr. 
Kindler, Gbf Halle. 


Bei Vorzeigen dieses Ausweises ist dieser einzuziehen 
und an die Rbd Halle, Abt. XVI, einzusenden. Die Per- 
sonalien sind festzustellen. 


(161 P 17 v. 8. 1. 52/1487) 


Halle 117 
(Raw. Halle [S]) 
Naehatahende Dienstausweise sind in Verlust geraten 
und werden hiermit fiir ungiiltig erklart, 


Dienstausweis Nr. 0039 420, ausgestellt ftir Leo Kuropka, 
ausgestellt am 8. 9. 50, giiltig bis 8. 9. 52. 


Dienstausweis Nr. 0136915, ausgestellt flr Irmgard 
Heinemann, ausgestellt am 24. 7. 51, giiltig bis 24.7. 53. 
Vorgenannte Ausweise sind beim Vorzeigen sofort ein- 
zuziehen und an das Raw Halle/S., Persone labiciine 
zu senden. 


Raw Halle (S) v. 22. 2. 52 


Betr.: Verlust von Dienstausweisen 


Schwerin 79 
Betr.: Verlust von Dienstausweisen : 


Dienstausweis-Nr. 0189 088, gtiltig bis 29. 2. 52, ausge- 
stellt fir Rb-Angestellten Rolf Witter, Abt. III der Rbd 
Schwerin, geb. 28. 5. 21. 


Dienstausweis-Nr.. 0310 028, giiltig bis 29. 2. 52, ausge- 
stellt fir Rb-Angestellten Wilhelm Klisch, Dvst Bf Ltibz, 
geb. 18. 10. 98. : 


Bei Vorzeigen der Ausweise sind diese einzuziehen und 
an die Abteilung XVI — P 6 — einzusendén. 


Personalien sind festzustellen. . 
(161 P 6 Af v. 19. 2.52 / 1306) 


Schwerin 80 
(Raw Wittenberge) 
Betr.: Ungiiltigkeit von Dienstausweisen 
Die Dienstausweise fiir: 


1. Tischler Hasso Siewert, geb. am 21. 1. 27, wohnhaft 
Perleberg, Tonkital 44, ausgestelli am 19. 9. 50, 
Nr. 0145 248, 


2. Schlosserlehrling Franz Bauthstarke geb. am 24, 9. 33, . 
* wohnhaft Wittenberge, Bahnstr. 122, ausgestellt am 
7. 5. 51, Nr. 0300 384, 


werden hiermit als ungiltig erklart. 


Personen, die im widerrechtlichen Besitz dieser Aus- 
weise angetroffen werden, sind der Polizei zu tibergeben. 


. Vig. Raw Wittenberge v. 15. 2. 52 


XVII. Mitteilungen 


Reichsbahnsparkasse Cottbus, e.G.m.b.H., Cottbus 


Ketr.: Vertreterwahl fiir die Reichsbahnsparkasse 
Bezug: Mitteilungsblatt Nr.2 d. GdR.. v. 1.2.52 
Die am 1. Marz d. J. angesetzte Vertreterwahl hat nicht 


stattgefunden, da in jedem Wahlbezirk nur ein Wahl- 
vorschlag gemacht worden ist. 


Es gelten somit als Bowalll: 


Wahlbezirk I Cottbus mit allen unterstellten Dienst- 
stellen: 
Vertreter: Bagenz, Erwin, Bf Cottbus; 
Stellvertreter: Lanske, Willi, SVK Cs. 
Vertreter: Biirgel, Otto, Rbd Abt. XI; 
Stellvertreter: Fechner, Paul, Pa Rbd. 
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Vertreter: Fritze, Joh., Bfsk Cottbus; £ 
Stellvertreter: Wittor, Elfr., Abt. XII. 


Vertreter: Friederdorf Kurt, Bfsk Forst, 
Stellvertreter: Henze, Kurt, Neuzelle. 


Vertreter: Jonezyk, Franz, Rbd Cottbus; 
Stellvertreter: Leder, ‘Edith, Abt. XIV. 


Vertreter: KloB, Erich, Bw Cottbus; 
Stellvertreter: Witzmann, Alfred, Bw Cottbus. 


Wahlbezirk 2, Rba Senftenberg mit allen unterstellten 
Dienststellen: 


Vertreter: Miiller, Max, Bfsk Senftenberg; 
Stellvertreter: Schuster, Gerhard, Bm Kamenz. 


Vertreter: Thomaschk, Willi, Bisk Weibw.; 
Stellvertreter: Kiesel, Kurt, Bm Hoyerswerda. 


Vertreter: Wesner, Martin, Bfsk Elsterwerda; 
Stellvertreter: Buchwald, Rudolf, Bm Spremberg. 


Reichsbahnsparkasse Cottbus 
e.G.m.b.H 
gez. Hubner gez. Scharf 


Betr.: Beratungsarztlicher Dienst SVKE 


Bei Arbeitsunfahigkeit sind arbeitsunfahige Versicherte am 

‘10. Tage der Arbeitsunfihigkeit dem Beratungsarzt vorzu- 

stellen. Einer Vorstellung beim Beratungsarzt bedarf es 

nicht, wenn . a 

a) die drztliche Behandlung in einer Poliklinik oder in 
einem Krankenhaus stattfindet und der Chefarzt den 
Arbeitsbefreiungsschein abgezeichnet hat; 


b) die 4rztliche Behandlung in einer Betriebssanitatsstelle 
stattfindet und der Betriebsarzt den Arbeitsbefreiungs- 
schein unterschrieben hat. 


Befindet sich ein Versicherter bei einem frei praktizieren- 
den Arzt, der gleichzeitig Beratungsarzt ist, in Behand- 
lung, so ist auch er am 10. Tage der Arbeitsbefreiung dem 
Beratungsarzt vorzustellen. 

In Sonderfillen kénnen arbeitsbefreite Versicherte von der 
SVK dem Beratungsarzt oder einer Arztekommission vor- 
gestellt werden. 


SVKE Halle-Magdeburg 


Richtlinien fiir die Hauswirtschaftspflege. 


Trager der Hauswirtschaftspflege ist die Volkssolidaritit. 

Sie organisiert diese in Zusammenarbeit mit den Gesund- 

heitsbeh6nden, der Sozialversicherung und den Sozial- 

amtern. Hauswirtschaftspflege soll gestellt werden: 

a) wenn infolge Krankheit oder Entbindung einer Frau die 
hausliche Versorgung von Berufstitigen oder von Kin- 
dern nicht anders sichergestellt werden kann; 

b) wenn eine erwerbstétige Mutter die Pflege ihres er- 
krankten Kindes nicht sicherstellen kann. 


Fir die unter a und b aufgefiihrten Betreuungsfaille iiber- 
nimmt die Sozialversichermng die Kosten. 

Der OrtsausschuB der Volkssolidaritdt teilt sein Gebiet in 
Bezirke ein. In jedem [Bezirk wird eine Meldestelle er- 
richtet, die der Bevilkerung bekanntgemacht wird. 


Wer kinftig die Hauswirtschaftspflege in Anspruch neh- 
men will, hat den Betreuungsfall dem Ortsausschu8 der 
Volkssolidaritét zu melden. Es empfiehlt sich, bei dieser 
Meldung die schriftliche Bestitigung des Arztes, der Ge- 
sundheitsfiirsorgerin oder der Sozialfiirsorgerin tber die 
Notwendigkeit der Hauswirtschaftspflege gleichzeitig mit 
vorzulegen. Uber alle anderen organisatorischen Richt- 
linien ist die Pflegerin unterrichtet. Eine Bezahlung durch 
den Versicherten an die Pflegerin und sodann Erstattung 
an den Versicherten findet. kunftig nicht mehr statt. Die 
Dienststellen werden gebeten, diese Richtlinien allen Ver- 
sicherten bekanntzugeben. 


(SVK Eisenbahn Halle [Saale], I v. 29. 2. 52) 


a) Zahnersatz SWVKE Halle-M ag deburg 


1. Es bestehen bei den Versicherten Zweifel, in welchen 
Fallen Anspruch auf Zahnersatz besteht. Nachstehend 
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wind éin Auszug aus den Richtlinien fiir die Gewdhrung 

von Zahnersatz bekanntgegeben. : 

Es wird gewéahrt: 

a) zur Wiederherstellung ausreichenden Kauvermogens; 

b) aus beruflichen Griinden, insbesondere wenn. die Er- 
werbsfahigkeit gefilhrdet ist; 

c) bei Zahnverlust infolge Betriebsunfall oder Berufs- 
krankheit, ohne Riicksicht auf die Zahl der zu er- 
setzenden Ziéhne; 

d) wenn ein oder mehrere Frontzihne fehlen. 


2, Das Kauvermogen gilt als gestért bei Verlust von 
a) drei nebeneinanderstehenden Zahnen: 
) mindestens vier Zahnen in einem Kiefer; 
c) mindestens drei Zahnen je Kiefer. 
Als Frontzahne gelten die vier oberen und vier unteren 
Schneidezéhne sowie die zwei oberen und zwei unteren 
Eckzahne. 
3. Im allgemeinen ist Plattenersatz zu gewdhren. Stift- 
zahne, Kronen und Briicken werden nur gewdahrt: 
a) Versicherten, die zu ihrer Berufsaustibung fest- 
sitzenden Zahnersatz benGtigen; 
b) wenn festsitzender Zahnersatz 
Grtinden erforderlich ist und 
c) wenn.er durch besondere Mundverhdltnisse, Kiefer- 
verletzungen und dhnliches bedingt ist. rm 


aus funktionellen 


Genehmigungen fiir festsitzenden Ersatz bediirfen der 
_ Begutachtung durch den Beratungszahnarzt. 


Die Kosten fiir Umarbeitungen und Instandsetzungen 
von Zahnersatz, die ohne Verschulden des Versicherten 
entstanden sind, ubernimmt die Sozialversicherung. Das 
gileiche gilt fur Umarbeitung und Erweiterung. 

‘Der Antrag auf Zahnersatz mu vor Ausfihrung des 
Ersatzstiickes gestellt werden und von der Sozialver- 
sicherung genehmigt sein. In eine Erstattung kann nicht 
eingetreten werden, wenn Zahnersatz ohne Genehmi- 
gung angefertigt und vom Versicherten bezahlt wor- 
den ist. 


Zuzahlungen zu den Kosten des von der Sozialversiche- 
rung gewdhrten Zahnersatzes diirfen' vom Behandler 
nicht. gefordert werden. Wird an Stelle eines notwendi- 
gen Plattenersatzes auf Wunsch des Anspruchsberechtig- 
ten festsitzender Zahnersatz angefertigt, so tibernimmt 
die Sozialversicherung die Kosten des Plattenersatzes. 
Die fiir die Anfertigung dés festsitzenden Zahnersatzes 
entstehenden Mehrkosten hat der Anspruchsberechtigte 
zu tragen. 


Die Bevollmachtigten wollen dafiir sorgen, daB diese 
Anordnungen allen Versicherten zur Kenntnis gebracht 
werden. . 


b 


= 


Genehmigung von Heil- und Hilfsmitteln 


Verordnungen flr Kurzwellen-, Héhensonne-, Rot- und 
Blaulichtbestrahlungen und Shnliches sind Arztliche 
Sachleistungen und dirfen von den Dienststellen nicht 
genehmigt werden. Wenn der behandelnde Arzt nicht 
iiber die entsprechenden Einrichtungen verfugt, mu er 
den Patienten einem Arzt tibefweisen, der solche Appa- 
rate besitzt. 


(SVK Eisenbahn Halle [Saale], I v. 20. 2. 52) 


Reichsbahnsparkasse Magdeburg eGmbH. 


Betr.: -Vertreterwahl fiir die Relchsbahnsparkasse 
Magdeburg eGmbH 


Die Rechte, die den Genossen in den Angelegenheiten 
der Genossenschaft zustehen, werden gema48 §§ 43 und 
43a des Genossenschaftsgesetzes in der Generalversamm- 
lung durch BeschluGfassung der Vertreter ausgetibt, 


Da gemdfi § 19 unserer Satzung die Vertreter auf fiinf 
Jahre gewaéhlt werden und die letzte Wahl im Dezember 
1946 stattfand, ist eine neue Wahl durchzufiihren, Wir 
rufen daher hiermit zur Vertreterwahl auf. 


Die Wahlen finden am 1. 4. 52 statt. Wahlvorschlage sind 
bis zum 22. 3.52 bei den Wahlleitern der Wahlbezirke 


_ einzureichen. * 
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Gewahlt werden auf je angefangene ‘400 Mitglieder ein 
Vertreter und ein Stellvertreter. : 


_ Wéhibar sind alle Mitglieder, die im Wahlbezirk wohnen, 


der Genossenschaft gegentiber jhren Verpflichtungen 
nachgekommen sind und nicht zum Schlu8 des Ge- 
schéftsjahres ausscheiden. ; ; 
Wahlberechtigt ist jedes Mitglied. 


Bei Einreichung nur é¢ines Wahlvorschlages gelten die 
darin genannten Mitglieder- als gewahlt. Andernfalls 
muB8 vom -zustaéndigen Wahlleiter eine Wahlversammlung 


abgehalten werden. Die Vertreter werden auf fiinf Jahre 


gewahlt. j 


Im Bereich der Reichsbahndirektion werden acht Wahl- 
bezirke gebildet: 


Wahlbezirk1 Rbd Magdeburg (einschl. Siidfltigel Mghbf 
und Olvenstedter StraBe), etwa 600 Mit- 
glieder. 

Es sind zu wahlen: 

2 Vertreter ‘und 2 Stellvertreter. 
Wahlleiter: Wilhelm Kohlrausch, Rhd 
Magdeburg; Abt. XIII, Telefon 53 86. 


Wahlbezirk 2 Reichsbahnamt Magdeburg mit allen. 


glieder. 


Es sind zu wahlen: 
7 Vertreter und 7 Stellvertreter. 
- Wahlleiter: Fritz Kulka, Telefon 15 23. 


Reichsbahnamt Aschersleben mit allen 
unterstellten Dienststellen, etwa 1500 Mit- 
glieder. 
Es sind zu wahlen: 
4 Vertreter und 4 Stellvertreter. 

’ Wahlleiter: Kurt Paul, Telefon 884/367. 


Wahlbezirk 4 Reichsbahnamt Halberstadt mit allen 
unterstellten Dienststellen, etwa 1200 Mit- 
glieder. . 
Es sind zu wahlen: ; ; 
3 Vertreter und 3 Stellvertreter. 
Wahlleiter: Fritz Ix, Telefon 805/395. 


Reichbahnamt :Stendal mit allen unter- 
stellten Dienststellen, etwa 1900 Mit- 
glieder. . 

. Es sind zu wihlen: 
5 Vertreter und 5 Stellvertreter, 
Wahlleiter: Waldemar Thiedemann, Tele- 
fon 822/127. 
Raw Magdeburg, etwa 300 Mitglieder. 
Es sind zu wahlen: 

1 Vertreter und 1 Stellvertreter. 
Wahlleiter: Karl Kelp, Telefon 865/91. 
Raw Halberstadt mit Raw Blankenburg/H., 

etwa 300 Mitglieder. 

Es sind zu wahlen: 

1 Vertreter und 1 Stellvertreter. 
Wahlleiter: Karl Fischer, Telefon 805/361. 


Raw Stendal, etwa 300 Mitglieder. 


Es sind zu wahien: 
1 Vertreter und 1 Stellvertreter. 
Wahlleiter: Walter Schulz, Telefon 822/210. 


Reichsbahnsparkasse Magdeburg eGmbH 
: Paetz - Hahniche 


Wahlbezirk 3 


Wahlbezirk 6 


Wahlbezirk 7 


Wahlbezirk 8 


’ 


Sozialversicherung Reichsbahn Berlin 
Betr.: Ausgabe der Versicherungsausweise 


Zu den von.der Zentralverwaltung der Sozialversiche- 
rung gedruckt herausgegebenen Richtlinien . tiber die 
Ausgabe: der Versicherungsausweise, die den Dienst- 
stellen mit den. angeforderten Versicherungsausweisen 
iibersandt wurden, sind bei der Ausgabe der Ausweise 
noch folgende Ergainzungen fur den Reichsbahndirek- 
tionsbezirk Berlin und Cottbus zu beachten. 


1. Die Versicherungsausweise sind fiir jeden Versicher- 
ten und fir “jeden anspruchsberechtigten Familien- 
angehérigen auszustellen. Er dient dem Versicherten 
in Verbindung mit dem Personalausweis als Unterlage 


unterstellten Dienststellen, etwa 2'700 Mit- - 


No 


‘bei Inanspruchnahme von Leistungen der Sozialver- 
sicherung. 

Eine listenméBige Erfassung der ausgegebenen Aus- 
weise ist nicht erforderlich. ; 


. Auf Seite 1 des. Versicherungsausweises ist der Aus- 


stellungstag und die erforderlichen Personalangaben 
einzutragen, Die Seiten 2 bis 5 enthalten das Beschaf- 
tigungsverhaltnis und die Entgeltangaben. Auf Seite 6 
und 7 sind die Angaben tiber freiwillige und zusitz- 
liche Versicherung gegen Krankheit einzutragen, die 
aber nur von der Kreisgeschiftsstelle gemacht werden 
(nicht Zusatzrente, Zusatzsterbegeld und freiwillige 
Versicherung auf Rente). Die Seiten 8 bis 13 werden 
bei Inanspruchnahme eines Arztes von diesem aus- 
-gefiillt. In der Spalte ,Genehmigungspflichtige Heil- 
und Hilfsmittel“ sind. nur von der Dienststelle. Ein- 
tragungen vorzunehmen oder von dem Bevollmiachtig- 
ten der Sozialversicherung. Es sind hier alle geneh- 
migten Heil- und Hilfsmittel (Brillen, Bruchbander, 
Massagen, Bader usw.) nach erfolgter. Genehmigung 
durch die Dienststelle oder den Bevollmachtigten der 
Sozialversicherung einzutragen. Es ist zu beachten, 


_ daB alle fiir einen Krankheitsfall genehmigten Heil- 


w 


und Hilfsmittel nur in der Spalte fiir den betreffenden 
Krankheitsfall einzutragen sind. Reicht die Spalte 
hierfiir nicht aus, so ist die niichste Spalte zu be- 
nutzen, Der snachste Krankheitsfall mu8 aber dann 
in der darauffolgenden Zeile eingetragen werden. 


_Fiir Beschéftigte und deren anspruchberechtigte Fa- 


milienangehorige, die in der Deutschen Demokra- 
tischen Republik und im demokratischen Sektor Ber- 
lins wohnen, ist die Ausgabe der Versicherungsaus- 
weise im Personalausweis, und. zwar in der linken 
oberen Ecke der Innenseite des hinteren Umschlag- 
deckels einzutragen. Die Eintragung erfolgt folgender- 
mafen: ,VA. und Datumstempel.“ Unterschrift oder 
Stempel der Ausgabestelle ist unzuldssig. Fiir Beschaf- 
tigte und deren: anspruchsberechtigte Familienange- 
horige, die im Westsektor Berlins wohnen, erfolgt 
keine Eintragung in den Personalausweis. Die Aus- © 
gabe der Versicherungsausweise fur diesen Personen- 
Kreis ist im Vordruck 214 16 (Arbeiterlohnkonto) linke 
obere Hilfte Seite 1 Spalte 0 einzutragen. Die EHin- 
tragung erfolgt folgenderma8en: : 


Piir den Versicherten: ,,.VA. und Datumstempel“, . 
fiir Familienangehirige: ,FA. E. und Datumstempel' 
fiir die Ehefrau, bei Lebenskamerad ist die Abkiirzung 
,L* und fiir Kinder die Abktirzung ,,K“ zu benutzen. 
Werden Ausweise fiir mehrere Kinder ausgegeben, so 
ist neben dem ,K“ die Anzahl der Kinder zu setzen 
(K 2 heiBt 2 Kinder). 

Die. Ausgabe von Versicherungsausweisen, die noch 
nicht im Besitze eines Personalausweises sind, erfolgt 
die Eintragung der Ausgabe des Versicherungsaus- 
weises vorerst ebenfalls im Vordruck 214 16 Seite 1 
obere linke Halfte in der Spalte 0 und wird sp&ter im 
Personalausweis nachgetragen. : : 


. Die Ausgabe der Versicherungsausweise fiir Familien- 


angehorige erfolgt zusammen mit der Ausgabe der 


’ Versicherungsausweise fiir Versicherte. Die Ausgabe 


Approved For Release 2002/01/04 : 


ist ebenfalls im Personalausweis des Familienangeh6- 
rigen sinngem&8 wie unter Abs. 3 einzutragen. Weiter- 
hin sind ausgegebene Versicherungsausweise fiir Fa- 
milienangehérige im Versicherungsausweis des Ver- 
sicherten auf Seite 14 einzutragen. 


Stehen beide Elterntcile in einem Beschaftigungsver- 
haltnis, so erfolgt die Eintragung der Versicherungs- 
ausweise fiir Familienangehérige (Kinder) im Ver- 
sicherungsausweis Seite 14 des Vaters. Im Versiche- 
rungsausweis der Mutter ist dann auf Seite 14 letzte 
Spalte folgender Vermerk anzubringen: ,VA. Fam. 


Vater“. Wenn aus besonderen Griinden die Eintragung 


der Versicherungsausweise fiir Familienangehérige . 
(Kinder) im Versicherungsausweis der Mutter notwen- 

dig ist, erfolgt sinngem&B im Versicherungsausweis 
des Vaters Seite 14 der Vermerk: ,,VA. Fam. Mutter.“ 


_Wird ein Familienangehériger selbst versicherungs- 


pflichtig, so ist der Versicherungsausweis fur Familien- 
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angehérige mit dem Vermerk ,,ungiiltig“ zu versehen 


und von dessen Beschaftigungsstelle ein Versiche- 
rungsausweis fiir Versicherte auszustellen. 


Eine neue Hintragung in den Personalausweis erfolgt 
-nicht. 


. Fir Rentner, die von unserer Geschiftsstelle betreut 

werden, erfolgt vorerst keine Ausgabe von Versiche- 
rungsausweisen. Hier ist die Ausgabe der Berechti- 
gungsscheine und der genehmigungspflichtigen Heil- 
und Hilfsmittel weiter im Anspruch- und Leistungs- 
nachweis einzutragen. 


Rentner, die noch in einem Beschaftigungsverhaltnis 
stehen, erhalten aber einen Versicherungsausweis, und 
auch fiir die anspruchsberechtigen Familienangehé- 
rigen von der Beschdftigungsstelle ausgestellt. Die 
Ausgabe ist ebenfalls wie unter Absatz 3 im Personal- 
ausweis und weiterhin auf dem Rentenbescheid ein- 
zutragen. Auch das bestehende Arbeitsverhaltnis ist 
auf Seite 2 bis 5 einzutragen. 


. Als Beginn der Tatigkeit ist auf Seite 2 Spalte 2 des 
Versicherungsausweises in allen Fallen der 1.1.52 ein- 
zutragen. Die alten Versichertenausweise sind mit 
dem 31.12.51 abzuschlieBen und dem Versicherten 
auszuhindigen. Sie sind sorgfaltig “aufzubewahren 
(wichtig fiir Rentenberechnung). Da der Versiche- 
rungsausweis auch bei einer Rentenantragstellung im 
Besitz des Versicherten bleibt, ist dem Rentenantrag 
eine ‘Bescheinigung der Dienststelle mit Dienstsiegel 
und Unterschrift des Dienststellenleiters in folgender 
Form beizugeben: ,,Beitragspflichtiges Entgelt lt. Ver- 
sicherungsausweis BL. 3 bzw. 5 vom 1.1.52 bis ........ 
Meals Shc DM.“ Der mit dem 31.12.51 abgeschlossene 
Versichertenausweis ist aber dem Rentenantrag bei- 
zufiigen. : 


. Bei Beginn der Behandlung ist dem Arzt ein Berech- 
tigungsschein zu iibergeben, der von der Dienststelle 
oder der .SVE bzw. der von ihr beauftragten Stelle 
ausgegeben wird. Bei der Ausgabe des Berechtigungs- 
scheines vermerkt die Ausgabestelle 


a) auf dem Berechtigungsschein: 


Name, Vorname, Geburtsjahr, Ausgabedatum und 
Ausgabestelle. ; ; 


b) im Versicherungsausweis: 


das Ausgabedatum in der Spalte ,,Unterschrift, und 
Stempel des Arztes“, und zwar in der linken oberen 
Halfte in folgender Form: I1/52 (2. Quartal 1952) bei 
Inanspruchnahme eines Zahnarztes mit dem Zusatz,,Z“ 
und eines Augenoptikers mit dem Zusatz »AO“, Denn 
in diesen Fallen kénnen im Quartal zwei Berechti- 
gungsscheine ausgegeben werden. Wird ein Berech- 
tigungsschein ab 20. des letzten Monats im Quartal 
ausgegeben, so gilt dieser Schein fiir das folgende 
Quartal. 


Dem Arzt ist bei Beginn der Behandlung ab 1.4. 52 
also Berechtigungsschein und Versicherungsausweis 
vorzulegen. 


. Bei Verlust eines Versicherungsausweises stellen nur 
die Kreisgeschiftsstellen gegen eine Gebtihr von 5 DM 
einen neuen Ausweis aus. Der Geschiftsstelle sind in 
diesem Falle ftir die Ausfertigung die Personalangaben 
und die Nummer des Personalausweises anzugeben. 
Im Personalausweis ist dann die Ausgabe der Zweit- 
schrift wie folgt einzutragen: ,,VA.I. Dupl: und Datum- 
stempel.“ 


Die Dienststellenleiter, Betriebsgewerkschaftsleitun- 
gen sowie die Bevollmachtigten der Sozialversicherung 
werden gebeten, dafiir zu sorgen, daB die Ausgabe der 
Versicherungsausweise ordnungsgem&8 erfolgt und 
die Richtlinien tiber die Ausgabe beachtet werden. 


Berlin, den Bae SVE Berlin, Instrukteurabteilung 


Achtung! Betrifft Abt. I 
GdR 674 


Betr.: MaSnahmen zur Einfiihrung der Mamedow- 
Methode . 


Seit dem 1.1.52 besteht ein Instrukteurkollektiv der 
Generaldirektion zur Einfiihrung der - Mamedow- 
Methode. Das Kollektiv hat die Aufgabe, die ideolo- 
gische und theoretische Verbreitung der Mamedow- 
Methode sowie ihre praktische Anwendung auf breiter 
Basis voranzutreiben und die hierbei gewonnenen Er- 
fahrungen allgemein nutzbar zu machen. Bei der Durch- 
fiihrung seiner Aufgaben ist das Instrukteurkollektiv 
von. allen Reichsbahnstellen tatkraftig zu untersttitzen. 


Bei seiner Tatigkeit hat das Instrukteurkollektiv der 
Generaldirektion festgestellt, da®B der Entwicklungs- 
stand der Mamedow-Methode in den einzelnen Rbd- 
und Amtsbezirken sehr unterschiedlich ist und einzelne 
Bezirke nicht nur hinsichtlich- der praktischen Anwen- 
dung, sondern auch der ideologischen und theoretischen 
Vorbereitung stark im Ruickstand sind. Der Grund hier- 
fiir ist in der teilweise schlechten Organisation zu 
suchen. Obwohl neue Arbeitsmethoden vom Arbeits- 
platz aus entwickelt werden miissen, darf ihre Weiter- 
entwicklung nicht dem Selbstlauf iiberlassen werden. 
Zu diesem Zweck mitissen bei allen Rbd’en, Amtern und 
Bahnhofen Organisationen (Brigaden) aus leitenden 
Funktionadren der Verwaltung, Partei und Gewerkschaft 
geschaffen werden, die mit einer festen Aufgabenstel- 
lung den Kollegen des AuRendienstes in ideologischer, 
theoretischer und praktischer Hinsicht bei der Erarbei- 
tung der Mamedow-Methode anleitend zur Seite stehen. 


Zur Erarbeitung der Mamedow-Methode wird auf fol- 
gendes Schrifttum verwiesen: 

»Tagliche Rundschau“ vom 15. 9. 51, 

»Fahrt frei“ Nr. 44/51 (H. Demmler), 

»Der Verkehr“, Heft 12/51 (Prof. Dr. Potthoff), 


»Der Verkehr“, Sonderdruck zur Deutschen Reichsbahn- 
Konferenz 1952 (G. Miiller), 


»Fahrt frei“ Nr. 6/52 -(Instrukteurkollektiv der General-: 
direktion), 


_»Fahrt frei“ Nr. 8/52 (Rangierinstrukteur Dassui), 


Broschiire fiir den Agitator: ,,Mit jeder Minute sparen, 
Eine Einfiihrung in die Mamedow-Methode“ (SED- 
Landesleitung Sachsen, Abt. Agitation). 


Um die allgemeine Anwendung der Mamedow-Methode 
durch einen breiten Erfahrungsaustausch voranzutrei- 
ben, ist in Erweiterung der ,,EntschlieBung der Konfe- 
renz der Deutschen Reichsbahn 1952 in Leipzig“, Ab- 
schnitt III A, Punkt 11, die Schaffung eines praktischen 


-Beispiels in jedem Amtsbezirk notwendig, wie es teil- 


weise bereits angelaufen ist. . 


Uber die gewonnenen praktischen Erfahrungen und Er- 
folge, besonders hinsichtlich der Senkung der Wagen- 
aufenthaltszeiten, ist unter Beigabe einwandfreier Un- 
terlagen laufend an die Abteilung I der Generaldirek- 
tion zwecks zentraler Auswertung, Verdéffentlichung 
und allgemeiner Nutzbarmachung ‘zu berichten. 


..Da die Anwendung der Mamedow-Methode eine Um- 


gestaltung des bisherigen Bahnhofshedienungsplanes 
voraussetzt, wird die Generaldirektion in Kiirze ein 
einheitliches Muster eines neuen fortschrittlichen und 
beweglichen B-Planes festlegen. Diesbeziigliche, noch 
nicht eingereichte Verbesserungsvorschlage sind be- 


schleunigt vorzulegen. gez. Herrmann 


(DdR 11.1 Brba 1/52 v, 11. 3.52/31 511) 


GdR 675 


Betr.: Ermittluig der Wagenaufenthaltszeiten 


Ab sofort hat die Ermittlung der Wagenaufenthalts- 
zeiten auf allen Bahnhéfen mit Rangierlok tiglich zu 
erfolgen. Die Erfassung der Wagenaufenthaltszeiten je- 
den Freitag fiir den zentralen Wettbewerb bleibt von 
dieser Anordnung unberiihrt. 


_H 
(GdR 11.1 Brwa v. 11.3.52/31511) Be, METHIARN 


Erscheint monatlich zweimal. Anlagen nach Bedarf. Beitraége bitte bis zum 3. und 23. jeden Monats einsenden. 
(125) Greif Graphischer GroBhbetrieb, Werk II, Berlin N 54. - 17 - 352 - 4259 - Lizenz-Nr. 11/07 - Fé. v. 5.10. 50, 
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GdR 676 


Erste Durchfiihrungsbestimmung 
zur Verordnung tiber die Primienzahlung fiir das ingenieurtechnische Personal 
. einschliefjlich der Meister und fiir das kaufminnische Personal in den volkseigenen 
und ihnen gleichgestellten Betrieben 


Wirtschaftszweig Deutsche Reichsbahn 


I. Teil 
vom 26. Februar 1952 


Auf Grund des §10 der Verordnung vom 21. 6. 51 tiber 
die Primienzahlung fir das  ingenieurtechnische 
Personal einschlieBlich der Meister und fiir das 
kaufmiénnische Personal in den volkseigenen und 
ihnen gleichgestellten Betrieben — Priémienverordnung 
(GBI, 78/51 Seite 625) wird im Einvernehmen mit der 
Staatlichen Plankommission und dem Ministerium der 
Finanzen der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik fiir die’ 


Reichsbahnausbesserungswerke 
der Deutschen Reichsbahn folgendes bestimmt: 


Zu §1 der Verordnung 
§1 


(1) Grundsitzliche Voraussetzung ftir eine Pramien- 
zahlung ist die Erfiillung des Produktionsplanes fir die 
Fahrzeugausbesserung nach Sttickzahl. 


(2) Die Primien werden an die Bezugsberechtigten in 
voller Héhe nach der Primientabelle fiir Reichsbahn- 
ausbesserungswerke (Anlage1) gezahlt, wenn die in 
der Prdimienverordnung im §1 Abs.2 Buchst. a, b, ¢ 
und d aufgefiihrten Planaufgaben oder Anforderungen 
erfillt oder tibererftillt sind. 


(3) Fiir die Berechnung des Primienbetrages fir Uber- 
erfiillung werden die Prozentsitze der Ubererfiillung 
des Planes der Selbstkostensenkung zugrunde gelegt. 


§2 

(1) Bei Nichterfiillung der im §1 Abs.1 festgelegten 
grundsitzlichen Voraussetzung entfallt die Pramien- 
zahlung. . 

(2) Bei Nichterfitllung von zwei oder mehr der im §1 
Abs. 2 Buchst. a,b,c und d der Pramienverordnung an- 
gefiihrten Planaufgaben oder Anforderungen entfallt 
die Prdmienzahlung, auch wenn der Produktionsplan 
. erfiillt wird. 


(3) Ist der Produktionsplan erfiillt, ist jedoch eine der 


im §1 Abs.2 Buchst. a,b,c und d der Prémienverord- 

nung aufgeftihrten Planaufgaben oder Anforderungen 

nicht erfiillt, so ist der nach der Pramientabelle be- 
rechnete Primienprozentsatz wie folgt zu ktirzen: 

a) bei Nichterfiillung der geplanten Steigerung der Ar- 
beitsproduktivitat um 2% ftir jedes Prozent der 
Nichterftillung, 

b) bei Nichterftillung des Planes fiir die Finanzierung 
um 1% fiir jedes Prozent der Nichterfiillung, 
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c) bei Nichterfiillung des Planes ftir die Selbstkosten- 
senkung um 3 °%/o flir jedes Prozent der Nichterfiillung, 


d) bei Nichterfiillung der Qualitaétsanforderung oder der 
geforderten Stiickzahl je Gattung oder Baureihe und 
Schadgruppe der auszubessernden Fahrzeuge um 
2% fiir jedes Prozent der Nichterfiillung. 


§3 
Die Grundlage fiir den Nachweis der Erfiillung des Pro- 


duktionsplanes bildet der JM-Bericht. Dieser weist 


monatlich das Produktions-Soll nach Planpositionen 
und das Produktions-Ist, d.h. die tatsachliche Betriebs- 
leistung aus. Die Gegentiberstellung ergibt, ob der Pro- 
duktionsplan erfiillt oder nicht erfiillt wurde. 


§4 


(1) Der Grad der Erftillung oder Ubererfiillung des 
Planes fiir die Selbstkostensenkung ergibt sich aus dem 
Kontrollbericht Kontrollblatt J 5. 


Der Ermittlung der erreichten Selbstkostensenkung ist 
die Uber- oder Unterschreitung des .Kostenplanes zu- 
grunde zu legen. 


_(2) Die Uber- oder Unterschreitung ist in Prozenten der 


Soll-Kosten der Ist-Produktion auszudrticken. 

§5 
Der Grad’ der Erfiillung der geplanten Steigerung der 
Arbeitsproduktivitét ist aus dem I-Qu-Bericht er- 


sichtlich. Dieser weist ftir jedes Kalendervierteljahr 
die Arbeitsproduktivitat der in der Produktion stehen- 


den Werkt&tigen wie auch der Beschaftigten insgesamt - 


aus. 


Der Stand der Erfiillung des Planes fiir die Steigerung 
der Arbeitsproduktivitét ergibt sich aus den zahlen- 
m&Gigen Angaben des I-Qu-Berichtes, bezogen auf die 
Gesamtbelegschaft, 


§6 


(1) Bei der Ermittlung der Erftillung des Finanzplanes 


ist festzustellen, in welchem Umfange folgende Plane 
erfiillt wurden: 


a) Investitionsplan, 
b) Gewinnplan, 

c) Kassenplan, 

d) Richtsatzplan. 


ae” 


CORE | 
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wee avecnsiuuulg aes Investi- 

uvuusplanes nachgewiesen wird, daB dafiir das Reichs- 
bahnaushbesserungswerk kein Verschulden trifft. 


(3) Grundlage fiir den Nachweis des. Grades der Erfiil- 
lung des Investitionsplanes ist der Kontrollbericht, 
Kontrollblatt Ji1, Abschnitt A, Position ,,Summe“. 


(4) Der Grad der Erfiillung des Gewinnplanes ergibt 
sich aus dem Kontrollbericht, Kontrollblatt J7, Ab- 
schnitt D, Position IV. 


(5) Der Nachweis der termingem&Ben Abdeckung der 
Verpflichtungen . gegentiber dem Staatshaushalt oder 
der Generaldirektion der Deutschen Reichsbahn zur 
Weiterleitung an den Staatshaushalt ergibt sich 


a) fir die Lohn- und Kommunalsteuern aus den Kon- 
ten der Untergruppe 182, 


b) fiir die Umsatz- und Kraftfahrzeugsteuer aus den 
Konten der Untergruppe 185, unter Berticksichtigung 
der Falligkeitstermine, 


c) fir die Gewinnabfiihrung aus dem Kontrollblatt 
J 13, dritter Abschnitt, 


qd) flr die Umlaufmittelabfiihrung aus dem Kontroll- 
blatt J 4, Pos. VI 1b, 


(6) Grundlage fiir die Feststellung der Erfiillung des 
Finanzplanes in bezug auf die Beschleunigung des Um- 
schlages fiir das Umlaufvermégen ist der Kontroll- 
bericht, Kontrollblatt J 3, S.1, Spalten 4 und 8, Position 
»summe“, Der Richtsatzplan gilt dann als eingehalten, 
wenn keine Uherplanbestinde ausgewiesen werden. 
Durch Sonderkredit gedeckte Bestinde gelten nicht als 
Uberplanbestinde. 


§7 


Die Feststellung, in welchem Grade die Anforderungen 
oder Planaufgaben in bezug auf gute Qualitt und rich- 
tiges Sortiment erfiillt sind, erfolgt : 


a) fiir die Qualitét durch Bewertung der Aufarbeitung 
nach den von der Generaldirektion der Deutschen 
Reichsbahn gegebenen Giitevorschriften. 


Hierbei sind die Abnahmeprotokolle als Nachweis 
zugrunde zu legen, 


b) fir das Sortiment nach Schadgruppe, Gattung oder 
Baureihe aus dem Kontrollbericht, Kontrollblatt J 2 
und dem Betriebsabrechnungsbogen (BAB) III, Blatt1, 


§8 


Der Berechnung der Praémien fiir Berechtigte, die zu- 
gleich fiir mehrere Abteilungen titig sind, ist das ge- 
wogene Mittel der Erfiillung der Planaufgaben dieser 
Abteilungen zugrunde zu legen. 


Zu § 2 der Verordnung 
§ 9 . 

Die Prémientabelle ftir Reichsbahnausbesserungswerke 
ist auf der Grundlage der Musterprimien-Tabelle A der 
Praémienverordnung aufgestellt. Im Hinblick darauf, daB 
— in Abweichung zu der Primienverordnung —. der 
Pramienberechnung flr Ubererftillung der Plaine die 
Ubererfiillung des Planes der Selbstkostensenkung zu- 
grunde gelegt wird, werden die Prozents&tze fiir Uber- 


erfiillung gegeniiber den Angaben der Musterpramien- 
Tabelle A erhdht. 


Zu § 3 der Verordnung 


§ 10 


(1) Der in Anlage 2 genannte Personenkreis gilt grund- 
s&tzlich fiir die Festlegung der Pramienberechtigten. 
Die hierbei angegebenen Gruppeneinstufungen sind ein- 
zuhalten. ; 


(2) Die Werkdirektoren der Reichsbahnausbesserungs- 
werke haben in Zusammenarbeit mit den Betriebs- 


2 


gewerkschaftsleitungen auf der Grundlage der betrieb- 
lichen Gegebenheiten entsprechend den Hinweisen auf 
den primienberechtigten Personenkreis in Anlage 2 fur 
ihr Werk vorzuschlagen, wer primienberechtigt ist. 
Hierbei ist die Tatigkeitsbezeichnung mit Angabe der 
Abteilungen festzulegen und die Einstufung in die Grup- 
pen 1 bis 3 zu vermerken. Die Liste soll nicht Namen 
enthalten, sondern die Arbeitsplitze, an deren Inhaber 
Prémien zu zahlen sind. 


(3) Die Vorschlige sind innerhalb 2 Wochen nach In- 
krafttreten dieser Durchfiihrungsbestimmung der Gene- 
raldirektion der Deutschen Reichsbahn zur Bestatigung 
vorzulegen. 


Die Generaldirektion ist verpflichtet, die Listen inner- 
halb von 3 Wochen nach Empfang zu tiberpriifen und 
dem Einsender in der endgiiltigen Fassung zurtickzu- 
reichen. 


Die «von dem Generaldirektor bestitigten Listen der 
Pramienberechtigten legen verbindlich den Personen= 
kreis flir die Primiierungen fest. 


§ 11 


Die Einordnung der Reichsbahnausbesserungswerke in 
die Kategorien 1, II und III der Pramientabelle entspre- 
chend den Grundsitzen der Primienverordnung § 3 
Abs.2 hat durch die Generaldirektion der Deutschen 
Reichsbahn fiir das Planjahr zu erfolgen. Die Betriebs- 
liste verbleibt bei der Generaldirektion, 


Die ftir jedes. Reichsbahnausbesserungswerk  giiltige 
Kategorie ist diesem innerhalb 2 Wochen nach Inkraft- — 
treten dieser Durchfiihrungsbestimmung bekanntzu- 
geben. 


Zu § 4 der Verordnung 
§ 12 


(1) Die Werkdirektoren sind dafiir verantwortlich, daB 
der gesamten Belegschaft die Planziele unter anschau- 
licher Darstellung des bisherigen Ergebnisses in leicht 
faBlicher Form bei Beginn des jeweiligen Planzeitrau- 
mes zur Kenntnis gebracht und mit den Beteiligten dis- 
kutiert werden. : 


Nur eine genaue Unterrichtung tiber die Voraussetzun- 
gen einer Primienzahlung gibt die Gewahr fiir die 
Wirksamkeit des beabsichtigten Leistungsansporns. 


(2) Die Ermittlung der Erfillung und Ubererfiillung der 
im §1 Abs.2 der Primienverordnung genannten Plan- 
aufgaben erfolgt nach den Bestimmungen im § 4 Abs. 1 
der Pramienverordnung. 


' (3) Die Werkdirektoren haben festzulegen, nach welchen 


Planen oder Teilplanen die Bewertung jedes Primien- 
berechtigten zu erfolgen hat, und dies der Generaldirek- 
tion der Deutschen Reichsbahn innerhalb 2 Wochen 
nach Inkrafttreten dieser Durchfiihrungsbestimmung 
zur Bestatigung vorzulegen. 


Die Vorlage ist in der vom Generaldirektor bestatigten 
Fassung innerhalb 3 Wochen nach Empfang der Vor- 
Se dem Reichsbahnausbesserungswerk  zuriickzu- 
reichen. 


Zu § 5 der Verordnung 


§ 13 


(1) Bei Arbeitsversiumnis oder -ausfall von geringer 
Dauer ist von dem Werkdirektor im Einvernehmen mit 
der Betriebsgewerkschaftsleitung zu priiffen, ob die 
Gesamtleistung des Betreffenden in dem der Primien- 
zahlung zugrunde liegenden Zeitabschnitt beeintrachtigt 
worden ist. 

(2) Liegt keine Beeintrdchtigung der Gesamtleistung vor, 
ist die Pramie ungektirzt zu zahlen. 


§ 14 


Die errechneten Primienvorschlige sind der General- 
direktion der Deutschen Reichsbahn in doppelter Aus-~ 
fertigung einzureichen. Die Vorlage hat zu umfassen: 


a) einen Bericht iiber die Erftillung oder Ubererfiillung 
der Planaufgaben und Anforderungen, welche die 
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Voraussetzungen fiir die Primiierung bilden, als 
Nachweis fiir die Primienberechtigung, 


b) eine Liste der fiir die Pramiierung in Betracht kom- 
menden Personen (im Rahmen des festgelegten Per- 
sonenkreises) mit einem Primienvorschlag ftir jede 
dieser Personen, 


c 


— 


die Angabe des zur Prdmiierung von Sonderleistun- 
gen vorgesehenen Gesamtbetrages (§ 1 Abs. 8 der 
Pramienverordnung). 

§ 15 


Die errechneten Primien sind auf volle DM-Betrage 
abzurunden, 


Zu § 6 der Verordnung 


§ 16 


(1) Die Feststellung, ob und inwieweit ein im §6 der 
Pramienverordnung genanntes persénliches Verschul- 


den oder Versdiumnis eines Pramienberechtigten vor- . 


~liegt, trifft der Werkdirektor im Einvernehmen mit der 
Betriebsgewerkschaftsleitung, bei Betriebsunfallen auch 
nach Anhéren der Stellungnahme der Arbeitsschutz- 


kommission. 


(2) Die Werkdirektoren geben bei Einreichung der Pra- 
mienvorschlige einen Bericht iiber die Vorfalle sowie 
ihre Feststellungen.entsprechend Absatz (1) und ggf. 
den Vorschlag Uber eine Prémienverminderung. 


(3) Die Kirzung oder der Entzug der Primien gemi8 
§6 der Verordnung iiber die Prdmienzahlung erfolgt 
durch den Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn. 


Zu §& 7 der Verordnung 


§ 17 
(1) Verantwortlich fiir die richtige Durchfiihrung der 
Praémienzahlung ist der Generaldirektor. Die Verant- 
wortlichkeit erstreckt sich nicht nur auf die Bestati- 
gung der auszuzahlenden Priimien, sie umfaBt auch die 
richtige Anwendung der in der Pramienverordnung und 


Berlin, den 26. 2. 52. : 
Ministerfum fiir Arbeit 


gez. Chwalek 


dieser Durchftihrungsbestimmung gegebenen_ Richt- 
linien tiber die Primiengewihrung mit dem Ziel, be- 
sondere Anreize fiir die Erfullung der Produktionsplane 
und die Erftillung und Ubererfiillung der iibrigen Plane 
und Anforderungen zu schaffen. 


(2) Die Auszahlung der Prémienbetrége darf nur auf 
schriftliche Anweisung des Generaldirektors der Deut- 
schen Reichsbahn mit Gegenzeichnung des in der Pra- 
mienverordnung §7 Abs. 3 bezeichneten Personenkreises 
erfolgen. 


(3) Zur Sicherung der Auszahlung der Praémien spite- 
stens am Ende des Monats sind folgende Termine ein- 
zuhalten: : 


a) Termin fiir die Vorlage der Prémienvorschlage von 
seiten der Reichsbahnausbesserungswerke bei der 
Generaldirektion ist der jeweils 20. des auf den fur 
die Pramienzahlung giiltigen Planzeitraumes folgen- 
den Monats, 


b) Termin fur die Mitteilung der Generaldirektion tiber 
das Ergebnis der Uberpriifung der Vorschlage und 
die Anweisung der Primienzahlung durch schrift- 
lichen Bescheid an die Reichsbahnausbesserungs- 
werke spdtestens Ende des gleichen Monats. 


Zu § 10 der Verordnung 
§ 18 


- (1) Alle dieser Durchfiihrungsbestimmung entgegen- 


stehenden Bestimmungen und Anweisungen des Mini- 
steriums fiir Verkehr oder nachgeordneter Dienststellen 
sind mit Inkrafttreten dieser Durchfiihrungsbestimmung 
aufgehoben. 


(2). Die Vorschriften der Praémienverordnung vom 
21.2. 51 und dieser Durchfithrungbestimmung finden 
erstmalig auf dem am 1.10.51 beginnenden Planungs- 
zeitraum Anwendung. 


§ 19 


Diese Durchfithrungsbestimmung tritt mit ihrer Ver- 
kimdung in Kraft. ; 


Ministerlum fiir Verkehr 
gez. Wollweber, Staatssekretar 


Anlage 1 


Zu § 1 Abs.2 vorstehender Durchfiihrungsbestimmung 


Primientabelle A fiir Reichsbahnausbesserungswerke 


Gruppe I. Kategorie I]. Kategorie Ill. Kategorie 
i ee 
Fir Erfiillung Fir jedes Prozent Fiir Erfiillung Fir jedes Prozent Fiir jedes Prozent 
der Pline der Ubererfiillune des der Plane der Ubererfiillung des der Ubererfillung des 
Planes der Selbstkosten- + PlanesderSelbstkosten- Planes der Selbstkosten- 
senkung _senkung senkung 
Yo Yo %o 7) Yo 
a 
1 2 3 “4 5 6 
ee a ES oe 
1 20 15 10 12 12 
i a a 
2 15 - 12 8 10,5 10,5 
3 12,5 10,5 5 9 9 


Die Zahlen geben den Prozentsatz des monatlichen Gehaltes an, der fiir die Erftillung oder Ubererfiillung der Plane 


im Quartal zu zahlen ist. 
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Anlage 2 
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Zu § 10. Abs. 1 vorstehender Durchtihrungsbestimmung 


Personenkreis der Primienberechtigten i in den Reiaisbalinaasbeesemnuswetben 


1. Gruppe: 


2. Gruppe: 


Werkdirektoren, technische Betriebsleiter, 


Hauptbuchhalter. 


selbstandige TAN-Bearbeiter, Personalleiter, 
Einkaufsleiter, Arbeitsaufnehmer. 


Leiter der Abteilungen Atheltevorbercltung. i. 


Lok, Wagen, Kessel, Zubringer, zentrale 
Aufarbeitung und Nebenbetriebe, Betrieb, 
Priifwesen, Stoffe. 

Leitende Schweifingenieure. 
Betriebsingenieure fiir Arbeitsablauf, Lok~ 
und Wagenabteilung, zentrale Aufarbeitung 


‘und Nebenbetriebe, fiir Kessel, Schmiede, 


3. Gruppe: 


GieBerei, Dreherei, Leiter der Arbeitsvor- 
bereitung, TAN-Biiros, hauptamtl. Kessel- 
priifer (als solche bestatigt). 


Ingenieure, Techniker, Meister der Werk- 
abteilungen, Gruppenleiter. AV-Abteilung, 


Zusatz fiir die Reichsbahnausbesserungswerke 


Betr.: Primienverordnung fiir das ing.-techn. Personal 
einschl. der Meister und fiir das kaufm. Personal 
in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten 
Betrieben. 


Die im § 10, Abs. (3) und im § 12, Abs. (3) der Durch- 
fiihrungsbestimmung zu 0. a. Pramienverordnung gefor- 
derten Unterlagen sind zu den festgesetzten Terminen 
der Abt. V der GdR und die im § 17, Abs. (3a) gefor- 


derten Unterlagen der Abt. XI der GdR einzureichen.* 


XII /122/ A 25/52 v. 6. 3. 52/31 422, 


Das Bindnis mit der technischen Intelligenz erleichtert die Arbeit 


und fihrt zu gréferen Erfolgen 


Erscheint mach Bedarf —~ (125) Greif Graphischer GroBbetrieb, Werk IT, Berlin N 54 - 17 - 352 - 4392 — Liz.-Nr. II/07 ~ Fé. v.5. 10. 50 
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25X1A 


~ Deutschen 


Die Lebensinteressen des deutschen Volkes, 
sein Streben zur nationalen Einheit, welches 
unlésbar mit dem Kampf gegen die imperia- 
listischen Kriegsbrandstifter zur Sicherung 
des Friedens verbunden ist, entsprechen auch 
den Lebensinteressen des polnischen Volkes, 
den Interessen aller friedliebenden Volker. 
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Nr.7 - Berlin, den 7. April 1952 Jahrg. IIE 


Das deutsche Volk verlangt Taten fiir den Frieden! 


Bonn weicht weiterhin einer Antwort auf die Erkldrung des Ministerrats der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 3. Marz aus. Um ihre den Interessen der deutschen Nation 
widersprechende Handlungsweise zu verschleiern, lie} die Bonner Regierung durch DPA 
die Liige verbreiten, seit jeher sei es ,,der Bundesregierung nicht auf Worte, sondern 
immer auf Taten angekommen“ (DPA, 4. Marz). Allerdings, aber die »Taten“ der Bundes~ 
regierung waren von der ersten bis zur letzten Missetaten! 


Das beweist gerade die Einsetzung der sogenannten UN-Kommission zur Uberpriifung der 
Voraussetzungen fiir gesamtdeutsche Wahlen, die die Bonner Regierung als ,Beweis“ fiir 
ihre ,Taten“ heranzieht. Diese UN-Kommission hat bekanntlich die Aufgabe, gesamt- 
deutsche freie Wahlen nicht zu fordern, sondern bis auf den Sankt-Nimmerleinstag hinauszu- 
zégern. Ihre Zusammensetzung aus Vertretern von Regierungen halbkolonialer, von den 
Dollars der amerikanischen Imperialisten abhangiger Lander, von Vertretern, die ihre 
Unfahigkeit bereits bei der Kontrolle der bertichtigten ,,Wahlen“ im monarcho-faschisti- 
schen Griechenland bewiesen hatten, 148t deutlich werden, was dem deutschen Volk bevor- 


.stiinde, wenn es Bonn gelinge, seine Schandtaten fortzusetzen. 


Was fiir ,,Taten“ hat Bonn weiter aufzuweisen? Erinnern wir uns: Ausverkauf westdeut- 
scher Industriebetriebe an das amerikanische Monopolkapital, Verzicht auf jegliche Sou- 
veranitéat durch bedingungslose Anerkennung des Besatzungsstatuts, Verewigung. des 
Besatzungsregimes auf besonderen Wunsch Adenauers, Schuman-Plan, Generalkriegs- 
vertrag, Wehrgesetz, Raub deutschen Ackerlandes fiir amerikanische Bombenflugzeug- 
plitze — die Liste der Bonner Schandtaten lieBe sich endlog fortsetzen! Und das krampf- 
haft verschleierte Ziel aller dieser ,,Taten“? So offen wie kaum zuvor enthiillte es Adenauer 
hichst persénlich in seiner Rede vom 1. Marz in Heidelberg, die er dazu benutzte, eine neue 
Verleumdungskampagne gegen die Sowjetunion zu starten und seine Kriegsplane mit den 
Amerikanern zu ,,begriinden“. Er erklarte u..a, man miisse durch die Aufriistung West- 
deutschlands die Sowjetunion zwingen, ,die Sowjetzone wieder herauszugeben“, 


Was hei®t das anderes, als da®B Adenauer hofft, wenn die geplante neue faschistische Armee 
erst wieder steht, an die Sowjetunion ein Ultimatum stellen und mit ihr ,,Fraktur“ reden 
zu kénnen; d.h., er hat das Ziel, einen Bruderkrieg in Deutschland zu entfesseln und die 
Sowjetunion wie Hitler zu iiberfallen. Adenauers Rede bestatigt also voll und ganz die 
Einschitzung, die unsere Regierung in ihrer Erklarung vom 3. Marz gegeben hat, Aden- 
auers Rede zeigt vor dem ganzen deutschen Volk, da8 Bonn keinen Friedensvertrag will, 
weil es Krieg will, und da8 es aufriistet, um sich auf diesen geplanten Krieg vorzubereiten. 
Wer aber: aufriistet, so stellte Stalin bereits am 16. Februar 1951 fest, der kann nicht zu- 
gleich fiir den Frieden arbeiten und d. h., er kann nicht zugleich fir den Friedensvertrag 
und-die unlésbar mit diesem verbundene Einheit Deutschlands sein. Jetzt versteht jeder, 
warum Adenauer nicht auf die Wiinsche des deutschen Volkes hort und warum er z. B. die 


‘“NVolksbefragung gegen die Remilitarisierung und fur ‘den Abschluf eines Friedensvertrages | 


mit Deutschland verboten hat. 


Taten, wie sie das deutsche Volk verlangt, hat demgegentiber die Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik vollbracht, und zwar vom ersten Tage ihres Bestehens an. Unsere 
Arbeiter, unsere Bauern, unsere Handwerker und Ingenieure, unsere Wissenschaftler und 
vor allem unsere Jugend, deren Lebensstandard bestindig steigt und mit Hilfe des Fiinf- 
jahrplans in einem nie gekannten Ma8e weiter steigen wird, wissen um diese Taten, Und 
die gréBte Tat im Kampf des deutschen Volkes um Einheit und Friedensvertrag ist das 
Schreiben der -Regierung Grotewohl an die Regierungen der vier GroBmiachte, die um den 
beschleunigten Abschlu8 eines Friedensvertrages mit Deutschland ersucht werden. Dieses 
Schreiben ist bisher allein von der Regierung der Sowjetunion beantwortet worden, und 
zwar zustimmend, wahrend die Westmdchte, und ‘mit ihnen die dollarhérige Bonner Regie- 
rung beharrlich schweigen. Das deutsche Volk verlangt von Bonn statt Taten fiir cinen 
neuen Krieg Taten fiir den Frieden. Dieser Forderung entsprechend hat die Regierung der 
Deutschen. Demokratischen Republik in ihrer Erklarung die Bonner Bundesregierung auf- 
gefordert, solche Taten zu vollbringen, Taten, die allein vor dem deutschen Volk und den 
friedliebenden Volkern der Welt zahlen, ndmlich auf die Frage zu antworten, ob Bonn fiir 
oder gegen die Beschleunigung des Abschlusses eines Friedensvertrages mit Deutschland 


ist — offen, eindeutig und klar! Aus Presse-Informationen Nr. 46, v, 5.3.52. 
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Durch Berufswettbewerb erzielen wir bessere Leistungen 


In den Ausbildungsstatten unserer Republik schaffen 
Uberall frohe, jungen Menschen, die mit Flei8 und 
Muhe sich ein umfangreiches Wissen aneignen, um als 
tiichtige Facharbeiter recht bald in unserer Friedens- 
wirtschaft mitzuarbeiten, 


In der Lehrecke - » Werkzeugmacherei“ unseres Raw 
»Wilhelm Pieck“ ist wie tiberall ein tiichtiger Betrieb, 
Ausbilder Schuhmann, der hier 18 Lehrlinge betreut, 
zeigte mir, was alles angefertigt bzw. aufgearbeitet wird. 
Da sind Sondermefgerite, Tirschlésser, Winkel, Schlag- 
zahlen, alles Auftrige von den einzelnen Produktions- 
abteilungen. : 

»Wir fertigen Schublehren nach den Anleitungen unse- 
res Ausbilders und nach Zeichnungen in etwa 50 bis 
60 Stunden selbst“, erzihlt mir Jugendfreund Schreiter. 
Der beste Lehrling dieser Lehrecke, Lothar Baumann, 
der eine ebenso gute fachliche und gesellschafitliche 
Arbeit leistet, freut sich besonders, daB alle bei der Be- 
wertung im vierten Berufsschulwettbewerb »ein Wort- 
chen“ mitzureden haben. 


Erfahrungen tschechoslowakischer Arbeiter: 


»Dureh den Berufswettbewerb ist der gegenseitige An- 
sporn um bessere Leistungen wesentlich gewachsen“, 
erganzt Kollege Schuhmann, der selbst wiederholt Ver- 
besserungsvorschlige einreichte, die heute in der 
Produktion angewendet werden. Er geht auch hier 
seinen Lehrlingen mit gutem Beispiel voran. Alle Lehr- 
linge dieser Lehrecke zeichnen drei Prozent fiir das 
Nationale Aufbauprogramm. In den regelmdBigen Zei- 
tungsschauen sprechen sie tiber die aktuellsten politi- 
schen Probleme. 

In der naheliegenden Harterei und dem MeGraum wer- 
den die Lehrlinge ebenfalls ausgebildet. Im MeBraum 
zum Beispiel bekommen die besten Lehrlinge Einblick 
in den Bau hochwertiger Me werkzeuge. Gerade diese 
Arbeit ist lehrreich und interessant. ; 

Das alles zeigt, wie sich die Deutsche Reichsbahn um die 
Ausbildung einés tiichtigen Facharbeiternachwuchses 
bemiiht. VK Eberhard Gamm 


Wie eine Entladekolonne im Prager CKD-Stalingrad arbeitet 


Von Josef Bradac 


Der tschechoslowakischen Zeitung ,Prace“ (,,Die Arbeii”) 
eninehmen wir einen Beitrag des Entladearbeiters§ Josef 
Bradac vom Werk CKD-Sialingrad in Prag. In diesem 
Artikel wird das Préblem der schnelleren Entladung von 
Eisenbahnwaggons behandelt. Auch ftir unseren Aufbau 
kommt der Verkiirzung der Waggonumlaufzeit eine 
gro8e Bedeutung zu. 


Das rasche Entladen der Waggons ist ein Problem, mit 
dem wir uns schon vor einem Jahr beschaftigt haben. 
Damals wurden unsere Bemiihungen von dem Erfolg ge- 
krént, daB etwa sechs Wochen lang kein einziger Waggon 
beladen stehenblieb. Aber das war hur ein Teilerfolg. 
In diesem Jahr schlossen wir fiir den Gegenplan eine 
Kollektivverpflichtung ab, auch an Sonn- und Feiertagen 
zu entladen. Die Kontrolle obliegt dem Betriebsrat und 
der Leitung der Magazine. 


Am. 1. November 1951 berichtete das »Rudé Pravo“, daB 
Tausende nicht entladener Waggons unsere Produk- 
tion hemmen. Dabei ist die Frage der Standgelder von 
zweitrangiger Bedeutung, viel wichtiger ist vielmehr die 
Tatsache, da8 wir durch eine schnellere Entladung die 


Produktion von Waggons fiir unseren Inlandsbedart . 


herabmindern kénnen. Aus diesem Grunde traten wir zu 
einer Produktiosbesprechung zusammen, um zu beraten, 
in welcher Weise wir als Entladekolonne dazu beitragen 
k6nnten, bestehende Mangel zu beseitigen. Die Ergeb- 
nisse der Diskussion waren folgende: Wir forderten die 
Entladearbeiter in allen Betrieben der Republik auf, mit 
uns in einen Wettbewerb fiir fristgemiGes Entladen 
von Waggons zu treten. 


Auch in unserem Betrieb blieben manchmal lange Reihen 
unausgeladener Waggons stehen, ftir die manchmal 
Zehntausende Kes an Standgeld bezahlt werden muB8ten. 
Unausgeladene Waggons sind aber unausgeniitzte Ma- 
schinen, die eine rasche Zulieferung von notwendigen 
Rohstoffen an unsere Produktion hemmen. Wir tragen 
aber, obgleich wir nicht ‘unmittelbar zur Produktion 
gehoéren, dafiir die Verantwortung. 


Es war also notwendig, diesem Mifstand abzuhelfen. 
Wie beginnen? An den Arbeitsplitzen, an denen eg nur 
um eine bessere Ausnutzung von Maschinen oder an- 
deren mechanischen Geriten gihg, ist das Problem nicht 
schwer zu lésen. Unsere Kolonne jedoch ist nur auf 
Hande und Schaufeln angewiesen. Daher mu8ten wir 
erwagen, wie die gesamte Arbeitszeit besser zu nutzen 
ist und die Arbeitsaufgaben besser organisiert werden 
kénnen. ; 


106 
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Und das sah so aus: Unsere Arbeitszeit beginnt um 
6 Uhr morgens. Da die Waggons mit dem Ladegut ge- 
w6hnlich erst nach 6 Uhr und spater zum Verladeort 
verschoben wurden, konnten wir mit dem Entladen erst 
um 7 Uhr beginnen. Manchmal wurde es sogar noch 
spater. Das war ein Zeitverlust von 60 bis 90 Minuten. 
In dieser Zeit kann eine Kolonne von sechs Arbeitern 
bequem zwei Waggons GieBereisand entladen. Wir 
riefen die Arbeitskollegen von der Betriebstransport- 
abteilung und von der Leitung der Lager im Betrieb 
zu einer Besprechung zusammen. Auch die Eisenbahner 
der Station Vysocany, die das Rangieren der Waggons 
auf dem Anschlu@gleis des Werkes besorgen, waren er- 
schienen. Die Kollegen der Station und der Betriebs- 
transportabteilung verpflichteten sich, einmal die 
Waggons piinktlich um 6 Uhr zum Arbeitsplatz zu ran- 
gieren und zum anderen die beladenen Waggons um 
13.30 Uhr und 17 Uhr aus dem Werk herauszuziehen. 
Wir einigten uns darauf, daB die Kolonne, durch die eine 
Verzégerung des Planes verschuldet wird, fiir je Waggon 
und Stunde 25 Minuspunkte im Wettbewerb angerech- 
net erhaélt- Diese Produktionsbesprechung hatte den 
Erfolg, daB zun&chst bis zum 28. Oktober ftir 73 von - 
301 Waggons Standgeld gezahlt werden muBte. In der 
Zeit vom 28. Oktober bis zum 25. November verringerte 
sich die Zahl der Waggons, fiir die Standgeld.erhoben 
wurde, bei 329 auf 11 Waggons. 

Durch eine gut durchdachte Aufteilung der Arbeits- 
gruppen nach ihren Fahigkeiten fAllt ein uberfllissiges 
Hin- und Herlaufen von einem Arbeitsplatz zum an- 
deren weg. Auch die bessere Ausnutzung der’ ersten 
vier Stunden unserer Schicht half uns, die Verpflich- 
tungen zu erfiillen. 


Das, was wir getan haben, ist nichts Weltbewegendes. 
Gel&nge es uns, die Zahl der in allen Betrieben auf- 
echaltenen Waggons auf ein Sechstel herabzumindern, 
so wire dies ein bedeutender Erfolg. Unser Kollektiv 
verpflichtete sich, mit den Kollegen der anderen Be- 
triebe in der Republik in Erfahrungsaustausch zu 
treten, um das Gelingen dieser Plaine zu gewihrleisten. 


Deutsch-ischecheslowakischer Eisenbahner- 
Wettbewerb 


Die deutschen und tschechoslowakischen Eisenbahner 
der beiden Grenzbahnhéfe Bad Schandau und Decin 
beginnen am 1. Mai, dem internationalen Feier- und 
Kampftag der Werktatigen, einen Wettbewerb zur Ver-- 
besserung des Giiterverkehrs uber die Landergrenze. 
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Der Wetthewerb hat cine Verbesserung: des Verkehrs 
der Transitziige und die Beschleunigung der Ubergabe 
der Frachtpapiere auf den Bahnhéfen_ zum Ziel. Die 
Priimiierung des Siegers soll am Geburtstag Ge- 
neralissimus Stalins, am 21. Dezember, erfolgen. _ 


Der Wettbewerb, der sich vor allem auf die Erweite- 


rung der gegenscitigen Handelsbeziehungen begritindet, 


wird in Sachsen eine Reihe anderer Wettbewerbe aus- 
lésen. Neben einem Streckenwettbewerb von Bad Schan- 


dau bis Dresden-Friedrichstadt sind Wettbewerbe zwi- | 


schen dem Bahnhof und dem Bahnbetriebswerk Dresden- 
Friedrichstadt sowie innerhalb des Grenzbahnhofs Bad 
Schandau zwischen Bahnhof, Bahnbetriebswerk, Giter- 
abfertigung und Zoll in Vorbereitung. 


Vorfristige Planerfiillung als Zeichen des Dankes 


Die Note der Sowjetunion veranlaBt uns, noch stérker 
als bisher fiir die Erfiillung unserer Planaufgaben zu 
arbeiten und besonders im S-Bahnbetrieb: die Ziele des 
Funfjahrplans vorfristig zu erfiillen“, hei8t es in einer 
Resolution der Werktatigen der Fahrleitungsmeisterei 
Nord-Stid (US-Sektor) zum ¥Friedensvertragsentwurf der 
Sowjetunion. Die Beschaftigten des Bahnbetriebswagen- 
werks ,Ernst Kamieth“, Potsdamer Bahnhof (US- 
Sektor), verpflichten sich, den Vorschlag der Regierung 
der Sowjetunion mit .der Westberliner Bevoélkerung zu 
diskutieren. In ihrer Erkldrung fordern die Eisenbahner 
eine unverziigliche Stellungnahme der Westmachte zu 
den sowjetischen Vorschlagen. 


»Gerade wir Eisenbahner empfinden die ungliickselige 
Spaltung Deutschlands besonders hart, weil sie die Zer- 
schneidung des Schienennetzes der Deutschen Reichs- 
bahn durch kiinstlich. geschaffene Zonengrenzen mit 
sich gebracht hat“, schreiben die Eisenbahner und 
Eisenbahnerinnen des Bahnhofs und der Bahnmeisterei 
- Wedding. Sie begriifen aus vollem Herzen die erneute 
Friedensinitiative der Sowjetunion und sind der Mei- 
nung, da® es an allen Deutschen selbst liege, den Ab-~ 
schlu8 eines Friedensvertrages zu erzwingen. 


{Aus Presse-Informations-Sonderdienst vom 15. 3, 52) 


Piinktlicherer Berufsverkehr zum Eisenhiitten- 
kombinat Ost 


Die Verbesserung des Berufsverkehrs, vor allem auf 
der zum Eisenhiittenkombinat Ost fiihrenden Strecke 
Kottbus-—Guben—Frankfurt, hat ein Wettbewerb zum 
Ziel, den die Eisenbahner der Reichsbahnamter Kottbus 
und Berlin abgeschlossen haben. Innerhalb von zwei 
Monaten sollen die Zugverspaitungen im Bereich der 
‘peiden Amter auf ein Mindestma8 cingeschrankt 
werden. : 


Die Eisenbahner des Reichsbahnamtes Kottbus hatten 
den Durchschnitt der Verspitungen bereits in der ersten 
Hilfte des Februar bei Reiseztigen von 0,7 auf 0,36 Mi- 
nuten und bei Giiterztigen von 3,7 auf 2,88 Minuten 
herabgedrtickt. Sie wurden dafiir mit insgesamt 3000 DM 
pramiiert. 


Reichsbahndirektion Berlin 
wertet Verkehrskonferenz von Leipzig aus 


Eisenbahner tibernehmen Verpflichtungen 


In allen Amtern der Reichsbahndirektion Berlin fanden 
Arbeitstagungen statt, auf denen die Beschltisse der 
Verkehrskonferenz der Deutschen Reichsbahn in Leipzig 
ausgewertet wurden, Die Eisenbahner gingen auf die- 
sen Tagungen zahlreiche Verpflichtungen ein, um zur 


+ 4 
Uberortiillung des Volkswirtschaftsplans 1952. beizu- 
tragen. : 


Besonders vicle Eisenbahner verpflichtcten sich, die 
Nina-Nasarowa-Methode, die persénliche Pflege von 
Maschinen und Material, anzuwenden. So hat sich die 
Brigade 1 der Wagenreinigung vom Bahnbetriebswerk 
Frankfurt-Oder verpflichtet, zwei Berufsztige der 
Strecke Frankfurt-Oder—Firstenberg in persdnliche 
Pflege zu nehmen, damit den Werktidtigen des Eisen- 
hiittenkombinats Ost stets vorbildliche Ziige zur Ver- 
fiigung stehen. Aufierdem verpflichtete sie sich, in die- 
sem Jahr vier weitere Berufsztige in Pflege zu nehmen. 
Die Brigade 2 der Wagenwische vom selben Bahn- 
betriebswagenwerk hat einen Zug, in persénliche Pflege 
genommen. - 


Die Eisenbahner des Werkstittenteils vom Bahnbetriebs- 
wagenwerk Frankfurt-Oder wollen zwei Wagen ‘im zu- 
sdtzlicher Arbeit tiberholen. Die Meister des Bahn- 
betriebswerks Verschiebebahnhot Frankfurt-Oder haben 
sich unter anderem verpflichtet, alle Arbeiter ihres 
Werkes bei der Einftihrung von sowjetischen Neuerer- 
methoden und bei der Bildung von Brigaden zu unter- 
stiitzen und die Brigaden anzuleiten. 


Mamedow -Methode bisher auf 20 sdchsischen 
Bahnhéten 


Nach der Methode des sowjetischen Eisenbahningenieurs 
Mamedow, die eine erhebliche Verkiirzung der Wagen- 
stillstandszeiten ermdglicht, wird. bereits auf 20 Bahn- 
héfen der Reichsbahndirektion Dresden gearbeitet. Wei- 
teré 23 Bahnhéfe sollen bis 1. April folgen. Auf den 
Bahnhdéfen Heidenau bei Dresden und Riesa-Hafen san- 
ken seit Anwendung der Mamedow-Methode die Wagen- 
stillstandszeiten um etwa 30°/o. Die Rbd Dresden hat 
ihre mit dieser Neuerermethode gemachten Erfahrun- 
gen allen Reichsbahndirektionen der Republik zur Ver- 
fiigung gestellt, Mit diesen Erfolgen hat Dresden die 
von der Leipziger Eisenbahnerkonferenz geforderten 
Ziele iiberboten, bis zum 1. Mai in jedem ihrer Bezirke 
ein Mamedow-Beispiel zu schaffen. ae 


Initiator der Mamedow-Methode ist der Verdiente Ak- — 
tivist Amtsvorstand Riedel vom Reichsbahnamt Riesa, 
der die ersten Erfolge mit der Arbeitsweise des sowjeti- 
schen Ingenieurs érzielte. 


Grofe Erfolge der Reichsbahndirektion Erfurt 


Wagenumlaufzeiten um 18°/o gesenkt q 


Die Wagenumlaufzeiten im Reichsbahndirektionsbezirk 
Erfurt sind seit Beginn des Funfjahrplans um 18°/o ge- 
senkt worden. Ziel des Fiinfjahrplans ist eine.Senkung- 
der la arn am bei der Deutschen Reichsbahn 
um 22%, ; 


Diese Erfolge erreichten die Eisenbahner des Rbd- 
Bezirks Erfurt vor allem durch sowjetische Arbeits- 
methoden und Wettbewerbe. Im vergangenen Jahr sind 
im Bezirk Erfurt 135 Komplexwettbewerbe abgeschlos- 
sen worden. Bei dem Komplexwettbewerb zwischen 
dem Bahnhof Schwarza und dem Kunstfaserwerk ,,Wil- 
helm Pieck* wurden durch vorfristige Riickgabe von 
insgesamt. 3886. Wagen die Wagenstillstandszeiten um 
23 316 Stunden gesenkt. : 


Hohe Leistungen erzielten auch die Lok- und Ausbesse- 
rungsbrigaden der Bahnbetriebswerke Eisenach, Mei- 
ningen, Gerstungen und Vacha bei der Senkung der 
Selbstkosten. Am erfolgreichsten waren dabei die Lok- 
brigaden Herwig, Rudolph und Stoll. Als beste Aus- 


Die Sowjetunion 
ist der starkste und konsequenteste Verbiindete des deutschen Volkes 
in seinem gerechten Kampf um den Frieden 
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' 
bessertingsbrigaden zeichneten sich dic Brigaden ,,Fort-. 


schritt“ und ,,Aufbau“ vom Bahnbetriebswerk Eisenach 
aus. 

Das Technische Kabinett des Reichsbahndirektions- 
bezirks Erfurt will mit den technischen Aktivs der 
Bahnbetricbswerke einen Erfahrungsaustausch tiber die 
Weiterentwicklung des toten Feuerbettes bei Loks, das 
Hieronymus-Verfahren und die damit verbundcne Auf- 
stellung von Fahranalysen und technisch begrtindeten 
Kohleverbrauchsnormen beginnen. 


Autruf zur Hunderttausender-Bewegung 
iur Triebwagen 


Die Triebwagenbrigade Wérfel vom Bahnbetriebswerk 
Haldensleben hat alle Triebwagenfiihrer der Republik 


Ava 
aufgerufen, die Hunderttausender-Bewegung fiir Trieb- 
wagen als Grundlage fiir einen Wettbewerb zu entfalten. 
Die drei Tricbwagenfahrer der Brigade Warfel legten 
mit ihrem Wagen 150000 Kilometer ohne Zwischen- 
reparatur zuruick und listen damit eine Verpflichtung 
cin, die sie im vergangenen Jahr aus AnlaB des Monats 
der deutsch-sowjetischen Freundschaft tbernommen 
hatten. Fiir ihre vorbildliche Leistung erhielten die 
Brigademitglieder eine Geldprimie von insgesamt 
600 DM. 


Die Brigade Wérfel ist auch aus eincm Wettbewerb 
innerhalb der Reichsbahndirektion Magdeburg als 
Sieger hervorgegangen. Ziel des Wettbewerbs war die 
Einsparung von Schmierstoffen, Pflege des Fahrzeuges, 
plinktliche Bereitstellung, Vermeidung von UnfAllen 
und Leistung nach Kilometer laut Fahrplan. 


Der Mérder Hermann Zunker wurde befreit 
Aus der Haft entlassen / Neues Justizverbrechen in Westberlin / Protest des Groscurth-Ausschusses 


Der Westberliner Polizist Hermann Zunker, der Mérder 
des ehemaligen Dienststellenleiters des Bahnbetriebs- 
wagenwerkes Potsdamer Giiterbahnhof, Ernst Ka- 
mieth, ist aus der Haft entlassen worden, obwohl 
die 10. GroBe Strafkammer des- Westberliner Land- 
gerichts noch am 7. Marz die Aufhebung des Haft- 
befehls wegen der Schwere der Straftat abgelehnt hat 
und von allen friedliebenden Berlinern immer wieder 
gefordert wurde, daB Zunker so schnell wie méglich 
abgeurteilt werden muB&. 


Der Groscurth-Ausschu8 zum Schutze der demokra- 
tischen Rechte und zur Verteidigung von Patrioten in 
Westberlin protestierte am Sonnabend in einer Er- 
klarung gegen das neue Justizverbrechen in Westberlin. 
Er fordert, da8 Zunker wieder verhaftet und sofort ein 
ProzeB gegen ihn anberaumt wird. Die Erklarung des 
Ausschusses hat folgenden Wortlaut: : 


»Der Mérder Zunker wurde befreit!. Nichts konnte 
schlagender die Beweiskraft-der vom Groscurth-Aus- 
schu8 veréffentlichten Dokumente iiber die Verletzung 
der demokratischen Grundrechte in Westberlin unter- 
streichen. 


Die vom Strafsenat des Kammergerichts in Westberlin 
verfiigte Haftentlassung ist ein juristisches Verbrechen, 
Recht und Gesetz wurden auBer Kraft gesetzt. Diese 
eindeutige Feststellung muB fiir alle ansténdigen Men- 
schen ein Alarmsignal sein.. In Westberlin haben fa- 
schistische Elemente entscheidende Positionen in Justiz 
und Verwaltung besetzt und regieren mit Methoden, 
wie si¢ w&hrend der Nazijahre in Deutschland ‘tiblich 
waren. 


Rechtsanwalt Ronge, der Verteidiger des Mérders, ist 
. Mitglied der FDP und Wortftihrer im PolizeiausschuB 
zur Vertuschung der Korruption in der Stumm-Polizei, 
Er stellte den Haftentlassungantrag und wurde von 
Neumann und KreBmann mit einem Dringlichkeits- 
antrag der rechten SPD-Fraktion in der Schéneberger 
Stadtverordnetenversammlung sekundiert, Klingelhéfer 
forderte im ,Telegraf* die Begiinstigung’ von Mérdern 
im ,kalten Krieg‘: Der beriichtigte Terrorrichter Levy, 
jetzt Prasident des Strafsenats in Westberlin, verftigte 
die Haftentlassung. 


Die Koalition nach den Gangstervorbildern in Chikago, 
die Verbindung von Politik, Korruption und: Mord ist 
volistindig.- Die lenkende Hand hinter den Kulissen ist 
die gleiche Kraft, welche schon im Juli 1948 den Einsatz 
- Zunkers im amerikanischen Sektor verfligte. Die USA- 
Kriegshetzer versuchen ihre Werkzeuge zu schtitzen. 
Verhaftungen von Friedenskémpfern, Verbot einer 
Versammiung, auf der Frau Dr. Groscurth sprechen 


sollte, und Freilassung eines faschistischen Morders, 
das ist die Demonstration Westberliner Freiheit aus 
AnlaB des ungebetenen Besuches der UN-Kommission 
zur Verhinderung gesamtdeutscher Wahlen. 


Mit diesen Methoden wird man das Gespriich der Deut- 
schen uber den Friedensvorschlag der Sowjetunion 
nicht verhindern kénnen. Die Erkenntnis tiber die Un- 
gesetzlichkeit des Terrorregimes in Westberlin wéAchst 
bei allen anstaéndigen Menschen. Diese Menschen er- 
heben mit dem Groscurth-Ausschu8 die Forderung 
nach der Wiederverhaftung des Mérders Zunker, der 
sofortigen Durchfithrung des Prozesses und der An- 
klageerhebung gegen alle Mithelfer an der rechts- 
widrigen Gefangenenbefreiung.“ . 


Die Rechtsbeugung, die sich der jetzige Senatsprisident . 
des Westberliner Kammergerichts, Levy, mit der Frei- 
lassung des faschistischen Mérders Zunker zuschulden 
kommen lieB, ist nicht die erste, die er verubte, wohl 
aber die empdérendste. Unter dem Vorsitz von Levy 
wurde zum Beispiel auch der 22jadhrige Friedenskimpfer 
Werner Byszio zu einer einjahrigen Gefingnisstrafe 
verurteilt, weil er sich an einer Unterschriftensamm- 
lung zur Achtung der Atombombe in Westberlin be- 
teiligt hatte. Drei Angehérige der Westberliner Polizei 
wurden damals gedungen, um durch meineidige Aus- 
sagen die Véraussetzungen zur Fallung dieses Urteils- 
spruches zu schafien. 


Levy war es auch, dem das Westberliner Kammer- 
gericht in einem Revisionstermin bescheinigte, da8 er 
im ProzeS gegen die drei jugendlichen Friedens- 
kaémpfer Ingeborg Conradi, Giinther Wurl und Arnold 
Herbert ,,die Meinungsbildung des Gerichtes in Rich- 
tungen gedringt hat, die mit dem Strafverfahren an 
sich nichts zu tun hitten“. Das Kammergericht muBte 
damals die Urteile, die auf drei, neun und zwélf Monate 
lauteten, aufheben und die jungen Friedenskampfer 
freisprechen. 


Dieser Mann, dem man noch eine ganze Fiille ttbelster 
Rechtsbeugungen nachweisen kénnte, steht heute an 
der Spitze der Westberliner Justiz, darf Treu und . 
Glauben miBachten und selbst die Verfassung von 
Westberlin mit FiiBen treten. Wie lange wollen die 
Berliner noch dulcen, daB die deutsche Hauptstadt zum 
Tummelplatz von Verbrechern gemacht wird? Mit aller 
Leidenschaftlichkeit miissen sie fiir Sauberkeit, Recht 
und Wahrheit eintreten, die Einheit Berlings und 
Deutschlands und endlich einen Friedensvertrag for- 
dern,; damit Berlin nicht zum Gespétt der ganzen Welt 
wird, sondern die angesehene, demokratische Haupt- 
stadt eines wahrhaften Rechtsstaates. 


Durch Komplexwettbewerbe mit der Industrie und Landwirtschaft 


zur schnelleren Be- und Eniladung 
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VERFUGUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN 


Berichtigung aus Nr. 2/52 

Vig. GdR 609, Seite. 30. : 

Im Absatz I, Zeile 5, muB es richtig heiBen: ... werden 

durch die nachstehenden ersetzt. . 

Der erste Absatz im Muster 2 erhdlt folgende neue 

Fassung: | 

»Die Deutsche Reichsbahn gab Ihnen durch die Finan- 
« zierung Ihres Studiums die Méglichkeit zur Aneignung 


passer earch Kenntnisse ftir Ihre praktische TAtig- 
eit. 


GdR 695 


Betr.: Anderung der Bezeichnungen ,,Betriebsbeamter* 
und ,,Aufsichtsbeamter“ 


Die fahrdienstlichen Bezeichnungen ,,Betriebsbeamter“ 
nach der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung § 45 und 
den Fahrdienstvorschriften § 2 sowie »Aufsichtsbeam- 
ter“ nach den Fahrdienstvorschriften § 9 entsprechen 
nicht mehr der gesellschaftlichen Entwicklung. Nach 
eingehender Diskussion werden die bisherigen Dienst- 
bezeichnungen gedndert. , 


Alle nach der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 
§ 45, Fahrdienstvorschriften § 2 (siehe auch Anlage 1 
der Fahrdienstvorschriften) im Betriebsdienst mit der 
verantwortlichen Wahrnehmung bestimmter fahrdienst- 
licher Aufgaben betrauten Eisenbahner werden kunftig 
als ,,Betriebseisenbahner“ bezeichnet. 


Die nach den Fahrdienstvorschriften. § 9 verantwortlich 
auszulibenden Tatigkeiten obliegen dem_,,Aufsichter“ 
bzw. der ,,Aufsichterin“ (Abktirzung Aufs). Die Be- 
zeichnungen ,Aufsichtshabender, Aufsichtsfiihrender“ 
usw. sind unzutreffend und kennzeichnen nicht ein- 
deutig genug die zu bezeichnenden fahrdienstlichen 
Aufgaben und sind irreftihrend. 


Die Bezeichnungen ,,Betriebseisenbahner® und ,,Auf- 
sichter(in)“ sind ab sofort anzuwenden. Sie entsprechen 


Beir: AzFV Abschniti 21 der Rbd Dresden 
Folgende Anderungen durchfiihren: 


Sie erwartet von Ihnen, daB Sie sich dieser Férderung 
bewuGt bleiben und sich verpflichtet fuhlen, nach be- 
endetem Studium Ihre ganze Kraft bei der Erftillung 
Ihrer Planaufgaben zur Verfligung zu stellen und damit 
am Aufbau und der Festigung unserer antifaschistisch- 
demokratischen Ordnung mithelfen.“ ; 


In diesem Zusammenhange weisen wir darauf hin, da8 
der Verpflichtungsvertrag nach Muster 2 mit den Hoch- 
schulstudenten und den Fachschiilern auch dann abzu- 
schlieBen ist, wenn bereits ein Verpflichtungsvertrag 
nach Muster 1 abgeschlossen wurde. gez, J onak 


a 


: . : I. Betrieb 


der demniachst erscheinenden neuen. Ausgabe der Fahr- 
dienstvorschriften und den tibrigen neubearbeitetcn 
Dienstvorschriften. ; veg. Henman iY 
(GD (12). 1 Bavf 186 v. 14, 3. 52/31 512) a 


GdR 696 


Die duBerst gespannte Hemmschuhlage zwingt zur 
pfleglichen Behandlung des Bestandes. 


Aus den Berichten der Rbden tuber die Hemmschuh- 
lage nach dem Stand vom 1. 2, 2 geht hervor, daB ins- 
gesamt bei allen Rbden noch 228 Hemmschuhbénke und 
186 Hemmschuhéfen fehlen. : 


Es ist sofort darauf hinzuwirken, daB die fehlenden 
Banke und Ofen beschafft bzw. behelfsmaGSig herge- 
richtet werden. 


Ebenso weisen wir erneut auf die ordnungsméBige 
Schmierung der Hemmschuhe hin. : 


Es wird erwartet, daB bei der néchsten Erhebung tiber 
die Hemmschuhlage keine fehlenden Hemmschuhbinke 
bzw. Hemmschuhéfen mehr gemeldet werden. 


gez. i. V. Neuhaus 
(GdR 13 B 28 Brg/52 v. 19. 3, 52/31 517) 


Betr.: Hemmschuh-Behandlung 


Dresden 171 


ce | 3 [see we poe 


| 10 | 11 


fei oe a 


> 


Strecke 20. Ri a) hinter Nr 4 nachtragen: 
| 4a | Riesa A 
Ri b) Nr 4a mit allen Angaben streichen 


Strecke 28. Ria) Nr 3 mit allen Angaben streichen 


Nr 8 mit allen Angaben streichen 


Ri b) Nr 1 Spalten 4—~11 streichen 
‘ “Nr 6 mit allen Angaben streichen 


Nr 2 mit allen Angaben streichen 
Nr 1 Spalten 4—11 streichen 


Strecke 29. Ri a) 


Ri b) 


Strecke 50. Ri a) 


| 2a | Anschl Wismwut | 18,46 | 18,49 


Ri b) hinter 3. Zeile auf Seite 51 nachtragen: 
| 18,49 | 1,46 | 0,08 | = | W au§ Abh | 40 | 


| 6a | Anschl Wismut 


| ee ad 0,15 | 500 | 


0,03 | _— | W auf Abh 


oUh 
o Ubg 


Won] 


Nr 4 in Spalte 8 nachtragen: ,unbes Schrkpo“ 


hinter 5. Zeile auf Seite 50 nachtragen: 


| 40 | ‘ | oO km 18,162 


| uA km 18,790 
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Strecke. 64. bei ,zuldssige Geschwindigkeit“ 4. Zeile streichen und in 5. Zeile ,Adorf* in ,,Oelsnitz‘ Andern . 


in ,,50“ Andern, Zcile ,,Adorf* mit allen 


Ri a) in Zeile ,Oelsnitz“ Spalte 1 unter dem Bruchstrich ,,40“ 
- Angaben streichen 
Ri b) Zeile ,Adorf mit allen Angaben streichen, in Zeile ,,Oelsnitz“ Spalte 1 uber dem Bruchstrich 


»40“ in ,,50° andern 


Strecke 93. Ri a) Nr 1 Spalten 4—~11 streichen 
Ri b) Nr 5 mit allen Angaben streichen 
(4B 10 Bavfa v 6.3. 52/12 55) 


gez. Paul 


Il. Reiseverkehr 


Berlin 289 
Betr.: Verlust von Dienstausweisen und Freikarten. 
Nr. 64024 giiltig bis 24. 4. 53, ausgestelly v. Bww Rga 


fiir Anna Jenske. 


Nr. 243 '731 giiltig bis 10. 1. 54, ausgestellt v. Bf Ahb fiir 
Fritz Mayhold. 
Nr. 0 295 382 giiltig bis 13. 12..58, ausgestellt v. Bi Steglitz 


fiir Brigitte Schréder. 


0 297 413 giiltig bis 18. 10. 53, ausgestellt v. Raw Tem- 
pelhof fiir Gtinter Schulz. 

.0176 556 giiltig bis 31. 12. 52, ausgestellt v. Rba 7 fur 
Paul Freudiger. 

911 210 glltig bis 16. 5. 53, ausgestellt v. Sm Yorck- 

straBe fir Otto Kaldune. — 

. 0 287 671 gultig bis 20. 5.53, ausgestellt v. Sfw Berlin 
fiir Ginter Michalik. 

.0103 889 giiltig bis 27. 5. 53, ausgestellt v. Raw Tempel- 

hof fiir Paul Giinther. 


Nr. 


Nr. 22 832 giiltig bis 14. 6. 53, ausgestellt v. Bm Potsdam 
_ fur Fritz Stage. 
Nr. 0175 121 giiltig bis 6. 5. 53, ausgestellt v. Bw Leb fur 


Richard Hamann. 


.0173 714 giltig bis 27. 4. 53, ausgestellt v. Bf Herms- 
: dorf fiir Ursula Zischke. 


Nr. 917488 giltig bis 8 1. 53, ausgestellt v. Ga Sw fiir 
Herbert Noebe. 

Nr. 081953 giiltig bis 18. 9. 52, ausgestellt v. Raw Tempel- 
hof fiir Horst Mania. 

Nr. 919 226 giiltig bis 31. 12. 52, ausgestellt v. Bf Nordbf 

; fiir Erwin Rzepka. 

Nr. 81652 giiltig bis 14. 6. 52, ausgestellt v. Raw Tempel- 
hof fiir Richard Hertel. 

Nr. 172012 giiltig bis 30. 4. 53, ausgestellt v. S-Bw Wann- 
see ftir Lutz Bernecker. 

Nr. 0 107 932 giiltig bis 25. 4, 53, ausgestellt v. Bf Wildpark 


fiir Frieda Kaizerkowski. 


. 0 087 820 giiltig bis 1. 4. 52, ausgestellt v. Rba 6 fur 
Siegfried - Mosler. 


Nr. 422 629 giiltig bis 10. 12. 53, ausgestellt v. Rbd Bln ftir 
Agnes Miiller. 
Nr. 0066978 giiltig bis 1. 9. 52, ausgestellt v. Bf Griinau 


fiir Christel Gehrke. 


Nr. 68 235 giltig bis 31. 12. 52, ausgestellt v. Nba 1 fur 
Kathe Haupt. 

Nr. 278932 giiltig bis 29. 6. 53, ausgestellt v. Rba 3 ftir 
Gertrud Palka. 

Nr. 0178 420 giiltig bis 30. 4. 53, ausgestellt v. Rba 3 fur 


Erich Lehmann. 
.0101 817 gtiltig bis 10. 7. 53, 
fiir Ursula Lorenz. 
970 548 giltig bis 19. 4. 53, 
flr Horst Ihlenfeld. 
2374 431 giltig bis 30. 4. 53, QUBeestelly v. Bf Nordbf 
fir Otto Eggert. 


0106979 giiltig bis 15. 5. 53, ausgestellt v. Sfw Berlin 
fir Lotte Bornschein. 


ausgestellt v. Bf Ostgbf 
ausgestellt v. Bf Ostgbf 
, Nr. 


Nr. 


Nr. 423013 giiltig bis 30. 4. 53, ausgestellt v. Rba 3 fiir 
Fritz Behnke. 
Nr. 007930 giiltig bis 30. 3. 52, ausgestellt v. Bw Ostbf fir 


Gerhard Brandt. 

Nr. 0099165 giiltig bis 16. 10. 52, ausgestellt v. Bw Bas- 
dorf fiir Helga Hanne. _ 

Nr. 0 099 172 giiltig bis 1. 10. 52, ausgestellt v. Bw Basdori 
fur Ernst Wiezorrek. 

Nr. 0 094 164 giiltig bis 31. 5. 53, ausgestellt v. Ga Ostbf 
fiir Gisela Kotzan. 


Nr. 023707 giiltig bis 22. 10. 52, ausgestellt v. Bf Zoo fiir 
Ernst Hagemoser. 
Nr. 095 969 giiltig bis 26. 4. 53, ausgestellt v. Oberbaustoff- | 


lager Képenick ftir Karl Eschricht. 
Nr. 0071 740 giiltig bis 15. 1. 53, ausgestellt v. Bf Altglie- 
nicke fiir Gerhart Homan. 
247 590 giltig bis 26. 7. 53, ausgestellt v. Sfw Berlin 
Karl-Heinz Donko. 
Nr. 0173 528 gtiltig bis 30. 4. 53, ausgestellt v. Rba 6 fiir 
Frieda Balla. 


Nr. 


Nr. 023386 giiltig bis 19. 7. 52, ausgestellt Bf Wildpark 
fur Hans: Dummer. 
Nr. 249947 giiltig bis 10. 5. 53, ausgestellt v. Rba 6 fiir 


Werner Doring. 
Nr. 0 102 074 giiltig bis 8. 5. 53, ausgestellt v. Bw Ostbf ftir 
Paul Froéhlich. 
Nr. 0 287 986 gultig bis 14. 9. 53, ausgestellt v. Sfw Berlin 
fir Jiirgen Fischer. 
916 746 giiltig bis 11. 7. 52, ausgestellt v. Bf Seddin 
fir Gtinter Hacke. 


Nr. 


Nachstehende Freikarten sind in Verlust geraten: 


C IL Karte Nr. 15 824 2. Klasse; Geltungsbereich: Rbd-Be- 
zirk Berlin, fiir Herrn Dr. Dittmer, gultig bis. 31. 12. 52. 

B Il a Karte Nr. 108 352 3. Klasse unpers.; Geltungsbereich: 
Strecken des Rba Bln’4, fur 15 Beschiftigte der Bm Pots- 
dam, gultig bis 31. 12. 52. 

B Ila Karte Nr. 27 963 3. Klasse, unpers.; Geltungsbercich: 
Rbd-Bezirk Berlin, fiir einen Beschaftigten des Rba Bln 3, 
giiltig bis 31. 12. 52. © 

B Ila Karte Nr. 27 423 3. Klasse unpers.; Geltungsbereich: 
Rbd-Bezirk Berlin, fiir einen Beschéftigten des Nba Bln 4, 
giiltig bis 31.°12. 52. 


(23 R 29 Af v. 22. 3. 52/25 148) gez. Salewski 


Betr.: Verlust von Dienstausweisen Cottbus 88 


Dienstausweis Nr. 0125 201, giiltig bis 31. 12. 52, 
fiir Schrankenwd4rterin Elisabeth Douglas, Bm 
Dienstausweis Nr. 257 440, gtiltig bis 31. 12. 52, 
flir Kurt Bullan, Cottbus. 

Dienstausweis Nr. 0319 231, giiltig bis 17. 1. 54, 
fir Kurt Kriiger, Lokfiihrer Bw Cottbus. 
Dienstausweis Nr. 5 127 556, giiltig bis 31. 12. 52, 
fur Georg Bogott, Lokheizer Bw Senftenberg. 
Diese Dienstausweise werden hiermit fiir ungtiltig erklart. 
(21/28 R 3 Af v. 13. 3. 52/15 79) 


ausgestellt 
Lieberose. 
ausgestellt 
ausgestellt 


ausgestellt 


Eisenbahner! 


Steigert die Transportleistungen, 


tibernehmt weitere Verpflichtungen 


zur Unterstiitzung des Nationalen Aufbauprogramms Berlin 1952 
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Cottbus 89 
Dienstausweis Nr. 0317365, giiltig bis 31. 12. 58, aus- 
gestellt ftir Rudolf Imhof, Bm: GroBenhain. 


Dienstausweis Nr. 254 427, giiltig bis 31. 12. 58, aus- 
gestellt fur Gertrud Schafer, Bahnhof Elsterwerda. 


Diese Dienstausweise werden hiermit ftir ungtltig 
erklart. 


(21/28 R 3 Af v. 18. 3.52/15 79) 


Betr.: Verlust von Dienstausweisen 


Betr.: Verlust von gebiihrenfreien Monatskarten 


Gebtihrenfreie Monatskarte Nr. 00394, gtiltig bis 31.3. 52, 
ausgestellt ftir Elisabeth Douglas, Bm Lieberose, 
gebtihrenfreie Monatskarte Nr. 0577, giltig bis 31. 3. 52, 
ausgestellt fiir Herbert Halkow, Ga Cottbus 

werden hiermit ftir ungiiltig erklart: 


(21/23 R 3 Af v. 18. 3.52/15 79) 


Cottbus 91 


Betr.: Verlust einer Fahrkarte zum Einkauf von Lebens- 
mitteln, Verlust eines Ausweises zur frachi- 
freien Befo6rderung eines Fahrrades 


Die Einkaufskarte Nr. 21198, Strecke Lieberose—Cott- 
bus, gliltig bis 31. 12. 52, ausgestellt fiir Elisabeth Dou- 
glas, Bm Lieberose, 


Ausweis zur frachtfreien Beforderung eines Fahrrades 
Nr. 23 647, Strecke Lieberose-—Weichensdorf, gtiltig bis 
31. 12. 52, ausgestellt flir Elisabeth Douglas, ’Bm Liebe- 
rose, 

werden hiermit fiir unglltig erklart, da die Beschaftigte 
{luchtig ist. 


Reisende, die mit’ den genannten Fahrausweisen an- 
getroffen werden, sind als Fahrgiéste ohne giltigen 
Fahrausweis zu behandeln. Die Personalien sind fest- 
sustellen und an Rbd Cottbus R3 zu senden. - 


(R 3 Af v. 18. 3. 52/15 79) 


Betr.: Verlust von Fahrkarten Erfurt 116 


Folgende Fahrkarten sind in Verlust geraten und wer~- 
den hiermit flir ungtiltig erklart: 

C-II-Fahrkarte Nr. 15324, ausgestellt fiir Betricbs- 
Berufsschullehrer Siegfried Terne, giiltig ftir dic 
Strecke Erfurt—StrauSfurt, Erfurt—Neudietendor?, bis. 
31, 12. 52; 


Fahrkarte fur Familienheimfahrt Nr. 36 688, ausgestellt 
fiir die Maurer-Umschilerin Imgrid Ritzmann, gliltig 
. fir die Strecke Erfurt—Bad Liebenstein, aus estellt von 
der Hbm Erfurt; f : 


Fahrkarte zum Schulbesuch Nr. 26 344, ausgestellt fiir 
Heidrun Dressel, Strecke Oberhof—Zella-Mehlis, giiltig 
bis 31.12. 52; 


Fahrkarte zum Einkauf von Lebensmitteln Nr. 42 854, 
Strecke Probstzella—Saalfeld, ausgestellt flr Hugo 
Miller, Lokheizer, Bw Probstzella, gultig bis 31.12.52: 
Fahrkarte zum Einkauf von Lebensmitteln Nr. 41 422, 
Strecke Gerstungen—Hisenach, ausgestellt fur Johannes 
Borner, Bw Gerstungen, giiltig bis 31.12.52; 


Gebiihrenfreie Monatskarte Nr.. 7689 ftir die Strecke 
Jena—Géschwitz, lautend ‘auf den Namen Margitta 
Heyen, Zugmelderin, Bf Géschwitz, giiltig ftir die -Mo- 
nate Januar/Marz 1952; 

Gebtihrenfreie Monatskarte Nr. 0269 fiir die Strecke 
Saalfeld—Wurzbach, lautend auf den Namen Fredhard 
Wohlfahrt, Schlosser, Bw Saalfeld, gitiltig fur die 
Monate J: anuat/Marz 1952; 

Gebithrenfreie Monatskarte Nr. 0112 fiir die Strecke 
_ Erfurt—Herbsleben, lautend auf den Namen Josef Ull- 
mann, lLagerarbeiter, Direktionshauptlager Erfurt, 
gultig fiir die Monate Januar/Miarz 1952. 

Beim Vorzeigen der Fahrausweise sind diese einzu- 
ziehen. Die Personalien der Betreffenden sind fest- 
zustellen und die Fahrgtiste als Reisende ohne giiltigen 
Fahrausweis zu behandeln. 
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Die eingezogenen Ausweise sind.an die Rbd Erfurt 
(R 35) einzusenden. 

Die mit der Fahrkartenpriifung petrauten Beschaftig- 
ten sind zu unterrichten. 


(23°R35 Af v. 11, 3.52/1651) gez.. Kaltenhase 


Greifswald 139 


Sperrung eines Dienstausweiscs 


Der Dienstausweis Nr. 0338 208, auf den Namen Wolf- 
gang Thisling, Ga Stralsund, lautend, ist in Verlust 
geraten. Bei Benutzung des Ausweises sind die Perso- 
nalien des Inhabers festzustellen. i 


(Ql R4 Af v. 4.3, 52/1120) - 


Sperrung einer Freifahrkarte Greifswald 140 


Die Freifahrkarte Reihe A Nr. 17558 zum Schulbesuch, 
auf den Namen Siegfried Malchow lautend, ist in Ver- 
lust geraten. Bei Benutzung der Freifahrkarte sind die 
Personalien des Inhabers festzustellen. 


(21 R4 Af v. 17.3.52/1120) I. V. gez. Batzer 


Verlust von Fahrausweisen Halle 119 


Die Blankckarten mit Stamm. Nr. 00796 und 00 797 und 
der Stamm zur Fahrkarte Nr. 00798, Verrechnungs- 
bahnhof Leipzig Hbf, sind in Verlust geraten und wer- 
den hiermit fiir ungtiltig erkart. 

Reisende, die mit einer der genannten Fahrkarten an- 
getroffen werden, sind als solche ohne giiltigen Fahr- 
ausweis zu behandeln. 

Die Personalien sind festzustellen und mit Bericht an 
RbA (II) Leipzig R3 einzusenden. 


(23 R4 Vpfl. 2 v. 21.3. 52/1363) . . gez. Herrmann 


Halle 120 


Betr: Verlust einer Fahrkartenloechzange 


Finer Zugschaffnerin des Bfs Leipzig-Plagwitz ist die 
Fahrkartenlochzange ,,Zg 146“ in Verlust geraten. Durch 
Nachprtifen des Zangenzeichens auf den Fahrkarten 
und in anderer Weise ist nach der Lochzange zu for- 
schen und bei Wiederauffinden an das Rba Leipzig (IT) 
R 2 zu berichten. 


(28 R4 Vpfl 2 v. 21.3. 52/1362) gez.: Herrmann 


: . 11 
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Ill. Gitterverkehr 


Dresden 172 


Zahlreiche Kiagen geben AnlaB, die genaue Beachtung 
der Bestimmungen im GWV I §§ 28 bis 31 zu erinnern. 


Betr.: Giiterwagendecken 


Insbesondere wird vielfach nicht befolgt, daB Wagen-- 


decken, die in anderen Reichsbahndirektionsbezirken 
beheimatet sind, unverztiglich benutzt oder unbenutzt 
an die Heimatga zuriickzusenden oder in Richtung Hei- 


matga zu verwenden sind. Im letzteren Falle ist ein 
neuer Begleitschein (Anl 18 GWV I) auszufertigen und 


der alte Begleitschein mit Angabe der Weiterverwen-’ 


dung sofort an die Heimatga zu senden. Bei weiteren 
VerstéBen werden die schuldigen Ga zur Verantwor- 
tung gezogen., 


(34 G2 Vwld v. 3.3, 52/2598) 


IV. Maschinentechnik 


Dresden 173 


Betr.: Benutzung elektrischer Heizgerate in den Rb- 
Dienstriumen 


Es besteht erneut Veranlassung, darauf hinzuweisen, 
daB das Heizen mit elektrischen Geraten, gleich wel- 
cher Art, in den Dienstraumen der Verwaltungsgebaude 
und auf den Bahnhdfen — hierzu gehéren auch die 
Schaffnerwannen — in der Zeit zwischen 6.00 bis 
22.00 Uhr verboten ist. 

Beschaftigte, die bei der widerrechtlichen Benutzung 
eines elektrischen Heizgerdtes angetroffen werden, haf- 
ten persdnlich fiir die vom Kreisenergicbeauftragten 
hierfiir ausgeworfene Strafe. 


Wird ein elektrisches Hcizgerit dringend bendtigt, so 
ist vorher zum Betrieb desselben die Genehmigung 
beim zustaéndigen Lastvertciler einzuholen. 

Sofern dem Antrag stattgegeben wird, ist fiir das elek- 
trische'Gerat eine Betriebskarte beim Rba zu beantra- 
gen (siehe Bekanntmachung der Rbd Dresden 371/1950). 
Die schriftliche Genehmigung des Lastverteilers ist dem 
Antrag beizufiigen. 

Die Herren Abt-Leiter bei der Rbd, Amtsvorstiinde und 
Dienststellenvorsteher haben sich die Kenntnisnahme 
vorstehender Mitteilung von allen Beschaftigten schrift- 
lich besta&tigen zu lassen. : 


(47 M49 Qee v. 3.3. 52/2468) 


a 
é 


* 
Mete.: Auftragserteilung an das EDR GdR 697 


Mit Vfg. WD 111 (1) — 4867/51 vom 5.1.52 wurde in den 
Entwurfsbiiros das Prinzip der Wirtschaftlichen Rech- 
nungsfithrung éingeflihrt. Hierbei wurde so verfahren, 
da8 das Entwurfsbiiro und die Entwurfsbtiros bei den 
einzelnen Rbden zusammen eine verwaltungsmaBige 
und wirtschaftliche Einheit der Deutschen Reichsbahn 
bilden, ; 


Das ehemalige Zentrale Entwurfsbiro im CGeschifts- 
gebéude der GdR, Berlin W 8, Krausenstr. 17/20, flihrt 
jetzt die Bezeichnung: 


Entwurisbiiro Deutsche Reichsbahn. 


a VI. Bau 


Die friiher den Rbd en —- Abt. VI — angegliederten Ent- 
wurfsbiiros und Entwurfsgruppen sind jetzt dem Ent- 
wurfsbtiro Deutsche Reichsbahn als AuBenstellen unter- 
stellt und fithren die Anschrift: 


Entwurfsbiiro Deutsche Reichsbahn 
AuBenstelle ........ (Ort). 


Es besteht Veranlassung, darauf hinzuweisen, daB Auf- 
trdge fir Entwurfsarbeiten des Investitions- und Ge- 
neralreparaturplanes an das EDR und seine AuGen- 
stellen nur von den Abtl.-Ltr. IV, VI und VII durch Ver- 
tragsabschluG erteilt werden kénnen. Alle anderen 
Auftragserteilungen -bedtirfen der Zustimmung des 
Leiters der Bauabteilung. 


(66 — 1 Ja 446/52 v. 19. 3. 52/31 566) gez. v. Neetzow 


rs 


ee 


VII. Sicherungs- und Fernmeldewesen 


GdR 698 
Betr.: Verlust von Rb-Fernsprechausweisen ,,Dritter“ 
Folgende Rb-Fernsprechausweise ,,Dritter* sind in Ver- 
lust geraten und werden hiermit fiir ungiltig erklart: 


Nr. 000 232 Rudolf Gummel, Landesregierung Sach- 
sen/Anhalt, 


Nr. 000 234 Albert Osterloh, Landesregierung Sach- 
sen/Anhalt, 


Nr. 000 337 Ernst Gottschald, Landesregierung Sach- 
sen. : ; ; 


Vorgenannte Ausweise sind bei Vorzeigen sofort einzu- 
ziehen und mit Angabe der Personalien des Inhabers 
an die GdR— Abt VII— zu senden. 


(GdR 72-1 Sfau 164/1-52 u Sfau 25/31 570) gez.: Lier 


KAMPF DEN 


ZUGVERSPATUNGEN! 
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: Berlin 280 
Betr.: Neue telegr. Abkiirzungen im Rbd-Bezirk Berlin 


Fiir die nachstehenden umbenannten Bahnhéfe sind 
folgende telegr. Rufzeichen und Abktirzungen festgelest: 


Alte Bezeichnung Neue Bezeichnung telegr. 


Abkiirzung 
Bf Fréhden : Bf Markendorf-Ost Mo 
» Neuendorf b/Beeskow ,, Beeskow-Nord, Ben 
» Ketschendorf » Flirstenwalde (Spree) Siid Fus 
» Dahmsdorf-Mlinchebg. ,, Mtincheberg (Mark) Muib 
» Bad Saarow - » Bad Saarow-Pieskow Bsp 
» Bad Pieskow 33 » Saarow-Pieskow-Stid Sps 
» Markau » Markee Mao 
» Markee (unbes. Gbf) » Markee Nord Man 
Neue Abzweigstellen: Abzw, ,Awb“ Awb 
(Kurve Wustermark) 
Abzw. ,Awn Awn 
(Kurve Wustermark) 
Abzw. Wiesenau. Aws 
Abzw. Kiesgrube Rhelnsbg. Akr 


(72 SF 43 SE [7]) I. 'V. Lockenvitz 
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Betr.: Signalfernsprecher ; Cottbus 92 


Im Anschlu8 an dic M-Blatt-Verfiigungen 6/51 und 
12a/51 geben wir die Inbetricbnahme der Signalfern- 
sprecher bekannt: 
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Bf Plessaforst Signal A km 112,650 von Lauchhammmer- 
West 
BE Plessaforst Signal F km 114,050 von Plessa. 


(71/72 SE11 Sftfa v. 11. 3, 52/1265) 


IX./X. Materialbeschaffung, Einkauf 


GdR 699 
Betr.: Ablieferung von Gliihlampensockeln. 
Mit Verfiigung von 30. 6. 51 — zie 92 Mv 26, ver- 


éffentlicht in der Anlage A zum Mitteilungsblatt 9/51 
unter der Nr. ,,GdR 318“, haben wir auf die gesetzliche 
Verpflichtung zur Ablieferung sdmtlicher alter Glth- 
lampensockel hingewiesen und auch das Ablieferungs- 
verfahren im Reichsbahnbereich vorgeschricben. 


Das Gltthlampenwerk Dresden beklagt sich jetzt dar- 
tiber, daB die Ablieferung sehr séumig erfolgt und da8 
bei einzelnen Lieferungen ein sehr grofer Ausfall 
durch verbeulte und zusammengedrtickte Sockel zu ver- 
zeichnen ist. 


Nur unbeschddigte Sockel, die in ihrer Form nicht ver- 
andert sind, kénnen in der Fabrikation verwertet wer- 
den; beschadigte, nicht verwendbare Sockel werden 
auf die Ablieferung nicht angerechnet. 


Abzuliefern sind nicht nur Buntmetall-, sondern jetzt 

_auch Eisensockel, die ebenfalls wiederverwendet wer- 
den kénnen und auch in der Ablieferungsbestétigung 
mit angerechnet werden. 


Wir bringen diese Bestimmungen zur unbedingten Be- 
achtung in Erinnerung und erwarten von allen beteilig- 
ten Stellen, daB sie diese Ablieferung nicht nur als ge- 
setzlich vorgeschriebene Verpflichtung, sondern als 
eine Ehrenpflfcht ansehen, aus der Uberzeugung, daB 
jeder hierdurch zu seinem Teile am Wiederaufbau un- 
serer Wirtschaft mithelfen will und kann. 


(GdR 92 Mv 23, 715/52/31 606) gez.: Haas 


ltl derfth veal 


XI. Finanzen und Betriebswirtschaft 


GdR 700 
Betr.: Kontenplan der Deutschen Reichsbahn, — 
hier: Schweinemast in Reichsbahnstellen 


Auf Ruckfragen hat uns das Ministerium der Finanzen. 


bestatigt, daB die Anweisung tber die Buchungsvor- 
gange bei Schweinemast in. VEB (abgedruckt in ,,Deut- 
sche Finanzwirtschaft“ 1951, Heft 23, S.501) auch fir 
das Jahr 52 gilt. Es ist darum im Kontenplan der DR 
das Untergruppenkonto 394 ,,Masttiere“ einzurichten. 
Im tibrigen ist nach der erwéhnten Anweisung des 
Ministeriums der Finanzen von den Reichsbahnstellen, 
die als hauptsachliche Futterbasis ftir die Schweine- 
‘mastung die Abfalle der Betriebsktichen verwenden, 
wie folgt zu yerfahren: ; 


a) Der Kaufpreis der Ferkel ist dem Untergruppen-~ 
konto 394 zu belasten. 


b) Die zusdtzlich bendtigten Futtermittel sind ebenfalls 
dem Untergruppenkonto 394 zu belasten. 


c) Bei Verkauf ist mit dem Erldés der gema&steten 
Schweine zunichst das Untergruppenkonto 394 aus- 
zugleichen, . 


d) Der entstehende Mehrerlés ist dem Verrechnungs- 
konto fur Werkktichen (1983) gutzubringen. 


e). Mindererlése, auch Verluste, die entstehen, wenn 
Tiere eingehen, sind dem Konto 1983 zu belasten. 


f) Wird das geschlachtete Tier an die Werkktiche zur 
Verwendung abgegeben, so ist der handelstibliche 
Preis ebenfalls dem Untergruppenkonto 394 gutzu- 
bringen und dem Konto 1983 zu belasten. Im Ubrigen 
ist wie zu c) bis e) zu verfahren. 


(GAR 111.1 — 1016/52 v. 18. 3. 52/31 776) gez. Dr, Dietze 


GdR 701 


Die Erfahrung hat gezeigt, daB die Bestimmungen der. 
Kassenpriifungsvorschrift. (DV 251) von den Beschaftig- 
ten im Kassenpriifungsdienst nicht immer eingehalten 
werden. Insbesondere wird bei den Vollprtifungen hau- 
fig gegen § 83 (4) und 84 (2) verstoBen. 


Wir bringen daher diese Bestimmungen erneut in Er- 
innerung und machen ihre unbedingte Befolgung zur 
Pflicht. gez.: I. A.: Brandhorst 


(GdR 116 — F 33 — 4602/52 — v.18, 3. 52/31 716) 


Betr.: Kassenpriifungsdienst 


Die 500 000 er Bewegung ist die wichtigste Methode zur Erfiillung der Transportaufgaben 
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GdR 702 


Betr.: Annahme. von Postbarschecks im Giiter- und 
ExpreGgutverkehr 


Im Nachnahmeverkchr kénnen von. Empfiingern der 
Sendungen auch Postbarschecks in Zahlung genommen 
werden. Als Empfanger ist bei den Postbarschecks jc- 
weils das kontofihrende Kreditinstitut der Bahnhofs- 


kasse anzugeben. Diese Postbarschecks kénnen die 
Bahnhofskassen bei ihrem kontofiihrenden Kredii- 
institut als Verrechnungssehecks einreichen. ; 


Die Annahme von Postschecktiberweisungsauftrigen 
ist abzulehnen, da sic im Sinne des Scheck- und Wech- 
selgesetzes keine Schecks sind. gez.: i, A.: Thiede 


(GdR 116 — F 29 — 368/52 — v. 20. 3. 52/31 618) 


XII. Arbeit und Lohn 


GdR 703 


zum Rahmen-Kollektivvertrag fiir die Dienst- 
stellen und Betriebe der Deutschen Reichsbahn 
v. IL. Juni 51 
Die Generaldirektion der Deutschen Reichsbahn und 
der Zentralvorstand der Industriegewerkschaft Eisen- 
bahn erkléren zum Abschnitt C 9b): 
PKW-Fahrern und LKW-Fahrern, soweit sie nicht 
im Leistungslohn arbeiten, sind geleistete Uber- 
stunden zu bezahlen. Bei Dienstreisen sind aufer- 
dem die Vergiitungen nach der Verordnung iiber 
Reisekostenvergiitung vom 1. Dezember 49 zu ge- 
wahren. 


Uberstundenzuschlige werden bei Uberstunden, die 
durch Dienstreisen entstehen, nicht gezahlt. 


Diese Regelung gilt vom Inkrafttreten des Rahmen- 
kollektivvertrages vom 11. Juni 51. 


Berlin, den 16. Februar 1952 


Deutsche Reichsbahn 


Der Generaldirektor 
gez.: i. V.: Hetz 


Betr.: Protokollerklarung Nr, 19 


Industriegewerkschaft Eisenbahn im FDGB 


Zentralvorstand 
gez.: Seeger 


(GAR 123-3/300/8782/51 v. 16. 2. 52/31 623) 


Betr.: Umladehallen GdR 704 


In der Protokollerklarung Nr. 16 Abs. 1 d, Mitt.BL Nr. 2 
“v. 1. 2, 52 wird von Umladehallen gesprochen. Zu die- 
sen Umladehallen gehéren folgende Giter-, Gepdck- 
und ExpreBgutabfertigungen: 
Rbd Berlin 1. Ga u. Gepa Berlin Osthf 
2. ,, Wustermark Vbf 


Rbd Cottbus 
Rbd Dresden 


1. Ga Cottbus 


1. UmladesteNe Chemnitz-Hilbersdorf 
2. Ga Dresden-Friedrichstadt 


3. ,, Reichenbach (Vogtl.) ob. Bf 
4. ,,° Zwickau 
Rbd Erfurt - 1. ,, Eisenach 
2 4, U. Gevoa Erfurt 
3. 4, Gera 
4, ,, Nordhausen 
5. 4 Saalfeld 
Rbd Greifswald 1. ,, Angermiinde 
2. 4 Neustrelitz 
3. ,, Neubrandenburg 
4. ,, Pasewalk 
a. ,, Stralsund 
Rbd Halle 1. , u. Gena Halle/Saale 


2. ,, Leipzig—-M—-Th 
3. Gpa Leipzig Hbf 


Rbd Magdeburg 1. Ga Aschersleben 
2. , Halberstadt 
3. ,, Magdeburg-Rothensee 
4, Gpa Magdeburg-Hbf ; 
5. Ga Stendal 
Rbd Schwerin 1. ,, Rostock 
2 4, Schwerin 
3. ,, Wittenberge 


(123-5/303/641/52 v. 24, 3. 52/31 424) gez.: i. V.: Kresse 


XIII. Recht und Verwaltung 


Betr.: Reichsbahn-Kleiderkasse 
hier: Beitragseinhebung 


Zur Vermeidung von Zweifeln bei der Anwendung der 
Tz11 der Vfg. der GdR — (Gd [111.1] — 73/52 — vom 
25. 1. 52) wird erginzend folgendes bestimmt: 


»Beschaftigte, die bereits berufskleidungspflichtig ge- 
worden und in die Rb-Kleiderkasse einbezogen worden 
sind, bleiben auch bei Versetzung auf einen anderen 
Dienstposten, der das Tragen einer Berufskleidung noch 
nicht vorsieht, weiterhin berufskleidungspflichtig, d. h. 
sie bleiben Mitglied der Kleiderkasse bis zum Aus- 
schejden aus dem Reichsbahndienst, . 


Falls die Betreffenden noch nicht im Besitz einer 


Berufskleidung sein sollten, konnen sie auf Grund ihrer 
bisherigen Beitragsleistung eine Berufskleidung mit 


GdR 705 


Berufsgradabzeichen (entsprechend ihrer neuen Tatig- 
keit) erhalten und auf dem neuen Dienstposten tragen.“ 


(GdR 134.4 — 444/52 v. 20. 3. 52/31 230) gez. Bock 


GdR 706 


Das Ministerium fiir Post- und Fernmeldewesen teilt 
folgendes mit: % 


»Die Einziehung der Rundfunkgebiihren bei verschiede- 
nen Ministerien, Verwaltungen, politischen Organisa- 
tionen, der Handelsorganisation, der Konsumgenossen- 
schaft und der volkseigenen Industrie st6é&t insofern auf 
Schwierigkeiten, als teilweise die Ansicht. vertreten 
wird, daB die Abfiihrung der Rundfunkgebitthren fiir 
diese Institutionen aus dienstlichen, politischen, propa- 


Betr.: Rundfunkgebithren 


Die Sowjetunion ist der stirkste und konsequenteste Verbiindete 
des deutschen Volkes in seinem gerechten Kampf um seinen Friedensvertrag 
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gandistischen oder anderen Griinden nicht in Betracht 
kommt. 


Weiterhin mehren sich die Falle, bei denen volkseigene 
Betriebe und dhnliche Institutionen als Schwarzhérer 
festgestellt wurden. 7 ' 


Nach einer grundlegenden Stellungnahme des Ministe- 
riums der Finanzen kénnen auch die Regierungsstellen, 
Verwaltungen, Betriebé der volkseigenen Wirtschaft 
und sonstige Organisationen nicht von der Pflicht zur 
Zahlung von Rundfunkgebihren befreit werden, weil 
die GewShrung der Gebiihrenfreiheit ,gegen das Prinzip 
der Wirtschaftlichen Rechnungsfitihrung und gegen den 


in den Haushaltsrichtlinien 1951, Abschnitt I, Ziffer 8, - 


festgelegten Grundsatz verstoBen wiirde‘. 


Hieraus ergibt sich fiir alle Ministerien und ihre unter- 
‘stellten Dienststellen die Notwendigkeit, da® alle bisher 
gebiihrenfrei und ohne Genehmigung betriebenen Rund- 
funkgeriite rtickwirkend ab 1. 2. 52 beim zustaéndigen 
Postamt angemeldet werden, Gleiches gilt auch fiir in 
Kraftfahrzeuge eingebaute Auto-Empfanger.* 


Wir ersuchen, alle bisher nicht. schon gemeldeten Rund- 
funkgerdte unverztiglich dem zustaindigen Postamt an- 
zumelden. 


(GdR 134. 3- 326/52 v. 18. 3. 52/31 429) gez. Hetz 


Berlin 291 
Betr.: Aufbewahrungsfrist fiir die Amtsblattsammlung 
des Jahres 46 

Die Aufbewahrungsfrist fiir die Amtsblattsammlung des 
J ahres 46 ist mit Fnde des Jahres 51 abgelaufen. 

Die vorhandenen Sammlungen des‘Jahres 46 sind als 
Altpapier an das Hauptlager der Rbd Bln — Bln-Nordbf 
— abzuliefern. 

(134 V 31 Aa v. 11. 8. 52/25 024) 


Ka 


gez. Jonas 
¥ 


¢ Berlin 292 
Betr.: Inbetriebnahme der Kreuzungs- und Uberholungs- 
stelle Lossow und der Abzweigstelle Wiesenau 


Auf dem Streckenabschnitt. Giildendorf—Kraftwerk 
-Finkenheerd ist am 31.1.52 in km 87,2 die Kreuzungs- 
und Uberholungsstelle Lossow und auf dem Strecken- 
abschnitt Wiesenau—Ziltendorf am 4.1.52 in km 96,0 
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die Abzweigstelle Wiesenau in Betrieb genommen wor- 
den, Die Abkiirzungen hierfiir sind: 


Kreuzungs- und Uberholungsstelle Lossow 
Abzw Wiesenau ....- +... + = AWS. 
Die o. a. Betriebsstellen wurden dem Bahnhof Finken- 

heerd zugeteilt. 


(184 V 81 Ogs v. 14. 3. 52/25 024) 


* Berlin 293 

Betr.: Auflésung der Bahnhofskasse Berlin-Nordbahnhot 
als selbstindige Dienstelle 

Mit Wirkung vom 1. 4.52 wird die Bahnhofskasse Berlin- 

Nordbahnhof als selbstiindige Dienststelle der Rang- 


klasse Ib aufgelést und der Fahrkartenausgabe und Ge- 
pdckabfertigung Berlin-Nordbahnhof unterstellt. 


(1347 31 Ogs v. 18. 3. 52/25 024) gez. Jonas 
ae Halle 121 


Z 
~» Betr.: Umbenennung von Bahnhéfen im Zuge der 


Anderungen der Kreis- und Gemeindegrenzen 


Mit Wirkung vom 1.5.52 werden folgende Bahnhéfe 
umbenannt: ; 


Trebanz-Treben in Lehma ° 
Obermolbitz » Molbitz 
Ammendorf » Halle (Saale) Std 
Nietleben » Halle (Saale) West 


Délau (Saalkr) : » Halle-Délau. * 
Délauer Heide » Halle (Saale) Heidebf 
Gorsleben (Mansfeld Seekr),, Schochwitz 
Helmsdorf (Mansfeld Seekr),, Heiligenthai 


Benkendorf » Hollebén Stic 

Fisdorf | » Teutschenthal Ost 

Gollma ; » Landsberg (b Halle, Saale) Stid 
Koellme » Salzmtinde Stid 

K6étzschen » Merseburg Stid 

Kuckenburg » Esperstedt (b Querfurt) Std 


Naundorf (Mansfeld Seekr) ,, 
Oberréblingen a See ef 
Spielberg (b Vitzenburg) - 
Trebnitz (b Merseburg) » wreypau 

Wernsdorf (b Merseburg) » Benndorf (Geiseltal) 
Burgsdorf (Mansfeld Seekr) ,, Burgsdorf (Kr Eisleben) 


(Beesenstedt Ost 
Réblingen a See 
Grockstadt 


Bennewitz 3 » Wurzen West 

Roitzsch (b Wurzen) » Wurzen Ost 

Seebenisch » Kulkwitz Stid 
Moschwig » Bad Schmiedeberg Stia 
Splau : » Bad Schmiedeberg Nord 
Bietegast » Rackith Stid- 
Oberaudenhain » Audenhain 

Welsau », 2inna 


Reinsdorf (b Wittenberg) Nord 


Grahbschiitz » Zwochau Ost 


Hohenossig » zschélkau Nerd 
Lehelitz : » Krostitz Nord 
Prodttitz » Krostitz Std 
Tanne (Kr Delitzsch) » Krostitz Ost 
Tornau » Rodleben 
Wolteritz-Léssen » Wolteritz 
Piesteritz » Lutherstadt Wittenberg- 
> Piesteritz 
Waldersee » Dessau-Waldersee = 


Mildensee ‘ » Dessau-Mildensee 

Mildensee Waldbad » Dessau Waldbad 

Mildensee West » Dessau Ost 

Klein Wittenberg » Lutherstadt Wittenberg West 


(131 V5 Ogo v. 12. 3. 52/12 24) @ 


Halle 122 


Betr.: Verlust von Dienstausweisen 


-Nachstehende Dienstausweise sind, in Verlust geraten 


und werden hiermit fiir ungiiltig erklart: 


Dienstausweis Nr. 0211 890, ausgestellt auf den Namen 
Richard Griin, gliltig bis 30. 6. 53. 


Dienstausweis Nr. 36 598, ausgestellt fiir den nt. Ange- 
stellten Walter Roth, Fahrdienstleiter beim Bf Zschortau. 


€XVI v. 22. 3.52/54 71) 
(Bitte beachten, gehért zu Abt. XVI) 
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gez. Ji onas_ ~~ 


* 


ff. 
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XVI, Personal 


Greifswald 141 


Betr.: Verantwortungsbewuftsein unserer Frauen 


Die Schrankenwirterin Frau Grum ach auf Posten 32, 
Bf Biesenthal, bemerkte bei Durchfahrt des Z 6815 am 
17. 2. eine UnregelmaQigkeit und meldete dies sofort 
dem Fahrdienstleiter in Biesenthal. Der Zug wurde auf 
Bf Biesenthal gestellt. Die Untersuchung ergab, da8 
ein Achsbruch vorlag, welcher durch Weiterfahrt eine 


$$$ 
Bildet Friedenskomitees! 
Se 


Zugentgleisung zur Folge gehabt hatte. Durch die um- 
sichtige und verantwortungsbewuBte Arbeit unserer 
Kollegin Grumach ist dieses verhiitet worden und somit 
der Deutschen Reichsbahn wertvolles Material erhalten 
geblieben. Die Kollegin Grumach.- erhielt dafiir eine 
Belohnung und wurde am Internationalen Frauentag 
mit 200 DM und éiner Buchpramie ausgezeichnet, 


(163 Povw v. 13. 3. 52/463) gez. Maschel 


Betr.: AuSerordentliche. Belohnung Halle 123 


Der Angestellte Stephan Rose beim Bf Neukieritzsch | 


hat am 21.1. 52 in seiner Freizeit durch aufmerksame 
Beobachtung eines ausfahrenden Personenzuges, an dem 
sich wihrend der Fahrt ein Bremsgestiinge gelockert 


‘hatte, einen folgenschweren Untall verhtitet. Es wurde 


ihm eine auSerordentliche Belohnung ausgehdndist. 


Halle 124 


Nachstehende Dienstausweise sind in Verlust geraten 
und werden hiermit ftir ungiiltig erklart: 

Dienstausweis Nr. 0 212577, ausgestellt fiir Paul Wolter, 
Gtiterbahnhof Halle (Saale). 

Dienstausweis Nr. 0 217 368, ausgestelit fiir Rolf Kdstner, 
Bw Leipzig-Plagwitz. : 
Vorgenannte Ausweise sind bei Vorzeigen sofort einzu- 
ziehen und mit den Personalakten an die Bbd Halle 
Abt. XVI zu senden. 

(161 P17 v. 29, 2. 52/14 87) 


Verlust von Dienstausweisen 


£ 


XVII. Mitteilungen 


Reichsbahnsparkasse Magdeburg 
e.G.m.b.H. 


Am Donnerstag, dem 24, 4. 52, findet in Magdeburg, 
im Speisesaal (Baracke) des Bahnhofs Magdeburg-Hbf Siid- 
ende, Bahnsteig 3 und 4, die : 


6. ordentliche Generalversammlung 
(Vertreterversammlung) 
unserer Genossenschaft statt. 
Beginn der Versammlung: 14.30 Uhr, 


Tagesordnung 

1. Bericht des Vorstandes tiber dag Geschiftsjahr 1951 

2. Bericht des Priifungsausschusses des Autfichtsrats 

3. BeschluBfassung iiber 
a) Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Ver- 

lustrechnung per 31. 12, 51, 
b) Verwendung des Reingewinns, : 
c) Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats 

4. Festsetzung der Héchstgrenze fur Anleihen und Kredite 
sowie die der Einlagen (§ 49 des Gen.Gesetzes) 

5. Wahlen zum Aufsichtsrat ‘ 

6. BeschluBfassung tiber rechtzeitig eingegangene Antrage. 
(Antrage, die nicht drei Tage vor Stattfinden der Ver- 
sammlung dem Vorsitzenden vorliegen, kénnen nicht zur 
Abstimmung gestellt werden.) Hiervon ausgenommen 
sind Anirdge tiber die Leitung der Versammiung, 

7. Zusammenlegung der Reichsbahnsparkassen 

8. Geschaftliches. ‘ 


Die am 1. 4. 52 gew&hlten Vertreter (nur diese sind 
stimmberechtigt) sind zu dieser Versammlung eingeladen. 
(Soweit ftir die Teilnahme Reisekosten entstehen, werden 
diese nach der Verordnung iiber Reisekostenvergiitung usw. 
v. 11. 1. 49 — Gesetzblatt Nr. 14 v. 9. 12. 49 yon der Ver- 
waltung erstattet.) Die Vertrauensminner der Genossen- 
schaft sind als Gadste willkommen, ebenfalls soweit Platz 
im Versammlungsraum vorhanden, die. Mitglieder der 
Kasse. Die Letztgenannten bitten wir, sich am Eingang 
des Versammlungsraumes durch das Kontogegenbuch aus- 
zuweisen. : 

An die Vertreter ergeht. eine besondére Einladung, die als 
Legitimation mitzubringen ist. 


Der Vorstand 
der Reichsbahnsparkasse ‘Magdeburg e.G.m.b.H. 


gez. Paetz gez. Haniche 
Bez, Schwalenberg 


é 


Betr.: Generalversammlung 


Nein, ich habe kein Geld im Hause, denn ich 
SPare vei der Reichsbahnsparkasse! 


“Betr.: Fundsachenversteigerang 


Reichsbahnsparkasse Dresden 


Einladung 
zur 5. ordentlichen Generalversammlung 
der Reichsbahnsparkasse Dresden eCG:mbLH 
Die Generalversammlung findet am Dienstag, dem 29. 4. 
52, 10 Uhr, in Bruchmanns Gaststatte, Dresden N, Hansa- 
Ecke LéBnitzstraBe (thinter dem Neustiidter Bahnhof) statt, 
Tagesordnung 
1. BegriiBung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates 
2. Bericht des Vorstandes tber das Geschiftsjahr 1951 
3. Bericht des Prifungsausschusses des Aufsichtsrates 
4. BeschluGfassung iiber 
a) Genehmigung der Bilanz sowie der Gewinn- und Ver- 
lustrechnung per 31. 12, 51, 
b) Verwendung des Reingewinns, 
c) Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand 
. Festsetzung der Héchstgrenzen fiir Anleihen, Kredite 
. und Spareinlagen nach § 4). des Genossenschaftsgesetzes 
6. Festsetzung der Hoéchstkreditgrenze 
a) fir Einzelpersonen, 
b) fir korporative Mitglieder 
. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
8. Aussprache tiber eine Zusammenlegung der Reichsbahn- 
Ssparkassen 
9. BeschluBfassung iiber eingegangene Antrige (abgestimmt 
werden kann nur Uber Antraége, die spdtestens drei Tage 
vor der Generalversammlung dem Vorstand vorliegen). 
Die stimmberechtigten Mitgliedervertreter erhalten seine 
besondere Einladung mit Geschifisbericht. 
Der Vorstand 
der Reichsbahnsparkasse Dresden e.G.m.H. 
gez. Uhlmann gez. Schirmer gez. Hacker 


oO 


~ 


Die n&chste Versteigerung von Fundsachen Andet vom 
5. 5. 52 bis 7. 5. 52, ab 10 Uhr vormittags, 
in den Réumen der Hauptfundsammelstelle statt. 
Hauptfundsammelstelle Berlin 
Bf Alexanderplatz 


Halle 125 


Im April, Mai und Juni 1952 werden die Fundsachen-Ver- 
steigerungen an folgenden Tagen durchgefiihrt: 
a) 18. 4. 52 von 9—16 Uhr und 
19. 4, 52 von 9—14 Uhr 
b) 16. 5. 52 von 9—16 Uhr und 
17. 5. 52 von 9—14 Uhr 
ec) 14. 6. 52 von 12—18 Uhr und : 
15. 6. 52 von 8—13 Uhr (fiir Berufstitige). . 
Die Versteigerungen werden im Versteigerungsraum des 
Fundbiiros Leipzig-Plagwitz, ‘durchgeftihrt. 
(22 — BKir 5 Vri v. 11.3. 52 / 13 63) 


Erscheint monatlich dreimal, Anlagen nach Bedarf, Beitrage bitte bis zum 3., 13. U. 23, jeden Monats cinsenden, 
(125) Greif Graphischer GroSbetrieb, Werk TI, Berlin N 54, - 17 - 452 _ 4681 - Lizenz-Nr, II/07 - FU. v. 5. 10. 50. 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


6 
a 


Fachbiicher 


In dem Fachbuchverlag GmbH., Leipzig W 31, Karl-' 


Heine-Str. 16, sind innerhalb der Fachbuchreihe der 
Deutschen Reichsbahn folgende Neuerscheinungen her- 
ausgegeben worden: 


+ é 
1. Ulrich, Uberblick tiber den Verkehrsdienst, 54 Seiten 
Text mit 9 Abbildungen und 3 Tafeln, Format Din A 5, 
kartoniert DM 2,—, 


2. Burkhardt, Fernmeldeanlagen, Heft IV, Agate 
und Sicherungskabel, 53 Seiten Text- mit 52 Abbildun- 
gen, Format Din A5, kartoniert DM 2,—. 


Hinweise auf Veréffentlichungen 
Im Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik 


Die Ausgabe Nr. 18 vom 11, 2.52 enthélt u. a.: 


Verordnung Uber die Entlohnung und 
Praémiierung von Lehrausbildern, Lehr- 
meistern und Lehrobermeistern in volks- 
eigenen und ihnen gleichgestellten Be- 
trieben- 


Seite 105 


Die Ausgabe Nr. 19 vom 13. 2. 52 enthalt u. a,: 


Gesetz tiber die Ritckzahlung und Ver- 
zinsung der Betrige der Aufbaulotterie 
ftir das Nationale Aufbauprogramm Ber- 
lin 1952 


Seite 109 


Die Ausgabe Nr. 20 vom 14. 2.52 enthalt u,a.: 


Gesetz iiber den Volkswirtschaftsplan 1952, 
das zwaite Jahr des Finfjahrplanes, zur 
Entwicklung der Volkswirtschaft in der 
Deutschen Demokratischen Republik .... 


Seite 111 


Die Ausgabe Nr. 21 vom 16. 2.52 enthalt u.a.: 


' Zweite Durchftihrungsbestimmung zur 
‘Verordnung iiber die Aufgaben der Ar- 
beitsverwaltungen und tiber die Lenkung 
der Arbeitskrafte. 0... cee ee eee nee 


Bekanntmachung der Arbeitsschutz- 
bestimmung 389. Anwendung der Werk- 
stoff- und Bauvorschriften ftir Land- 
dampfkessel in der Fassung vom I. Jan. 
1947 betreffend die Verwendung von 
Rohren 35.29 aus dem Stahl- und Walz- 
werk Riesa) eis 446 bes ee Se Pe a 


Bekanntmachung, der . Arbeitsschutz- 
bestimmung 908 — Hebezeuge und An- 
schlagmittel ° 


Seite 127 


Seite 128 


Seite 128 


Die Ausgabe ‘Nr. 24 vom 20. 2.52 enthalt u. a. 


Anordnung zu dem durch den Volkswirt- 
schaftsplan 1952 vorgeschriebenen Plan 
fiir die Investitionen und Generalrepa- 
LPatureri 3 fice de died wad Ries BA ae eae 


Zweite Durchfiihrungsbestimmung zum 
‘Abgabengesetz 


Seite. 137 


Seite 143 


Die Ausgabe Nr. 28 vom 28. 2.52 enthalt u. a.: 


Preisverordnung Nr.229 — Verordnung 
- tiber die Preisbildung im Fotografen- 
Handwerk oo... ccc e cece eee ees 


Erste Duschiifirinwabestiranune zur 
Preisverordnung Nr.229 — Preisbildung 
im Fotografen-Handwerk ge ehiatgh Gli arbes viata 


Seite 161 


Seite 164 
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Die Ausgabe Nr. 29 vom 29, 2.52 enthdlt u.a.: 


Verordnung tiber die Neuorganisation der 
volkseigenen Schiffahrt- und Umschlags- 
betriebe 


Erste Durchfiithrungsbestimmung zur Ver- 
ordnung itber die Neuorganisation der 
volkseigenen Schiffahrt- und Umschlags- 
betriebe 


Seite 184 


Seite 185 


Verordnung zur Anderung von Gerichts- 


bezirken im Lande Sachsen Seite 185 


Die Ausgabe Nr. 31 vom 8.3.52 enthalt u.a.: 


’ Anordnung zu dem durch den Volkswirt- 
schaftsplan vorgeschriebenen Plan der 
Werthaltung ...... ava deh tosert ag te estate on ahats 


Dritte Durch iihpuneshestimmuns zum 
Gesetz tiber die Versicherung der volks- 
eigenen Betriebe .......... Beiter cinco ah dusk ‘ 


Seite 191 


Seite 199 


Die Ausgabe Nr. 33 vom 14. 3.52 enthalt u.a.: 


Zweite Durchftthrungsbestimmung zur 
Verordnung tber die Regelung des Stipen- 
dienwesens an Universitiiten und Hoch- 
schulen 


Seite 203 


Preisverordnung Nr. 233 — Verordnung 
Uber Lieferungs- und Zahlungsbedingun- - 
gen beim Geschaftsverkehr der privaten 
Betriebe mit der volkseigenen und der ihr 


gleichgesteliten Wirtschaft Seite 204 


Die Ausgabe Nr. 35 vom 18. 3.52 enthalt u.a.: 


_Verordnung tiber die Bildung einer Hoch- ; 

schule fir Verkehrswesen .............44- Seite 215 
Erste Durchftthrungsbestimmung zur Ver- 
ordnung tber die Bildung einer Hoch- 


schule fiir Verkehrswesen .............. Seite 216 


Im Ministerialblatt der Deutschen Demokratischen 
Republik 


Die Ausgabe Nr. 4 vom 5. 2.52 enthilt u.a.: 


Dreizehnte Bekanntmachung tiber die 
Verbindlichkeitserkldrung von Giitevor- 
schriften 


Seite 11 


Die Ausgabe Nr.5 vom 7, 2.52 enthalt u.a.: 


Anordnung tiber die Einftihrung einheit- 
licher’ Vordrucke bei der Erteilung von 


Dienstauftragen Seite 14 


Die Ausgabe Nr. q 


Bekanntmachung iiber die Verbindlich- 


keit von Kollektivvertragen Seite 18 


‘Im Verordnungsblatt von Gro8-Berlin 
\ 


Die Ausgabe Nr. 9 Teill enthalt u.a.: 


Verordnung tiber die Einftihrung des all- 
gemeinen Vertragssystems fiir Waren- 
lieferungen in der volkseigenen und ihr 
gleichgestellten Wirtschaft -: 


Bekanntmachung eines Mustervertrages 
mit -allgemeinen Lieferbedingungen See ee 


Verordnung tiber die Bildung und Tatig- 
- keit des Vertragsgerichts von Grof- 
Berlin ............ cia haus trauemine watente ety. Tees 


Seite 73 


Seite 75 


Seite 78 
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Es lebe die deutsch -poluische 


Freundschaft 


Die Geschichte hat uns, die deutsche und pol- 
nische Demokratie,dazu berufen, ein firallemal 
die Kluft, die im Laufe.der Jahrhunderte eine 
verhdngnisvolle Politik der Eroberung und 


des Imperialismus, begleitet von Brand und 


Vernichtung, zwischen unseren Vélkern auf- 
gerissen, verschwinden zu lassen. 


BOLESLAW BIERUT~ 
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Mitteilungsblatt Seer Wohstrabead 7 Tel, 70045 


App. 31219 und 31 904, nach DienstschluB 25 038 
der Deutschen Reichsbahn . Chefredaktion: Hans Mikisch, Pressestelle 


Nr. 8 Berlin, 1, den 17. April 1952 : _ dahrg, [11 


Zum Monat der deutsch-polnischen Freundschaft 


»Die- Lebensinteressen des deutschen Volkes, sein Streben zur nationalen Einheit, das un- 
lésbar mit dem Kampf gegen die imperialistischen Kriegsbrandstifter zur Sicherung des 
Friedens verbunden ist, entsprechen auch den Lebensinteressen des polnischen Volkes, den 
Interessen aller friedliecbenden Vélker.“ 

Dies erklirte der Prisident der Volksrepublik Polen, Boleslaw Bierut, bei seinem Freund- 
schaftsbesuch in Berlin am 23. 4. 1951. 

Inzwischen hat die weltpolitische Lage eine weitere grofe Entwicklung genommen, Der 
Kampf um die Einheit Deutschlands und um einen Friedensvertrag ist durch die Note der 
Sowjetunion an die drei GroSmachte in ein neues Stadium getreten. Die gewaltige Star- 
kung des Friedenslagers, die darin zum Ausdruck kommt, hat eine scharfere Heraus- 
bildung der Front des Friedens einerseits, des aggressiven Imperialismus andererseits 
bewirkt, sie hat aber auch dem groBen Fuhrer der werktitigen, friedliebenden Mensch- 
heit, J. W.. Stalin, das Recht gegeben, den amerikanischen Journalisten gegentiber am 
31. Marz zu erkldren, daB der Krieg nicht nidher sei als vor zwei bis drei Jahren. 

An dieser Tatsache hat die Freundschaft zwischen dem polnischen Volk und den Menschen 
der Deutschen Demokratischen Republik einen wesentlichen Anteil. An dieser festen Freund- 
schaft, die begriindet ist auf den gleichgerichteten Zielen beider Lander, namlich dem Auf- 
bau einer friedlichen Wirtschaft durch den polnischen Sechsjahrplan und den deutschen 
Fiinfjahrplan, auf der Anerkennung der beiderseitigen Lebensrechte, bei uns verbunden 
mit dem BewuBtsein unserer Schuld an den schweren Opfern, die das polnische Volk in — 
den Jahren 1939 bis 1944/45 fiir seine Freiheit bringen muBte, an dieser Freundschaft wird . 
die Kriegshetze der Imperialisten zerschellen. 

Unsere Aufgabe ist es daher im Monat der deutsch - polnischen Freundschaft, aktiver als 
bisher fir diese Freundschaft einzutreten, die Hetze gegen die Oder-NeiBe- Friedensgrenze 
als das zu entlarven, was sie ist, namlich als Kriegshetze, und uns mehr als bisher tiber 
unseren Nachbar Polen zu informieren, seine groSen Aufbauerfolge kennenzulernen, den 
Aufbau Warschaus als Beispiel fiir unser Aufbauwerk Berlin zu erkennen und auszuwerten. 
Kollegen! Begrii8t die Freundschaftsbesuche aus Polen festlich! Zeigt aber auch der tibrigen 
Welt stolz und mutig die feste Verbundenheit der Werktatigen aus beiden Landern. Sprecht 
die Kollegén und Freunde, die noch schwanken und nicht klarsehen, aber auch die West- 
deutschen und Westberliner an und kampft um die breite Entwicklung der deutsch-polni- 
schen Freundschaft. 

Jeder Hisenbahner soll sich verantwortlich tithlen daftr, daB8 in seinem Betrieb dieser 
Freundschaft klarer Ausdruck verliehen wird. 

Am 18. April 1952 feiert Président Bierut seinen 60, Geburtstag. Nehmt dies zum AnlaB, 
dieses echten Freundes unserer Republik und des ganzen polnischen Volkes wirdig zu - 


gedenken, 
Es lebe das polnische Volk mit. seinem Présidenten Boleslaw Bierut! Es lebe die deutsch- 
polnische Freundschaft! _ ; ’ Koepp, GdR..- 
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Polnisch-deutsches Kulturabkommen 


Am 8. Januar 1952 wurde in Berlin ein Abkommen fiir 


’ kulturelle Zusammenarbeit zwischen Polen und der 


Deutschen Demokratischen Republik ftir die Dauer von 
funf Jahren abgeschlossen. Am 12. Januar wurde das 
Programm tiber die Realisierung dieses Abkommens fiir 
das Jahr 1952 unterzeichnet. 


Dieses Abkommen ist von besonderer Bedeutung und hat 
die Vertiefung der bereits bestehenden guten nachbar- 
lichen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen 
Polen und der Deutschen Demokratischen Republik zum 
-Ziele. Es wird dazu beitragen, die beiderseitigen fort- 
schrittlichen Traditionen und kulturellen Erfolge sowie 
den friedlichen Aufbau auf beiden Seiten der Oder und 
Nei®Be kennenzulernen. x 


Beide Lander kénnen sich beachtlicher Erruhgenschatf- 
ten auf dem Gebiet der wirtschaftlichen, technisch- 
wissenschaftlichen und kulturellen Zusammenarbcit 
riihmen. 


Die Zeitspanne war reich an Tatsachen, die die sich 
stiéndig entwickelnde kulturelle Zusammenarbeit beider 
Lander bewiesen. In Polen wurden die Ubersetzungen 
zahlreicher Romane und Dichtungen deutscher Klassiker 
veréffentlicht. Unter diesen muB die besonders schéne 
Ubersetzung von Heinrich Heines Gedichten hervorge- 
hoben werden. Mit Begeisterung werden die in Massen- 
auflagen herausgegebenen Romane deutscher zeitgenés- 
sicher Schriftsteller von der polnischen Bevoélkerung ge- 
lesen, wie z.B. ,,Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers, 
»Der Russenpelz* von Friedrich Wolf sowie Werke von 
J. Petersen, Arnold Zweig, Heinrich Mann. 


Immer mehr klassische und moderne Stiicke deutscher 
Schriftsteller werden auf polnischen Biihnen aufgefiihrt. 
Nach dem ,,Zerbrochenen Krug“ von Kleist erfreut 
Schillers ,,.Kabale und Liebe“ sich eines groBen Erfolges 
in Warschau. Auch Werke von Friedrich Wolf; z. B. ,,Tai 
Jang erwacht", wurden in Warschau und ,,Biirgermeister 
Anna“ in Wroclaw erfolgreich aufgefiihrt. Zu einer wei- 
teren Festigung der Zusammenarbeit auf diesem Gebiet 
trugen auch die Gastspiele des Dresdener Theaterensem- 
bles mit den Auffithrungen des Buthnenwerkes von 
Kruczkowski ,,Die Sonnenbrucks“ und Lessings ,,Emilia 
Galotti“ bei. 


Standig lebhafter ist der Austausch von Filmen, und ein 
schénes Beispiel war hierflir der Film ,,Die Sonnen- 
brucks“, der durch die deutsche Filmgesellschaft ,DEFA“ 
auf Grund des Biihnenwerkes von Kruczkowski, unter 
Anleitung des Autors und Teilnahme der polnischen 
Schauspielerin Slaska, gedreht wurde. GroBe Verdienste 
ernteten in Polen der hervorragende Dirigent Hermann 
Abendroth sowie andere deutsche Musiker. 


Auf fast s&mtlichen deutschen Bihnen der Deutschen - 


Demokratischen Republik wurde das Werk von Krucz- 
kowski ,,Die Sonnenbrucks“ gespielt. Dariiber hinaus 
wurde in Berlin das Biihnenstiick ,,Die Belastungsprobe“ 
von Jan Rojewski aufgefiihrt. Augenblicklich tragt das 
Buhnensttick ,,.Ein gewohnlicher Fall“ von Adam Tarn 
einen beachtlichen Erfolg davon. GroBe Anerkennung 
bei der deutschen Bevélkerung fanden u. a. die polni- 
schen Filme ,,Letzte Etappe“ und ,,Die GrenzstraBe“. 


Ein lebhafter Austausch fand ebenfalls auf dem Cebiete 
der Musik statt. Den Konzertzyklus in der Deutschen 
Demokratischen Republik dirigierten Witold Rowicki 
und Zdzistaw Gorzynhski. Verdienten Beifall ernteten 
G. Fitelberg, Ewa Bandrowska-Turska, Stanislaw Szpi- 
nalski, Andrzej Panufnik, Wladystaw Kedra und viele 
andere bekannte polnische Musiker. 


Auch auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik ist 
eine rege Zusammenarbeit beider Lander zu verzeichnen. 
Zahlreiche Delegationen von Wissenschaftlern aus der 
Deutschen Demokratischen Republik besuchten Polen 
und polnische Wissenschaftler die Deutsche Demokra- 
tische Republik. Eine besondere Bedeutung ist dem Be- 
such des bekannten polnischen Chemikers Prof. Skar- 
zyfski sowie dem Besuch van Prof. Adam Schaff beizu- 
messen. Der letztere. hielt an der Berliner Universitit 
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und in anderen wissenschaftlichen Zentren der Deut- 
schen Demokratischen Republik. Vorlesungen ab. Prof. 
Jan K ott, der vor kurzem in der Deutschen Demokra- 
tischen Republik weilte, hielt ebenfalls eine Reihe Vor- 
lesungen ab. 
* A 

Das ktirzlich abgeschlossene Abkommen iiber die kultu- 
relle Zusammenarbeit zwischen Polen und der Deutschen 
Demokratischen Republik festigt Formen, Mittel und 
den Umfang der staéndig wachsenden kulturellen Zu- 
sammenarbeit, um dadurch die sich entwickelnden 
freundschaftlichen Beziehungen noch mehr zu vertiefen 
und zu verbreiten. Um das Band zwischen den Vertre- 
tern der Literatur, Kunst, Theater, Musik, Film und 
Radio zu festigen, schaffen beide Lander Erleichte- 
rungen in der Organisierung der Kunstausstellungen, 
Konzerte, Theater- und Filmvorstellungen, Rundfunk- 
Ubertragungen usw. Das Abkommen sieht die Uberset- 


‘zungen der wertvollen wissenschaftlichen und _ litera- 


rischen Werke, die Ausgabe und den Austausch von 
Bichern, und zwar. wissenschaftlicher, literarischer und 
kiinstlerischer Publikationen vor. Es sieht ferner die 
Zusammenarbeit der Institutionen und der wissenschatt- 
lichen Anstalten sowie den Austausch und die Zusam- 
menarbeit der Wissenschaftler und Studenten vor und 
sichert den Vertretern der Wissenschaft die Moglichkeit 
der Durchfiihrung wissenschaftlicher Untersuchungen 
in den betreffenden Institutionen des befreundeten 
Landes unter Einhaltung der eingegangenen Verpflich- 
tungen. 


AuBerdem garantiert es den Austausch der Pressekorre- 
spondenten, dient zur Belebung der Zusammenarbeit 
zwischen den gesellschaftlichen, wissenschaftlich-kultu- 
rellen und Jugendorganisationen, sieht Einladungen der 
Vertreter dieser Organisationen und den Austausch der 
jeweiligen Ensembles sowie das gegenseitige Organi- 
sieren von Sportveranstaltungen vor. 


Dieses zwischen Polen und der Deutschen Demokra- 
tischen Republik getroffene ‘Abkommen bildet dem- 
gem&B die besten Bedingungen zur weiteren Entwick- 
lung der Zusammenarbeit beider Vélker auf dem Gebiete 
der Kultur, Kunst und Wissenschaft. 

{Aus ,Trybuna Luda“) 


Nationaler Wirtschaftsplan mit 100,8 9/) erfiillt 


— Industrieproduktion erreichte 270°o des Vorkriegs- 
standes 


Uber die Erfiillung des Wirtschaftsplanes ftir das Jahr 
1951 berichtet das von der Staatlichen Kommission fiir 
Wirtschaftsplanung herausgegebene Kommuniqué. Da- 
nach erftillte die Industrie ihren Gesamtproduk- 
tionsplan mit 100,8%, wobei die Planerfiillung bei der 
GroR- und Mittelindustrie mit 101,6°/o etwas tiber dem 
Durchschnitt lag. Bei Berticksichtigung des Zusatzplanes 
wurde im Produktionsjahr 1951 ein Stand erreicht, der 
13% iiber dem fiir diesen Zeitpunkt urspriinglich im 
Sechsjahrplan vorgesehenen Plan liegt. Die Produktions- 
steigerung betrug in der Industrie gegeniiber 1950 ins- 
gesamt 24,4%o, fiir die GroB- und Mittelindustrie 21,2%. 
Verglichen mit der Vorkriegszeit (1938) stieg der Wert 
der industriellen Produktion gegenwartig auf 270°/o, 


Im Transportwesen stieg die Guterbeforderung 
insgesamt um 14% (Eisenbahn 10/0, staatlicher Kraft- 


* verkehr 66%, Binnenschiffahrt 23%, Seeschiffahrt 45%/> 


~— letztere erfiillte ihren Plan mit 122°/o). Der Giiterum- 
schlag der Hafen lag um 2°/o héher. Der Personenverkehr 
auf der Eisenbahn stieg um 17%, im Kraftverkehr um 
48°/o, Der Umlauf von Waggons pro Tag wurde um 2,5°/0 
verktirzt, von Lokomotiven um 4,7%o. Die Ausnutzung 
des Waggonparkes im Giiterverkehr wurde um 13,7°%o 
verbessert, Es wurden 149km neuer Eisenbahnstrecken 
sowie 101 km Nebengleise, 154 km Stationsgleise und 
711 km StraBen gebaut. 
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Geburtsurkunde von Chopins Mutter aufgefunden 


Nach einer Mitteilung des polnischen Chopin-Komitees 
wurde durch Zufall in einem alten Personenstands- 
register in Izbica Kujawska (bei Kolo, Wojewodschaft 
Poznan) die urkundliche Eintragung der Geburt von 
Chopins Mutter aufgefunden. Nach diesem Dokument 
wurde Tekla Justyna Krzyzanowska — so hieB Chopins 
Mutter mit ihrem Miédchennamen — in Dtuga, 3 km von 
Izbica entfernt, im Jahre 1782 geboren. Ihre Eltern 
-hieBen Jakub und Antonina Krzyzanowski. 


x 


Es gibt ein ganze Reihe realistischer Bticher von jungen 
und fortschrittlichen Schriftstellern' Polens. Wichtige 
politische Schriften .brachte der Dietz Verlag heraus. 
Zur Information und zur Gewinnung von Argumenten 
‘fur die Diskussion sind folgende Blicher und Broschtiren 
wichtig, die in keiner Betriebsbiicherei fehlen diirfen: 


1, Henryk Keisch ,,.Der unbekannte Nachbar“ 
Preis 2,80 DM 


2. Karl Malcuzynski » Vom anderen Ufer“ 
Preis 1,50 DM 


_Aufgaben der Eisenbahner 
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3., Die Kleine deutsch-polnische Reihe 

u. a, Peter Nell ,,Nachbarland im Frithling“ 

Preis 0,80 DM, : 
sdmtlich im Verlag ,Blick nach Polen“, wo auch die 
Zeitschrift gleichen Namens des letztgenannten Verlages 
erscheint. 
Samtliche Biicher sind zu beziehen durch den Buch- 
-handel, auch durch die deutsch~-polnische Ge- 
selllschaft, die auch in allen sonstigen Fragen der 
deutsch-polnischen Freundschaft bert und hilft, 


Die Landesausschtisse der Geégellschaft befinden sich 
fir. Brandenburg in Potsdam, TieckstraBe 3 

ftir Mecklenburg ‘in Schwerin, MozartstraBe 16 
fir Sachsen-Anhalt in Halle, Rudolf-Breitscheid- 


StraBe 91 q 
ftir Sachsen in Dresden N 23,.-GroBenhainer 
: StraBe 239 
fur Thuringen in Erfurt, Schmidtstedter 
StraRe 29a 


in Berlin, NW 7, LuisenstraBe 41. 


Zu Rat und Auskunft steht jederzeit zur Verftigung in 
der GdR Kollege Krepp (Ruf 31 368, Wohnung 29 405). 


fiir Berlin 


\ 


im Kampf um technisch begriindete Kohleverbrauchsnormen 


Von Eduard Hieronymus, Held der Arbeit 


Die Reichsbahn hat den gréBten Brennstoffverbrauch 
in der Deutschen Demokratischen Republik. Sie be- 
notigt zum Heizen der Lokomotiven jahrlich viele Mil- 
lionen Tonnen Kohle. Um dem Bedarf der gesamten 
Volkswirtschaft gerecht zu werden, sieht der Volks- 
wirtschaftsplan 1952 firsdas 2. Jahr des Ftnfjahr- 
planes eine Senkung des bisherigen Kohleverbrauchs 
um 3 Prozent vor. Das Lokpersonal hat also nicht nur 
die groie Verantwortung fiir einen stérungs- und un- 
fallfreien. Zugverkehr, sondern mu dariiber hinaus 
durch sparsamste Verwendung von Betriebsstoffen 
aller Art, ganz besonders aber von Kohle, bedeutende 
volkswirtschaftliche Aufgaben erfiillen, 


Diese Aufgaben gilt es mit Hilfe der Erarbeitung und 
Anwendung technisch begriindeter Kohleverbrauchs- 
normen flir den Lokomotivbetrieb zu lésen, : 
Die jetzige laut Plan erfolgende Zuteilung von 'Kohle 
fiir die Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn, be- 
rechnet. nach Millionen-Lokleistungstonnenkilometern 
(Mio-Llt-km), ist zwar fir die Ermittlung der Wirt 
schaftlichkeit der Lokomotiven von Bedeutung, kann 
aber keineswegs als Wertmesser. fiir echte Kohlecin- 
sparungen angesehen werden. Dazu kommt, da8 der 


fiir die verschiedenen Transporte erforderliche Kohle- 


verbrauch im umgekehrten Verhdltnis zur Last steht, 
d. h. je gréfer die Last, um so geringer der Kohle- 
verbrauch. ‘Dies ist. bisher bei der Berechnung der 
Kohleeinsparung nicht berticksichtigt worden. F’alsch- 
licherweise wurde in den meisten Fallen der mit gré- 
Berer Lastbeférderung zwangslaufig verbundene ge- 
ringere Kohleverbrauch als Einsparung betrachtet und 
entsprechend bewertet. . P 


Die Ziige besser auslasten 
Was kénnen wir tun, um die im Plan vorgesehene 


Kohleeinsparung von 3 Prozent zu erreichen? Zunichst _ 


mussen wir mehr als bisher unser Hauptaugenmerk 
auf die bessere Auslastung der Ziige legen, um dadurch 
den Kohleverbrauch,zu senken. Die taglichen Einsatz- 
stunden der Lokomotiven miissen erhdht werden, das 
bedeutet gleichzeitig, daB die Stillstandszeiten der Lo- 
komeotiven durch einen planm&Big vermehrien Ausbau 
von Ringléufen, ohne Berticksichtigung von Bezirks-, 
Amts- oder Direktionsgrenzen, 
miissen, : 


verringert werden - 


Unabhangig von der Auslastung der Ziige kénnen wir 

durch rein technische: MaBnahmen wesentliche Kohle- 

einsparungen erreichen, wie z. B. beim Anbrennen - 
kalter Lokomotiven, bei der Feuerhaltung wihrend der 

Stillstandszeiten und bei der Bedienung der Lok wih- 

rend der Fahrt. : 


Von wesentlicher Bedeutung ftir die Einsparung von 
Kohle bei der Reichsbahn und Schaffung technisch be- 

_ grindeter Kohleverbrauchsnormen ist die Qualifizie- 
rung des Lokpersonals. Hier ist es wichtig, an Hand 
von Aufzeichnungen sich einen genauen Uberblick tiber 
die Leistungen des Lokpersonals sowie iiber die Ur- 
sachen eines zu hohen Kohleverbrauchs zu verschaffen. 
Besondere Aufzeichnungsbogen erméglichen einen, Ver- 
gleich der Leistungen der einzelnen Lokftihrer, Werden 
wesentliche Unterschiede in der Fahrweise festgestellt, 
so wird ein Lokftthrer dem anderen seine Fahrweise 
erldutern und tibermitteln, 


Gleichzeitig ist zu ttberpriifen, wie der Heizer die 
‘Feuerungstechnik beherrscht, um zu ergriinden, ob die 
mangelnden technischen Fahigkeiten zu hohem Kohle- 
verbrauich fithren, In solchen Fallen wird der. beste 
Heizeraktivist einem etwas zurtickgebliebenen. Kol- 
legen die richtige Anwendung des ,,toten Feuerbettes“ 
und die beste Feuerungstechnik w&hrend der Fahrt 
eingehend erléutern miissen. Aber auch der Wasser- 
verbrauch der Lokomotive ist einer genauen Kontrolle 
zu unterziehen, Zu hoher Wasserverbrauch 1568t auf 
undichte Dampfkolben oder Schieber schlieBen. Auch 
durch undichte Kolbenschieberroste gelangt der Dampf 
unausgenuizt ins Freie und wird so vergeudet. Ebenso 
kann die unnétige Uberhitzung des Wassers eine Ur- 
sache héheren Wasserverbrauchs und damit eines 
“Mehrverbrauchs an Kohle sein. 


Halt sich. der Wasserverbrauch in normalen Grenzen, _ 
liegt als letzte Ursache dem zu hohen Kohleverbrauch “ 
eine starke Versteinerung des Kesselinnern zugrunde. 
Hier ist es Aufgabe der Lokbesatzung, auf die Harte- 
grade des Wassers zu achten und dort Kein Wasser zu 
nehmen, wo der Hirtegrad besonders hoch ist, Bei 
sorgfaltig und gut! ausgewaschenen Kesseln halt sich 
der Kesselsteinansatz in ertrdglichen Grenzen. Hierbei 
wird die Einftihrung und richtige Anwendung des uns 
von den polnischen Eisenbahnern tibermittelten Soda- 
phos-Verfahrens hhelfen, auch dieses Hemmnis ‘einer 
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Held der Arbeit Eduard Hieronymus 


-Kohleeinsparung endgiiltig aus dem Wege zu rdéumen. 
Einen besonders hohén Kohleverbrauch verursachen 
auch undichte Uherhitzerelemente. Nach dreitagigem 
Einsatz einer Lok mit undichten Uberhitzerelementen 
wurde ein Mehrverbrauch von 6,6 t Kohle festgestelit; 
eine andere Lok hatte aus gleichem Grunde nach 
14 Tagen Benutzung einen Mehrverbrauch von 17,3 t. 
In einzelnen Bahnbetriebswerken ist man bereits dazu 
tibergegangen, technisch begriindete Kohleverbrauchs- 
normen fiir den Lok-Fahrdienst zu erarbeiten. Akti- 
visten und Bestarbeiter ermitteln in gemeinsamer 
Arbeit den technisch begrtindeten Verbrauch an Kohle 
fiir alle Lokomotiven. Es ware falsch, die Erarbeitung 
der iiberaus wichtigen technisch begriindeten Kohle- 
verbrauchsnormen auf Grund jahrelanger Beobachtun- 
gen aufzustellen. Das ware ein langwieriger und auch 
nutzloser Proze8. Vor allem kommt es auf die Mit- 
arbeit der Aktivisten und Bestarbeiter bei der Aus- 
arbeitung der Kohleverbrauchsnormen an, weil sie die 
den heutigen Gegebenheiten entsprechenden Erfahrun- 
gen besitzen. Es ist also notwendig, in jedem Bahn- 


betriebswerk ein besonderes Arbeitskollektiv zu bil~ 


den, das sich mit der Ausarbeitung der technisch be- 
grimdeten « Kohleverbrauchsnormen befaBt. Diesem 
Kollektiv miissen der Dienststellenleiter, der Betriebs- 
gewerkschaftsgruppenteiter, der Betriebsparteisekretar, 
der Kulturleiter, ein Vertreter der Transportpolizei und 
vor allen Dingen die besten Aktivisten angehéren. 


Finer der besten Aktivisten tibernimmt in jedem Bahn- 
betriebswerk die vorbereitenden Mafnahmen zur Er- 
mittlung der technisch begriindeten Kohleverbrauchs- 
normen. Er hat dabei die Aufgabe, fiir jede Lok und 
Lokbesatzung besondere Ermittlungsbogen aufzustel- 


e 
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fy 


len und sie dem Lokpersonal auszuhindigen und ein- 
gehend zu erkldren, Es ist aber eine der wichtigsten 
Aufgaben aller. Mitglieder des Kollektivs, mit den Kol- 
legen auf den Lokomotiven stindig Aussprachen durch- 
zuftihren, damit ihnen jede Frage beantwortet und 
erldutert werden kann. Da fast jedes Bahnbetriebs- 
werk betriebliche Besonderheiten hat, ist es notwendig, 
daB Aktivisten des Lokfahrdienstes, die die Higenarten 
des Betriebsablaufes kennen, diese Aufgaben tber- 
nehmen. 


Berichte gewissenhaft abfassen 


Nach Erledigung der vorbereitenden MaSinahmen 
werden die besten Lokbesatzungen einen Monat lang 
tiglich auf den dafiir bestimmten Bogen tiber ihre 
Arbeitsweise auf der Lok und den Kohleverbrauch be- 
richten. Von gré8ter Wichtigkeit ist, daQ die Kollegen 
ihre Aufzeichnungen gewissenhaft vornehmen und be- 
strebt sind, die Zige pinktlich zu beférdern. 


Nach Ablauf eines Monats werden die einzelnen Be- 
richtsbogen ausgewertet und fiir die einzelnen Last- 
gruppen der Durchschnitt der verbrauchten Kohle fest- 
gestellt. Die so ermittelien Mengen bilden die Grund- 
lage fiir die technisch begriindete Kohleverbrauchs- 
norm. 


Im darauffolgenden Monat fahren alle Lokbesatzungen 
nach den im Vormonat ermittelten Kohleverbrauchs- 
normen. Ergeben sich Abweichungen gegeniiber der 
Kohleverbrauchsnorm, so werden diese berichtigt bzw. 
nochmals.: tiberpriift. a 


Durch dieses Verfahren werden nicht nur technisch 
begriindete Kohleverbrauchsnormen geschaffen, son- 
dern auch Verbrauchswerte fiir mehrere Zugleistungen 
ermittelt, Dies ist von grofer Wichtigkeit flr den 
Personenzugdienst, da hier oft mehrere Ztige zwischen 
zwei Kohleladungen gefahren werden missen. 


Es wire grundfalsch, etwa Verbrauchsschitzungen fir 
die einzelnen Leistungen vorzunehmen. Nur die ge- 
samte Dienstleistung zwischen zwei Kohleladungen 
kann Grundlage der Verbrauchsnorm sein. In jeder 


‘Norm ist der Kohleverbrauch fiir zwei Stunden Ruhe 


miterfaBt. 


Die technisch begriindeten Kohleverbrauchsnormen fiir 
die planmaBige Zugfolge festzustellen, ist. verhaltnis- 
mAGig einfach. Schwierigkeiten treten dagegen noch 
bei der Ermittlung des Kohleverbrauchs der Lokomo- 
tiven auf, die Bereitschaftsdienst leisten. Sie haben oft 


.langere Standzeiten, éhe sie wieder mit der Arbeit be- 


ginnen. Fur diese Lokomotiven wurden 50 kg Kohle 
pro Stunde ‘als technisch begriindete Verbrauchsnorm 
festgesetzt und als Grundlage hierzu die Verbrauchs- 
normen der Sowjetunion genommen, Dort werden fiir 
24 Stunden Ruhe im Feuer 0,8t Steinkohle vorgesehen, 
das entspricht bei uns einer Briketteinheit von 1,21 
oder 50 kg pro Stunde. Auch fiir das Anbrennen einer 
kalten Lokomotive, mit warmem oder kaltem. Wasser 
gefiillt, ist eine technisch begriindete Verbrauchsnorm 
ermittelt worden, so da® in Zukunft fir den gesamten 
Dienstablauf pro Lok Kohleverbrauchsnormen vor- 
handen sind. 


Es ist notwendig, mit allen Kollegen im Lokfahrdienst 
Uber technisch begriindete Kohleverbrauchsnormen und 
ihre groRe Bedeutung fiir die Erfiillung unserer Wirt- 
schaftsplane zu ‘sprechen. Nur mit ihrer tatkraftigen 
Untersttitzung kénnen wir die uns gesetzten Ziele im 
Volkswirtschaftsplan 1952 erfiillen. DaB dies médglich 
ist, haben uns die Eisenbahner des Bahnbetriebs- 
werkes Chemnitz-Hauptbahnhof bewiesen. Auch ihr 
Kohieverbrauch war, wie in verschiedenen anderen 
Bahnbetriebswerken, zu hoch. Durch eine ausgezeich- 
nete Aufkldrungsarbeit und Qualifizierung der Heizer 
erreichte es der Verdiente Eisenbahner Lokfihrer 
Huber, da® der Kohleverbrauch nicht nur auf eine 
technisch vertretbare Norm gesenkt werden kKonnte, 
sondern dartiber hinaus weitere 16 Prozent Kohle ein- 
gespart wurden. Eifern wir alle den Kollegen dieses 
Bahnbetriebswerkes nach! 


Aus ,Neues Deutschland‘ Nr. 76 vom 29. Marz 1952. 
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Persinliche Pfiege der Maschinen 
im Raw Magdeburg 


Nach dem Vorbild Nina Nasarowas haben. 160. Werk- 
titige des Reichsbahnausbesserungswerkes Magdeburg 
ihre Maschinen in persdnliche Pflege genommen. In der 
zentralen Dreherei des Werkes, in der vorwiegend 
Frauen arbeiten, wurden damit bereits viele Erfolge er- 
‘gielt. Es gelang, die Zahl der Generalreparaturen. immer 
mehr zu verringern. Die Dreherinnen haben Maschinen- 
Karten angelegt, um die Laufzeiten und Auslastungen 
der Maschinen jederzeit tiberpriifen zu kénnen. Kleinere 
Reparaturen ftihren die Arbeiter bereits selbstandig aus. © 


Mein Bahnsteig ist blitzsauber 


Kirzlich stand ich ‘zu spditer Abendstunde auf dem 
Bahnsteig E des Bahnhofs Ostkreuz, Da beobachtete 
- ich, wie der Fahrdienstleiter, mit einem Eimer bewaff- 
net, jedes Stiickchen Papier vom Bahnsteig aufhob. 
Das gefiel mir so gut an ihm, daB ich -ihn ansprach. 
Darauf sagte er mir: j,Arbeit schéndet nicht, und am 
Sonntag ist.mein Bahnsteig blitzsauber.“ ; 
Er benutzt hierzu die Zeit zwischen der Ankunft der 
Ziige. Wenn ich mir noch die friheren Beamten mit 
der roten Miitze, meist behdbig, mit dem barschen. 
Unteroffizierston vorstelle! Fiir sie ware Papiersam- 

meln eine entwiirdigende Handlung gewesen. 
Willy Maa8, Kopenick . 


Mehr Wachsamkeit! 


Diese Forderung kann nicht oft genug erhoben werden. 
Wie wenig Bedeutung einer steten Wachsamkeit bei 
der tiglichen Arbeit von vielen Kollegen beigemessen 
wird, soll folgendes Beispiel zeigen: 
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Im. Rahmen der Vorbereitung einer volkswirtschaftlich 
wichtigen ‘Aktion suchte ich die Abstellbahnhéfe fir 
Kesselwagen im Bezirk ‘verschiedener Rbd’en auf, um 
je nach Eignung der dort abgestellten Kesselwagen 
Dispositionen tiber die einzelnen Kesselwagen zu tref- 
fen, — Die Kollegen des Wagendienstes, ja selbst die 
Dienststellenleiter _erteilten alle gewiinschten Aus- 
kinfte; nahmen Weisungen liber. Abverfiigung und 
weitere Verwendung der dort abgestellten Kessel- 
wagen enigegen und trafen sofort MaBnahmen zur 
Durchfiihrung der Anordnungen, ohne zu tiberpriifen, 
wer ich bin, und ob ich zu solchen, Anordnungen be- 
rechtigt sei. Es war mir méglich, nach Erledigung 
meiner Obliegenheiten die. betreffenden Dienststellen 
wieder zu verlassen, ohne daB auch nur ein Kollege 
meinen Dienstausweis verlangt hat, Erst als ich sie auf, 
die méglichen Folgen ihrer Unterlassung hingewiesen | 
habe, erkannten sie die Tragweite ihres sdumigen 
Verhaltens. Der Ordnung halber sei gesagt, dafi ledig- 
lich auf einem der sechs. aufgesuchten Bahnhife mein 
Dienstausweis gefordert wurde. 


Kollegen, la®tbeieurertaglichenArbeit 
mehr Wachsamkeit walten! Bedenkt, 
daB Personenam Werk sind, die im Aut- 
tragefricdensfeindlicher Krafte unsere 
planmaBige, dem Frieden dienende Auf- 
bauarbeit zur Erftillung des Finfjahr- 
planes stéren wollen. : 


Mehr Wachsamkeit!“ darf nicht eine unbeachtete For- 


‘derung bleiben; sondern muB uns bei der Erfillung 


unserer Aufgaben stindig als Richtlinie dienen. 
Wanke, GdR — Kwl — 


VERFUGUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN 


Berichtigung aus Nr. 7/52. Vig. GdR 695, Seite 109 : . 
Betr.: Anderung der Bezeichnungen »Betriebsbeamter* und ,,Aufsichtsbeam~ 


ter“ wird wegen Koordinierung verschiedener 


Begriffe fiir ungiiltig erklart. 


. I. Betrieb ; 
Betr.:; AzFV Abschnitt 21 der Rbd Dresden Dresden 174 
Folgende Anderungen durchfithren: = ; 
1 2 S -  uN 43 ‘4 | 5 6 7 8 9 10 | 1 
Strecke % Ria) Nr 1 dndern 
75 1 Zittau A 27,38 | 27,45 ) 0,07 | 220 = 49 | aus Gl2 
Ri b) Nr 14 mit allen Angaben streichen, 

Strecke 71. Ri a) Nr 2 dndern in den Sp 5,6 u. 8 

sil | 21,00 | 0,10 Behelfsbriicke | 

Rib) Nr 7 dndern in den Sp 4, 6 u. 8 

7 : : 21,00 | : | 0,10 | Behelfsbriicke : | 

Strecke 79, Ri a) Nr.1, 3, 4,6,10u. 11 mit allen Angaben streichen. : 
Ri b) Nr 9, 10, 14, 16, 17 u. 19 mit allen Angaben streichen. 

Strecke 102. Ri.a) Nr 2 mit allen Angaben streichen. . 

‘ 3 | 

eg a are ale | 
‘Ri b)’ Nr 1-mit allen Angaben. streichen. 
Pe ee ee | 
(14 B 10 Bavtia v. 12. 3. 52/12 55) 
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Greifswald 142 
Betr.: Abschmieren und Abdlen der Stellwerksanlagen 
und Schranken durch das Personal der Bahn- 

héfe und Bahnmeistereien 


’ 


Signalwerkfiihrern kénnen hierzu Starrfettpressen 
entliehen werden, wenn diese nicht vorhanden sind. 


Wir haben festgestellt, daB durch die Bahnhéfe und 
Bahnmeistereien nicht die genligende Songfalt auf- 
gewendet wird, so daB Stérungen auftreten, die ver- 
mieden werden kénnen, Es wird daher den Aufsicht- 
fiihrenden und besonders den Dvst der Bahnhéfe und 
Bm zur. Pflicht gemacht, mehr als bisher auf die 
strikte Durchfiihrung der in den St V § 15, Absatz 15 
bis 19 gegebenen Bestimmungen zu achten. 


(12 B 2 Bu v. 24. 3. 1952/315) 


Greifswald 148 


Betr.: Berichtigung Abschnitt 21 (Sonderheft) des AzFV der Rbd Greifswald (Dv 4116 Grw), 


Folgende Berichtigung sofort, handschriftlich vornehmen: 


Strecke 10 Angermtinde—Bad Freienwalde (Oder): 
a) Ri Angermiinde—Bad Freienwalde (Oder) 


Als 7. und 8. Zeile nachtragen: 


1 | 2 | 3 4 8 6 7 8 | 9 | 10 | W 
7 
Oderberg-Bralitz . | 22,0 | 23,1 eI — | Fehl W-Abh 40 — OF scm 21,81 
: z v. d. Sig, EE 
Oderberg-Bralitz~Oderbriicke 24,78 | 24,83 0,05 _ 5 40 ~ of km 24,60 
b) Ri Bad Freienwalde (Oder)—Angermiinde 
Als 2. und 3. Zeile nachtragen: 
Oderbriicke-Oderberg-Bralitz 24,83 | 24,78 0,05 _ Fehl W-Abh 40 - “o/ km 25,0 
row. d. Sig, ‘ oe ; 
Oderberg-Bralitz 23,1 | 22,0 11 = *, - 40 = OF" tem 23,8 


Strecke 11. Liéwenberg (Mark)—Templin 


Unter Ri a) u. b) Bergsdorf—Klein Mutz bzw. 


(12 B3 Bavfa v, 24, 3, 52/1316) 


Betr.: Anderung des AzFV Magdeburg 130 


Auf Seite 13 ist hinter Hp Magdeburg—Rothensee nach- 
zutragen: 

Spalte 1: Vbf Magdeburg—Rothensee, 

Spalte 2: Tp 3471/73 

Spalte 3: Tp 3474/75 

Spalte 4: Tp 3473, Tp 3475 Se 

Spalte 5: Mg Buckau, Schénebeck (E), 

Spalte 6:-A5, A5, | , 


Auf Seite56 Strecke 9, (Wittenberge)—Geestgottberg— 
Stendal—Magdeburg Hbf—Kéthen—Zo6- 


Klein Mutz—Bergsdort mit allen Angaben, streichen. 
gez. Schmidt 


beritz——_(Halle [S]) ist in Spalte 8 der 
Vermerk 

»Nachschieben riur nach Bedarf* zu strei- 
chen und dafiir zu setzen: : 

»bei Ziigen mit Last tiber 1000 t.* 


Strecke 112, Heudeber—Danstedt—Werni- 
serode—Stapelburg—(Bad Harzburg) ist 
nachzutragen: Spalte 1: Minsleben, 
Spalte 2: C, Spalte 3: nein, Spalte 4u.5: —; 
Spalte 6: Heudeber—Danstedt, Spalte 7: 4, 
Spalte 8: links, 

' (12 B5 Bavt v. 27, 3. 52 875/1163) 


' Auf Seite 34 


gez. Laux 


IL. Reiseverkehr 


; Halle 126 
Verlust von Fahrkarten und eines Fahrscheinblocks 
Folgende Freikarten B Ila, 3. Klasse, giiltig bis 31. De- 
zember 1952, sind in Verlust geraten: : 
Nr. 48116 ausgestellt fiir Karl Rosenberger, 
Nr. 48117 ausgestellt fiir Herbert Eichhorn, 
Nr. 48118 ausgestellt fiir Max Berndt, 
Nr. 48119 ausgestellt fir Hermann Hoffmann und 


- Nr. 48 120 ausgestellt fiir Fritz Gensigke, 


——__—__. = 


Samtliche Karten sind ab Lutherstadt Wittenberg nach 
Halle (S), Leipzig, Jijterbog, Dessau, Falkenberg, 
Straach und Eilenburg gtiltig, ; 

Der Fahrscheinblock Reihe B Nr. 324 001—324 025 ist 
beim Raw Halle (Saale) abhanden gekommen, 
Vorstehende Fahrausweise werden Hiermit ftir ungultig 
erklart. Personen, die sie vorzeigen, sind wie Reisende 
ohne giiltigen Fahrausweis zu behandeln. Sie sind der 
Rbd nach Feststellung der Personalien und Einziehung 
der Fahrausweise zu melden. 

(23 R5 Af v. 27. 3. 52/1393) 


; 


Eisenbahner! : 
Ubernehmt Selbstverpflichtungen zum 1. Mai 1952 zur Steigerung der Produktion, 
zur Hebung der Qualitat und zur Senkung der Selbstkosten - 
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Betr.: Wagenbeklebezettel 
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f . _ Iii. Gitterverkehr 


GdR 708 


‘Die, UnregelmaSigkeiten wegen schlecht lesbarer oder 


Betr.: Erhebung eines 


v 


unleserlicher Versandbahnhife in den Wagenbeklebe- 
zetteln sind immer noch sehr zahireich, weil der Ver- 
sandbahnhof nicht mit geniigender Sorgfalt einge- 
stempelt wird. Zur Einstempelung des Versandbahnhofs 
in die Wagenbeklebezettel sind nur einwandfreie und 
saubere Stempel und schwarze Stempelfarbe zu ver- 
wenden, 
Besonders wird auch daritiber geklagt, daB die Ein- 
tragung des Bestimmungsbahnhofes und des Leitungs- 
weges so unleserlich geschrieben oder die Schrift durch 
Wiiterungseinfllsse so. verblaGt ist, daB die Hingehérig- 
keif des Wagens auf den Unterwegsbahnhéfen nur 
durch dén Frachthrief festgestellt werden kann. Die 
Schriftzeichen miissen groB und deutlich sowie Iicht- 
und wasserecht sein. Die Wagen- und Leerwagenzettel 
sind daher in allen Teilen mit Blaustift (nicht Tinten- 
stift) oder Stempel vollstindig auszufiillen. - 
Bei Eintragung des Leitungsweges sollen die einzelnen 
Leitungspunkte miglichst untereinanderstehen und 
richtig und vollstandig angegeben sein. 
Oft wird auch nicht beachtet, da® die Zettel, auch die 
Leerwagenzettel, auf beiden Langseiten der Wagen 
anzubringen sind, Wenn die Zettelhalter fehlen, wird 
leider oft nur ein Zettel .angebracht. 
Zur Vermeidung falscher Behandlung der Wagen bei 
der Zugbildung und Beférderung miissen von leer ver- 
figten Wagen die alten Beklebezettel und besonders 
die Zusatzzettel, rote Fackel, griines ,V“ und die 
Kreideanschriften entfernt werden. Es werden. auch un- 
z B. werden 


GdR 709 


Verwaliungskostenzuschlages 
durch die VE-Bauindustrie auf reichsbahnseitig 
gelieferte Oberbaustoffe 


Bei Durchftihrung § eines Investitionsbauvorhabens 
wurde von einer Bauunion die Forderung erhoben, einen 
Verwaltungskostenzuschlag in Héhe von 14,13 auf 
die reichsbahnseitig frei Baustelle gelieferten Oberbau- 
stoffe in Rechnung zu stellen. Die Forderung fut auf 
eine Verordnung tiber die Preisbildung fiir Bauleistun- 


Zettel mit griinem ,,V“ entgegen den Bestimmungen an 
gewohniichen Wagenladungen und Sammelgutwagen 
angebracht,. 

Solche Mangel diirfen nicht linger geduldet werden. 
Die Verst6Be mtissen streng verfolgt werden, damit 
endlich die Erschwernisse im Rangierdienst und die 
damit verbundenen Fehlleitungen und Beférderungs- 
verzOgerungen aufhéren. Wer seine Pflichten bei der 
Arbeit nicht gewissenhaft erfiillt, muG nach der Arbeits- 
ordnung, Abschnitt IX, zur Rechenschaft gezogen wer- 
den, 

Wagenbeklebezettel mit schlecht lesbaren oder unleser- 
lichen Bintragungen sind von den Bestimmungsbahn- 
héfen unter Vorlage der Zettel und Angabe des Ver- 


sandbahnhofs und tiber alle tibrigen Mangel ist ein be- — 


sonderer Bericht dem vorgesetzten RbAmt zur weite- 
ren Veranlassung vorzulegen, weil durch Verfiigungen 
allein Keine Besserung zu erwarten ist. 


(GdR 33 Vga v. 4. 4, 52/31 333) 


Betr.: Wagendienstbuch: Wab8 Dresden 175 
zur Wdb 8, betr. lose Wagenbestandteile, ist das Er- 
ganzungsblatt 1 erschienen, Eingang iiberwachen. 
(83 G2 Vwa v..18, 3. 52/2598), 

Dresden 176 
Giiterwagenvorschriften, Teil I (GWV 1) 
Das Drucksachenlager hat eine begrenzte Menge der 
neuen GWVI zur kiuflichen Abgabe an Eisenbahner 


zur Verfiigung. Preis fiir ein Stiick 1,70 DM, Besteliun- 
gen sind an das Drucksachenlager zu ne 


(33 G2 Vwa v. 6. 3, 52/2598) 


richtig aaa aa ict verwendet, z. B. 
Ps seis ei so A ee oT 


VI. Bau 


gen.der VE-Bauindustrie (VPB), die demniéchst im Ge- 
setzblatt verdffentlicht wird. 

Im Benehmen mit dem Staatssekretariat fir Bauwirt- 
schaft wurde entschieden, daB die Erhebung eines Ver-. 
waltungskostenzuschlages von 14,13%o auf reichsbahn-- 
seitig’ frei Baustelle gelieferte Oberbaustoffe — Schie-~ 
nen, Schwellen und Kleineisen — nicht erfolgt. 

Falls von einer -Bauunion trotzdem ein Verwaltungs~- 
kostenzuschlag auf Oberbaustoffe in Rechnung gestellt 
wird, ist unter Hinweis auf diese Verfligung eine der- 
artige Forderung zuriickzuweisen, 
(GdR 66 — Sta 19/52 v. 14. 3. 52/31 366) 


VII. Sicherungs- und Fernmeldewesen 


Berlin 294 


Betr.: Sprechstellenverzeichnis der’ Rbd Berlin, Aus- 
gabe 1952 


Es ist zu berichtigen: 
Teil V Seite 36 Rba S-Bahn 
Abt. LIV Ruf 42 333 streiche 52 412 
FP1 Ruf 42352 streiche 52 414. 
Teil VII Seite 27 Bf Friedenau ; = 
Bahnhofs- 
btiro Ruf 60 183 streiche 60 143 
Seite 61 Bf Ludwigsfelde 
Ga Ruf 68 208 -streiche 68 325 
Seite 116. ftige ein: 
Bt Tépchin Ruf 815/153 
Seite 122 Bf Wtinsdorf 
Aufsichts- 
dienst Ruf 812/43 streiche 812/50 
gez, 1.V. Lockenwitz 


(72 SF 38 Sfbv [3] v. 26. 3. 52/25113) _ 


a 
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Verzeichnis der telegrafischen Rufzeichen und 
Abkirzungen im Rbd-Bezirk Cottbus 


Im Verzeichnis der telegrafischen Rufzeichen und Ab- 

ktrzungen der Betriebsstellen im Rbd-Bezirk Cottbus, 

Ausgabe v. 1. 11, 50, ist folgende Berichtigung durch- 

zufiihren: 

_ Seite 13 unter Buchstabe N — Neuzauche, Nz in Nze 
andern. 

(71/72 Sf 11 v. 25. 3, 52/418) 


Bewtr.: 


KAMPF DEN 


ZUGVERSPATUNGEN! 


123 


CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


© 


’ 


XI. Finanzen und Betriebswirtschaft 


GdR 710 


Beir.: Finanzierung von kleinen baulichen Verinderungen 


Kleine bauliche Veranderungen, wie Mauerdurchbriiche, 
Tlirdurchbrtiche usw., sind aus Kleininvestitionsmitteln 
zu finanzieren (Bescheid des Ministeriums der Finanzen 
04/5320/1073 v. 17. 3, 52). 


(GdR 111.1 6575/52 v. 25. 3.52/31 776) gez. I. A.: Thiede 


GdR 711 


Betr.: Verzugszinsenzahlung an Privatbetriebe 

Bezug: Preisverordnung Nr, 233 (Verordnung tiber 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen beim 
Geschéftsverkehr der privaten Betriebe mit der 
volkseigenen und der ihr gleichgestellten Wirt- 
schaft vom 5. Marz 1952, 


Die Preisverordnung Nr. 233 ist im Gesetzblatt der DDR 
33/1954 vom 14. Marz 1959 abgedruckt. In ihr ist fest- 
gelegt, da8 die Betriebe der volkseigenen und der ihr 
gleichgestellten Wirtschaft (und damit also auch die 


Deutsche Reichsbahn) verpflichtet sind, beim Geschifts—- 


‘verkehr mit den privaten Betrieben die Bestimmun- 
gen der 6. Durchfithrungsbestimmung vom 15. Juli 1949 
zur Verordnung tiber die Finanzwirtschaft der volks- 
eigenen Betriebe zugrunde zu legen, 

Aus dieser Vorschrift: engibt sich, wie in §2 Absatz 2 
der PVO 233 ausdriicklich festgelegt ist, daB die priva- 
‘ten Betriebe fur ihre Forderungen nach Ablaut der 
l4tagigen Zahlungsfrist genauso Verzugszinsen ver- 
langen kénnen wie die volkseigene Wirtschaft und die 
Deutsche Reichsbahn. Da die Preisverordnung am 
14, Marz 1952 verkiindet worden ist, kénmen derartige 
eVerzugszinsen ab 13. April 1952 verlangt werden. 


Es wird darauf hingewiesen, daB Rechnungen von 
Privatbetrieben auch weiterhin erst bezahlt werden 
diirfen, wenn sie ordnungsgemAB geprtift worden sind. 
Unter Beachtung der neuen gesetzlichen Bestimmungen 
muB die Priifung und Bearbeitung der Rechnungen 
durch die Fachabteilungen aber so beschleunigt wer- 
den, daB die rechtzeitige Zahlung innerhalb der Zah- 
lungsfrist in jedem Falle gewihrleistet ist, Fir etwa 
entstehende Verzugszinsen werden die dafiir Verant- 
wortlichen genauso herangezogen. und belastet wie bei 
Verzugszinsenzahlungen an volkseigene Betriebe, 

Die Hauptbuchhalter treffen alle erforderlichen MaB- 
nahmen, um Verzugszinsenzahlungen, zu vermeiden, 
(GdR 111.1 — 1083/52 v. 26. 3. 52/31 776)  gez.I. A. Thiede 


A 


f GdR 712 


Betr.: Erfassung der von der Besatzungsmacht oder 
Stellen der SKK genutzten Teile des Anlagever- 
migens der Deutschen Reichsbahn 


‘Aus uns vorliegenden Berichten entnehmen wir, daB 
bei einer Anzahl von Rb-Stellen Grundstiicksfldchen, 
Geb&ude oder andere Bestandteile des Anlagevermé- 
gens der Deutschen Reichsbahn von Einheiten der Be- 
satzungsmacht oder Stellen der SKK genutzt werden, 
ehne daB bisher ordnungsgemiBe Abrechnung mit 
diesen Stellen bzw. dem Amt fiir Reparationen er- 
folgte. 

Die Rbd’en und Raw’e melden uns bis zum.15, 4. 52, 
welche Objekte in ihrem Bereich von den obengenann- 
ten Stellen genutzt werden, Dabei ist fiir jedes Objekt 
anzugeben: 

1. die genaue Bezeichnung des Anlagegegenstandes 

und seiner Lage, 


2. der Anlagen-Bruttowert und der jahrliche Ab- 
schreibungsbetrag, : 

3. die darauf lastenden Grundsteuern, - 

4. andere darauf lastende 6ffentliche Abgaben (diese 

. zusammengefaBt). 
Ferner ist je Objekt anzugeben: 

5. von welcher Stelle sie genutzt werden, 

seit wann die Nutzung erfolgt sowie 


7. ob und mit welchem Betrag eine Abrechnung der 
uns entstandenen Kosten mit den Stellen bzw. Amt 
fiir Reparationen erfolgt. 


S 


(GAR 111.1 — 470/52 GKB-Nr. 011508 v. 25, 3. 52/31 776 
GdR 713 


Betr.: Erliuterungen und Erginzungen zum Kontenplan 
der Deutschen Reichsbahn 1952 


Mit Verfiigung 111.1 769/52 vom 29, 2. 52 wurde ange- 
ordnet, daB die von der DIB zu erhebende Gemein- 
kostenpauschale ungektirzt an die GdR, abzuliefern ist. 
Demzufolge ist das Konto 4980 von den Reichsbahn- 
bezirken (Investtragern) und Rbd’en nicht mehr zu be- 
nutzen. Die Betrdge sind als ,yandere abzufiihrende Ein- 
nahmen“ ftir Konto 4980 der GdR abzuftihren, 

Aus der Priifung der Kontrollberichte hat sich ergeben, 
daB die Kontengruppe 28 (im Jahre 1950 das Unter- 
sruppenkonto 239) vielfach irrtiimlich verwendet wor- 
den ist, wodurch sich eine Aufbliahung der Konten- 
Klasse 2 auf der Soll- und Habenseite ergeben hat. 
Um dies zu vermeiden, wird hiermit angeordnet, daB 
die Kontengruppe 28 ab 1. 1. 52 nicht mehr zu ver- 
wenden ist. Der sich in der Kontenklasse 2 (ausge- 
hommen Kontengruppe 29) ergebende Saldo ist viel- 
mehr von den bilanzierenden Rb-Stellen im Ergebnis 
B oder C auszuweisen. 

In den Erléuterungen in dem Kontenplan 1952 zum 
Text, Ziffer 01, ist vorgesehen, da8 die Buchung von 
Bestinden der Kontengruppe 05, die in der Umlauf- 
mittelsphére verbraucht oder verarbeitet werden (z. B. 


als Instandhaltungsmaterial), per Kontenklasse 4 an_ 


Umlautfmittelfonds erfolgt. Um die sich daraus ergeben- 

den haufigen Anderungen des Umlaufmittelfonds zu 

vermeiden, ist die Buchung per Kontenklasse 4 unter 
4wischenschaltung des Kontos 1931 an Konto 2604 vor- 
zunehmen. 

Das Konto 2604 ist hierfiir mit der Bezeichnung 
»Ertrage aus Verbrauch von Bestaénden der Konten- 
gtuppe 05 zu Lasten der Kontenklasse 4“ 

im Kontenplan new einzurichten, ; 

Zur Erleichterung der Abstimmung innerhalb der 

Rbd’en sind ferner die Konten 0860 und 0890 wie folgt 

zu unterteilen: 

08600 Zugang durch Umsetzungen von Rb-Stellen der 

gleichen Rbd 

08607 Zugang durch Umsetzungen von Raw zu Raw 


08608 ae 5 Umsetzungen von anderen 
_ Rb-Stellen’ 
08609 af Umsetzungen von volkseigenen 
Betrieben 


08900 Abgang durch Umsetzungen an Rb-Stellen der 
gleichen Rbd 


_ 08907 re 33 Umsetzungen von Raw zu Raw 
08908 a So Umsetzungen an andere Rb-Stellen 
08909 5 »  Umsetzungen an volkseigene 


Betriebe 


(GdR 111.1 — 1084/52 v. 26. 3, 52/31 776) gez. Thiede 


v 


Es lebe die Republik Polen 
und ihr im Friedens- und Freiheitskampf der Vélker so verdienter 
Président Boleslaw Bierut 
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: . XT. Arbeit und Lohn 


Dienststellenbewertung Halle 127 
Nach Vfg. GD 123.4/403/407/52 v. 13. 3.52 sind die 
-Bw’e Altenburg (Thiir.) 
Engelsdorf : 
Leipzig-Wahren und das . 
Bww Leipzig Hbf West 


mit Wirkung vom 1. 4. 52, in die Rangkl. Ia einzugrup- 
pieren. Das mit AV 496/48 bekanntgegebene Dienst- 
stellenverzeichnis muB berichtigt werden, 


(123 A6 Ogsb v. 19. 3. 52) 


XIII. Recht und Verwaltung 


Berlin 295 


Betr.: Zugehérigkeit der der Rbd Bln unmittelbar . 


_ untersteliten Stellen 


Durch die Einfiihrung des Prinzips der Eigenwirtschaft- 
lichkeit bei der Deutschen Reichsbahn sind verschie- 
dene bisher der Rbd Bln unmittelbar unterstellte Stel- 
i wares und personell anderen Stellen zu-- 
geteilt: 


Es wurden zugeteilt: 


Der Rbd Bin weiterhin unmittelbar 
unterstellt sind folgende Stellen: 


Reichsbahnimter Berlin 1—7 u. S-Bahnamt, 
Reichsbahn-Neubaudimter Bln 1—4, 
Vermessungsamt der Rbd Bln, 
Priifungsamt Berlin, 

Verkehrskontrolle I der Rbd Bln, 
Verkehrskontrolle II der Rbd Bln, 
Hauptlager der Rbd Bln, 


B ae kK a ai b q - ; ? 

Seite sc ou ae oe Rha Bin | Lochkartenstelle der. Rbd Bln, 

Hochbaumeisterei-Neubau we eg i Fahrkartendruckerei u. Druckerei der Rbd Bln. 

Schwellenlager Zernsdorf: : oe » 2 , : : 

Stw Bln Wirtschaftlich u. personell der Rbd Bln zugeteilt: 

(einschl, alle Sm u. Fm des gesamten : ii 

Rbd-Bezirks als AuSfenstellen ahs to Lo Hauptwagenamt Berlin, - gez, Jonas 

Bahngarinerei Wannsee i 3 » # (184 V 3l Og v. 26. 3. 52/25 024) : 
XIV. Soziales 

Betr.: Arbeitsschutz; GdR 714 GdR7 15 


Vorsicht beim Arbeiten mit Elektron 


In einem Bahnbetriebswerk hatte ein Werktatiger trotz 
Verbotes Unterlegscheiben aus Elektron auf der Sehmir- 
gelscheibe geschliffen. Elektron ist leicht entztindbares 
und bei der Verbrennung eine groBe Hitze entwickeln- 
des Leichtmetall. Der Schleifstaub wurde nicht beseitigt. 
Als darauf ein. Vorschlosser einen Dreikantschaber 
schleifen wollte, entziindete sich beim Schlieifen der 
Elektron-Schleifstaub, wodurch ihm drei Finger. der 
linken Hand verbrannt wurden. . 


Elektron ist nur so zu bearbeiten, daB Rtickstinde nicht 
zu Verpuffungen fthren kénnen (Bearbeitung nur auf 
der Drehbank, Frasmaschine usw.). Das Schleifen kann 
gestattet werden, wenn im Na&schleifverfahren ge- 
arbeitet wird. 


Trockenschleifen bzw. Schmirgeln von Elektron. ist 
grundsitzlich verboten. . 


Die in Frage kommenden Beschaftigten sind entsprechend 


aufzuklaren. gez. Schmidt 


(IV - V - 148 - So 14 - Usup - 3155/52 v. 25. 3. 52/31443) 


ARBEITSSCHUTZ 
ARBEITSRECHT 


Beir.: Tédlichen Unfall einer Arbeiterin auf dem Aus- 
gangsgleis (Gleiswaage) in einem Raw 


Durch nicht *geniigendes VerantwortungsbewuBtsein 
eines Arbeiters und schlechtes. Zusammenarbeiten der 
Beschiftigten hat sich in einem Raw der nachstehend 
geschilderte tédliche Unfall zugetragen: 


Fine Arbeiterin war mit dem Entfernen der Kreidean- 
schriften an fertiggestellten Gtterwagen beschaftigt. 
Diese Fahrzeuge standen auf der Gleiswaage und wur- 
den mit Hilfe eines Spills weiterbewegt. Die Arbeiterin 
befand sich im Augenblick des Unfalls vermutlich und 


 soweit die Ermittlungen engaben, an der Stirnseite des 


Wagens. Ein Arbeiter, der hinter dem Wiegehauschen 
stand, gab dem Spillbediener das Zeichen zum Vor~ | 
ziehen. Durch die sofort einsetzende Bewegung der ’ 
Fahrzeuge wurde die noch an der Stinmnseite des Wagens 
beschiftigte Arbeiterin umgestofen und von einer Achse 
des abrollenden Wagens am Kopfe tédlich verletzt. 


Der Arbeiter, der das Signal zum Vorziehen gab, hatte 
seinen Standort so eingenommen, daB er nicht in der 
Lage war, das Gleis zu iibersehen. Er hitte sich vor 


Jeder 
verhinderte. Unfall ~ 
ein Beitrag 


zur Erilillung 


des Fintjahrplanes! 
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jeder Bewegung der Fahrzeuge davon luberzeugen 
mtissen, da8 daran Arbeitende nicht gefahrdet sind. 
Nur durch eine voHige AuBerachtlassung der Unfall- 
verhiitungsvorschrift Teil V § 31I (2) und (6) sowie 
II <4) konnte sich dieser Unfall ereignen, Der Unfall 
konnte sich erst dadurch ereignen, da8 der das Signal 
gebende Arbeiter sich seiner Verantwortung nicht be- 
wuBt war. 

Es gilt, aus diesem Unfall die Lehre zu ziehen, bei 
allen auszufiihrenden Arbeiten, stets umsichtig zu han- 
deln. Eine gemeinsame vorherige Absprache der Be- 
schaftigten fiber den Arbeitsschutz ist erforderlich. Jede 
etwa vorhandene Abstumpfung gegentiber den Gefah- 
ren des Betriebes muB energisch bekimpft werden. 
Dies gilt besonders fiir die als Ortsaufsichtsfiihrer tati- 
gen Eisenbahner. 


Es sind uns bis zum 10.5.52 von den Raw’en, die fiir 
diesen, Arbeitsvorgang verantwortlichen OAF nament- 
lich zu benennen, Bei Neubesetzung dieser Stellen ist 
der Name des jeweiligen OAF zu melden. Die in Frage 
kommenden Werktatigen bei den restlichen Dienst 
stellen. sind den zustindigen Abt. XIV der Rbd'en bis 
zum 30. 4, 52 bekanntzugeben, die die Namensverzeich- 
nisse unter gleichzeitiger Angabe der Dienststelle der 
Abt, XIV der GdR bis zum 10. 5. 52 vorlegen.. Die 
GKB-Nr. lautet 014507, 


Wir ersuchen, diesen Unfallvorgang zum Anla8 einer 
Belehrung und Aufklarung aller beteiligten, Beschiftig- 
ten zu nehmen, Die Wiederholung eines derartigen 
tédlichen Unfalles mu8 unter allen Umstinden ver- 
mieden werden. 


(VIII-V-IV-143-So- 3182/52 y. 27, 3. 52) 


GdR 716 


Beir.: Erginzung der Dv 27691 (Verzeichnis der zu- 
gelassenen Arbeitsschutzkleidung und Arbeits- 
schuizmittel), 

3. Berichtigungsblatt, 


Das Verzeichnis der zugelassenen Arbeitsschutzklei- 
dung und Arbeitsschutzmittel ist wie folgt zu erginzen: 
Auf Seite 13 ist unter lfd. Nr. die Nr.69 mit folgender 
Tatigkeit nachzutragen: »Arbeiten in Kohlenstaub- 
mahlanlagen.“ In Spalte »Art des Schutzstiickes, Ge- 
raéte-Haupt-Nr.“ sind die Gerate-Haupt-Nummern. 02%), 
18, 78, 90, 91 und 92 und in Spalte »Bemerkungen* 
der Wortlaut ,,3) aus dichtem Gewebe“ Anzutragen, 


Auf Seite 16 sind unter lfd. Nr, lila unter Spalte ,, Art 
des Schutzsttickes, Gerate-Haupt-Nr.“ die Gerate- 
Haupt-Nummern 18, 28/34 und 82') und unter Spalte 
»Bemerkungen“ der Text 1) Nach Bedarf, nachzutragen. 


Auf Seite 24 ist unter lfd. Nr. die Nr. 268 mit folgen- 
der Tadtigkeit nachzutragen: »Rottenaufsichtspersonal", 
In Spalte ,Art des Schutzstiickes, Gerite-Haupt-Nr.* 
sind die Gerite-Haupt-Nummern 18 und 78 einzu- 
tragen. 

Auf Seite 27 ist unter lfd. Nr, 299 unter Spalte ,,Art 
des Schutzstiickes, Gerite-Haupt-Nr.“ die Gertite- 
Haupt-Nr. 18 hachzutragen. ; 


Auf Seite 35 ist unter Ifd. Nr. 60 unter Snalte »Art des 
Schutzstiickes, Gerdte-Haupt-Nr.“ die Gerate-Haupt- 
Nr. 49 nachzutragen, : 

Auf Seite 35 ist unter Ifd. Nr. die Nr. 60a mit folgen- 
der Tatigkeit nachzutragen: ,Oberbau: Bahnunter- 
haltungsarbeiter, die stindig zwischen den Gleisen 
arbeiten.“ In Spalte »Art des Schutzsttickes, Gerite- 
Haupt-Nr.* sind die Gerdéte~-Haupt-Nummern 49 und 50 
einzutragen. 

Auf Seite 35 ist unter lfd. Nr. 64 unter Spalte »Art des 
Schutzstiickes, Gerdte-Haupt-Nr.“ die Gerdte-Haupt- 
Nr. 81%) nachzutragen. : 


gez. Schmidt | 


t 


Auf Seite 35 ist unter lfd. Nr. 67 unter Spalte ,,Art des 
Schutzstiickes, Gerite-Haupt-Nr.“ die Gerdte-Haupt- 
Nr. 81 mit dem Zusatz 5) zw versehen, 


Die obengenannten Erweiterungen der Arbeits-, 
Winter- und Regenschutzkleidung fiir Bahnunterhal- 
tungsarbeiter treten —- soweit fiir 1952 keine Mittel 
mehr vorhanden sind — ab 1.1.53 in Kraft. 


XIV 


=> . gez. Wisniewski 
(XI-IX/X-~143-So- 3197/52 v. 2. 4. 52) 


Betr.: Unfallverhiitung Berlin 296 
hier: ‘Tédliche Unfalle im Bahnunterhaltungsdienst 


In letzter Zeit waren unter den Beschéftigten des 
Bahnunterhaltungsdienstes mehrere tédliche Unfalle zu 
verzeichnen, die auf mangelnde Vorsicht der Kollegen 
zurtickzufithren: sind. 


Kin Bautrupp hatte den Auftrag, einen Streckenab- 
schnitt im N-S-Tunnel der S-Bahn durchzuarbeiten. 
Es waren alle Vorkehrungen getroffen, um ein unfall- 
freies Arbeiten zu gewdhrleisten. Wahrend der Arbeit 
entfernte .sich ein Bua von der Kolonne, ohne den 
Rottenfiihrer oder den Sicherungsposten zu verstandi- 
gen. Trotzdem sich dieser Bua noch mit einigen Kol- 
legen unterhalten hat, machte sich tiber seinen Ver- 
bleib niermand Gedanken, Als beim Herannahen des 
ndchsten S-Bahnzuges rechizeitig Signal gegeben wurde, 
traten die Bua aus dem Gleis. Der S-Bahnzug hatte 
schon die Baustelle passiert, als nach etwa 30m das 
Triebwagenpersonal plétzlich in 5m, Entfernung im 
Gleis einen sich bewegenden Schatten sah, Die sofort 
eingeleitete Schnellbremsung konnte jedoch nicht ver- 
hindern, da8B der Bua, der sich so weit von der Rotte 
entfernt hatte, tiberfahren und auf der Stelle getétet 
wurde. : 


Ein weiterer tédlicher Unfall ereignete sich, als ein 
Bua wihrend der Mittagspause die Baustelle verlieR 
und in den angrenzenden Wald ging, um mit der Stein- 
schlaggabel nach Kaninchen zu graben. Dabei stieB er 
auf einen Sprengkérper, den er trotz Warnung aufhob 
und vermutlich untersuchte. Durch die Explosion des 
Sprengkérpers wurde der Bua vollkommen zeérrissen. 
Ein anderer Bua, der als Aufsichtfihrender einer 
Frauenrotte Unterhaltungsarbeiten ausfiihrte, verlieR 
wahrend der Mittagspause den Aufenthalisraum, um 
zur Arbeitsstelle zuriickzukehren, Dabei muB er nicht 
auf das Herannahen eines Zuges geachtet haben. Da 
auch das Lokpersonal keine Wahrnehmungen machte, 
muB angenommen werden, da8 der Bua erst kurz vor 
der Lok ims Gleis trat. Er wurde Uberfahren und war 


~ sofort tot. 


Die vorstehend geschilderten Unfalle sind auf grobe 
Fahrlassigkeit zuriickzufithren. Alle drei Kotlegen kénn- 
ten heute noch am Leben sein, wenn sie nicht die pri- 
mitivsten Regeln der Vorsicht in so grober Weise ver- 
letzt hatten, 


Die Unfalle sind im Unterricht tiber Unfallverhiitung 
unter Mitwirkung der Ask eingehend zu besprechen. 

Die Dienststellen bestétigen den Rbi die Durchftih- 
rung bis 1. 6. 52 und die Rb§{ der Rbd als Sammelsache 


bis 10. 6. 52. 


(141 K 4 Usua v. 1. 4, 52/64 444) gez. Pommeranz 


‘Warnung an alle! 


Betr.: Unfallverhiitung Berlin 297 
hier: Bemerkenswerter Unfall eines Rangieraufsehers 


Bei der Behandlung einer Rangierabteilung wdAhrend 
der Dunkelheit begab sich der mit den Arbeiten beauf- 
tragte Rangieraufseher in die Nahe eines zur Abteilung 
gehérenden Kesselwagens. Kurze Zeit danach beob- 


Kollegen, setzt alle Kraft ein, um den 1. Mai 1952 zu einem Kampftag 
fiir den beschleunigten Abschlu§ eines Friedensvertrages zu gestalten 
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achteten in der Nahe weilende Kollegen, dai aus dem 
Kesselwagen eine helle Stichflamme emporschof und 
gleich darauf eine starke Detonation erfolgte. Als die 
’ Kollegen zur Unfallstelle eilten, fanden sie-den Rangier- 
aufseher mit schweren Verbrennungen und Knochen- 
briichen neben dem Kesselwagen liegen. Der Ver- 
ungliickte gab an, da®B sich im Vorbeigehen ausstré- 
mende Gase an seiner Karbidlaterne entzlindet und die 
Explosion verursacht hatten. 


Die Ursache des Unfalles wurde jedoch einwandtfrei 
geklart. Danach hat der Verletzte den Kesselwagen be- 
stiegen und mit der Karbidhandlaterne in das Mann- 
loch hineingeleuchtet. 


Der Verungitickte hat sich der fahrléssigen Brand- 
stiftung schuldig gemacht, erheblichen Sachschaden 
verursacht.und den Kesselwagen als Beférderungs- 
- mittel dem wirtschaftlichen Aufbau der DDR fir Nar eek 
Zeit entzogen. : 


Der Verletzte hat gegen die UVV I § 15 (10) verstofen. 
Die Verletzungen des Rangieraufsehers waren so schwer, 
da er nach seiner Genesung seinen Dienst als Rangierer 
nicht mehr aufnehmen kann. 


Im Unterricht tiber Unfallverhiitung ist dieser Unfall 
mit den in’ Frage kommenden Beschaftigten eingehend 
zu besprechen. Besonders ist darauf aufmerksam zu 
machen, daf sich niemand verleiten lassen soll, sich aus 
elgenem Interesse an Kesselwagen zu beschéftigen, um 
gegebenenfalls Restbestinde an Sprit und dergl. her- 
auszuholen. Im vorliegenden Fall mu8B angenommen 
werden, daB der Verunglliickte diese Absicht hatte und 
aus diesem Grunde den Wagen bestieg. 


Ferner ist bei dieser Gelegenheit auf die genaueste Be- 
achtung der im Abschnitt IX § 34 Abs. 4 der VO zum 
Schutze der Arbeitskraft gegebenen Bestimmung hinzu- 
weisen, wonach Arbeiter und Angestellte zur Erhaltung 
ihrer eigenen Gesundheit und der ihrer Mitarbeiter 


i 


sowie im volkswirtschaftlichen Interesse bei ihrer Ar- 
beit alle zum Schutz der Arbeitskraft erlassenen Ar- 
beitsschutzbestimmungen zu beachten und die gege- 
benen Anweisungen zu befolgen haben. 


Die Dienststellen bestitigen die Durchfiihrung bis zum 
5. 5.52 den zustandigen Reichsbahnémtern und die 
Amter der Reichsbahndirektion als Sammelsache bis 
zum 15. 5. 52, 


' gez. Pommeranz 
(141 K 4 Usu v. 20. 3. 52/64 444) 


Betr.: Bahnirztlicher Dienst Berlin 298 


Ab 1. 4. 52 ist Dr. med. Johannes Genschel zum 
Oberbahnarzt der Reichsbahndirektion Berlin bestellt wor- 
den. Die Sprechstunden werden montags, mittwochs und 
freitags in der Zeit von 9—12 Uhr, Schéneberger Ufer 1—3, 
abgehalten. 


(141 BaD v. 21.3. 52/64 581) gez. Pormmeranz 


Berlin 299 


Betr.: Arbeitsschutz und Unfallverhiitung 


hier: Anstrich der Gas-, Licht- und Wassertiillstiinder 


Im Bezirk der Rbd Berlin sind in letzter Zeit mehrere 
Unfalle durch Anlaufen und Fall tiber die auf Bahn- 
héfen zwischen den Gleisen aufgestellten Gas-, Licht- 
und Wasserfiillstinder, besonders bei Dunkelheit, her- 
beigefiihrt worden. Um in Zukunft derartige Unfiille 
auf ein Mindestma®B zu senken, wird als MaBnahme zur 
vorbeugenden Unfallverhtitung hiermit angeordnet, die 
genannten Stinder. mit weiBer Farbe — Leuchtschutz- 
farbe nicht erforderlich — zu streichen. Es ist beim 


_Neuanstrich darauf zu achten, daB die Kennzeichnung 


je nach Art der Stander, gelb, blau, griin usw. am obe- 
ren Ende nicht liberstrichen wird. 


Die Durchfiihrung der Anordnung ist uns von den Rba 
unter Bezugnahme auf diese Verfiigung bis zum, 30. 5. 52 
schriftlich zu bestatigen. 


(141 K'4 Us v. 20. 3, 52/64 444) gez. Pommeranz 


Betr.: Bahnirztlicher Dienst Dresden 177 


Der Reichsbahnarzt Dr. Werner Tépfer, Bautzen, ist 
aus dem Dienst der Deutschen Reichsbahn ausgeschieden. 
Ab 1. 3. 52 wurde Dr. Werner Scholz, Bautzen, als 
Reichsbahnarzt fiir den Bahnarztbezirk Bautzen bestellt. 
Die Unfallmeldetafeln’ und Drucksachen 43303 ,Kurze 
Winke zur vorliufigen Hilfeleistung“ sind zu berichtigen. 


(141 K 5 Ua v. 4.3. 52 / 25 72) 


ae Schulung 


GdR 717 
Betr.: Kurzfilm ,,Schiene — Achse — Schiff", 


Der von der DEFA-Kurzfilmabteilung gedrehte Beipro- 
grammfilm ,Schiene-—~ Achse — Schiff* ist vor kurzem 
in Berlin -erstaufgeftihrt worden. Dieser Film steht im 
Verleih der ProgreS-Film-Verleih G.m.bH., Berlin 
W 8, JigerstraBe 32, und kann dort gegen eine Leih- 
gebiihr von 5 DM pro Tag zu Kultur- und ahnlichen 
Veranstaltungen abgefordert werden. ~ 


Die Grtlichen Filmverleihanstalten sind ftir aie Be- 
schaffung dieses Filmes einzuschalten. 


(GAR 151.2/2202/52 v. 3. 4. 52/31 451) gez. Farruhn 


Unter Fihrung der Sowjetunion, Schulter an Schulter mit dem polnischen Volk — 
fiir die Sicherung des Weltfriedens! 


127 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


— 


’ 
1 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


XVI. Personal 
Betr.: Vordruck ,,Beurteilung“ 099 58. GdR 718 


T Ab 1. Mai 1952 wird der Vordruck ,,Befahigungsbericht“ 09958 auSer Kraft gesetzt. Er wird durch den 
folgenden Vordruck »Beurteilung* 099 58 ersetzt. Dieser neue Vordruck wird es den Personalabteilungen 
ermdglichen, am Schlu8.der Ausbildung eine Beurteilung tiber die fachlichen und persénlichen Eigen- 
schaften des Anwarters entsprechend unseren Grundsdtzen der Kaderentwicklung zu fertigen. 


(Vordruck) 


Deutsche Reichsbahn 


Diemststelle: occ ssssssssecsssnssstsassssisssssssssuseseesesssen 


POS LOI asi he she A se etal ac hs total leon eT re Ts Ee oa eect ee oh ales) eed nee sand oa hfedcedea 


im Ausbildungsabschnitt 


in der Zeit VOM: cece 


a) Fachliche Eignung: Ist eine Verlangerung der. 
Ausbildung nach dem Ausbildungsabschnitt bzw. 
in dem Ausbildungsabschnitt erforderlich, und s 
wird der Anw&rter voraussichtlich das Ziel der 
Gesamtausbildung erreichen? 


b 


— 


Wie war die Mitarbeit in der Arbeitsgemein- 
schaft und im Lernaktiv? : 


c 


~~ 


Wie ist die Einstellung des Anwéarters zu unserer 
neuen Gesellschaftsordnung, und wie sind seine 
Arbeiten auf gesellschaftlichem Gebiet zu be- 
werten? 
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d) Wie sind Flei8, Ordnung, dienstliches und auBer- 


dienstliches Verhalten zu bewerten? 


CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


e) Allgemeine Beurteilung iiber Auffassungsgabe, 
spatere Verwendbarkeit, Zuverlassigkeit und die 


sonstigen charakterlichen usw. Eigenschaften: 


(Unterschrift des Mitgliedes_der "Wewerkeschattsieitung) 


(GAR 16.3 3/34/52 v. 10. 3.52/31 466) 


Approved For Release 2002/01/04 : 


(Unterschrift des Ausbildungsleiters) 


Gesehen: 


— (Unterschrift des Personalleiters des Amtes 
oder der Rbd 


gez. Jonack 
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GdR 719 


Betr.: Ungiiltigkeitserklirung eines Dienstausweises 
und einer persénlichen Fahrkarte 


‘Der Dienstausweis der DdR Nr. 2051 D 29, ausgestellt 
auf den Href. Karl Dabbert, geb. 20. 2. 1898, und die 
pers6nliche BIlIa-Karte Nr, 27546 giltig ftir alle 
Strecken der DR ftir das Jahr 1952, ausgestellt auf 
den gleichen Namen, werden, hiermit ungiltig erklart. 
Bei Vorzeigen des Ausweises bzw. der Fahrkarte sind 
die Personalien festzustellen und sofort Mitteilung zu 
erstatten. b 


(GdR 161 P 30/9/1/52 v. 15. 2. 52/31 913) gez. Jonack 


Betr.: Belohnung Magdeburg 130A 


Dem Fdl Franz Schablitzki, Bf Magdeburg-Buckau, 
wurde’ fitr besondere Aufmerksamkeit und entschlosse- 
nes Handeln zur Abwendung einer Betriebsgefahr eine 
auBerordentliche Belohnung gewihrt. 


(12 B 7 Pbnsch v. 13. 3. 52/1148) gez, Kriiger 


»DER VERKEHR« 


Zeitschrift fir das gesamte Verkehrswesen 


‘ XVII. Mitteilungen 


Generalversammlung der Reichsbahnsparkasse 
e.G.m.b.H., Greifswald 


Wir laden hiermit unsere Mitglieder zu der am Sonnabend, 
dem 26. April. 1952, um 16 Uhr, im Hotel ,Zur Traube“, 
Greifswald, Johann-Sebastian-Bach-Strabe 3, Stattfindenden 


: ordentlichen Generalversammlung 
ein, ; 
Tagesordnung: 

1. BegriiBung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, 
2. Referat tiber das politische Zeitgeschehen, 
8. Berichte 
a) des Vorstandes tiber die Geschaftstatigkeit 1951, 
b) des Priifungsausschusses des Aufsichtsrates tiber 
die Priifung des Jahresabschlusses 1951, 
4. BeschluGfassung tiber 
a) Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung per 31. 12. 1981, 
b) Verwendung des Reingewinnes, 
c) Entlastung des Aufsichtsrats und Vorstandes, 
5. Festsetzung der Héchstgrenzen fir Anleihen und Kre- 
dite mach § 49 des Genossenschaitsgesetzes, 
6. Neuwahlen zum Aufsichtsrat, 
7%. BeschluSfassung iiber: 
Zusammeniegung der Reichsbahnsparkassen in der 
DDR — Ref: Koll. Richter, Leiter der Zentrale der 
Reichsbahnsparkassen, Berlin, : 
6. Behandlung eingegangener. Antrige. 


Der Geschaftsbericht ftir das Jahr 1951 liegt in unseren 
Geschéfisraumen und bei unseren Vertrauensménnern zur 
gefl. Einsichtnahme aus, 


Greifswald, den 26. Marz 1952. 


Reichsbahnsparkasse’ Greifswald 
eGmbH. 
Greifswald 
gez. Lehmann gez. Trotz 
gez. Briiggemann 


Du wunderst dich tiber meine neuen Mabel? 


Ja ich SPare 


bei der Reichsbahnsparkasse! 


Generalversammlung der Reichsbahnsparkasse eGmbH., 
Halle (Saale) 


Am Sonnabend, dem 3. Mai 1952, findet im Unterrichtsraum 
des Reichsbahnamtes Halle (Saale), ThielenstraBe, um 
13 Uhr die 


ordentliche Generalversammlung 
statt. : 


Tagesordnung: 
BegriiBung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, 
Geschiftsbericht fiir das Jahr 1951, 
. Bericht des Priifungsausschusses des Aufsichtsrates, 


BeschluBfassung itiber den Bericht des Priifers der 
Reichsbahnsparkassen-Zentrale, Berlin, 


Pee 
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Genehmigung der Jahresrechnung 1951, 
Entlastung des Aufsichtsrates und Vorstandes, 
BeschluBfassung tiber Gewinn per 31.12. 1951, 
8. Festsetzung der Hichstgrenzen 

a) Anleihen der Genossenschaft, 

b) Spareinlagen, 

c) zu bewilligende Darlehn, 
9. Wahl zum Aufsichtsrat, 
16. Zusammenlegung der Reichsbahnsparkassen, 
11. Verschiedenes. 
Die Vertreter werden zu dieser Versammlung eingeladen 


An sie ergeht ein Einladungsschreiben’ mit ‘Geschifts- 
bericht 


soo 


Reichsbahnsparkasse Halle (Saale) 
eGmbH. 
gez. Dietze gez. Albrecht 


SVKE 


Betr.: Verlagerung von Aufgabengebieten der Sozial- 
versicherung in die Dienststellen ab 1. 1. 1952 


Um Unklarheiten, die bei einzelnen Dienststellen noch 
immer bestehen, zu beseitigen, wird nochmals auf fol- 
gendes hingewiesen: 


1. Samtliche mit der Arbeitsunfadhigkeit der Beschdf- 
tigten zusammenhadngenden Unterlagen (Arbeitsbefrei- 
ungsbescheinigung usw.) verbleiben bei den Dienst- 
stellen, Die fiir die Sozialversicherung zu verauslagen- 
den Betrage erforderlichen Unterlagen (Auszahlscheine 
usw.) sind gem. Anordnung im -Telegrammbriet der 
GdR vom 21.12.51 (116/3509/51) aufzubewahren. _ 


2. Die bisher der SVK vorzulegenden genehmigungs- 
pflichtigen Verordnungen, wie z. B. HeiBluft, Rotlicht, 
Blaulicht, Kurzwellenbestrahlungen usw., sind nunmehr 
auch durch die Dienststellen zu genehmigen. Kurz- 
wellen-Bestrahlungen diirfen nicht genehmigt wer- 
den, wenn sie bei einem Masseur durchgeftihrt werden 
sollen. Sie sind nur zu genehmigen, wenn sie bei 
einem Arzt unter Arztl. Aufsicht durchgefiihrt werden. 
Es ist jedoch darauf zu achten, daG stets eine Diagnose 
auf der Verordnung angebracht ist und daB bei ver- 
ordneten Leibbinden stets der Beratungsarzt zu Rate 
zu ziehen ist. 


Ultraschallbehandlungen sind nur zu genehmigen, wenn 
sie in der Charité, Berlin NW 7, Schumannstr. 20/21, 
oder im Stadt. Krankenhaus im Friedrichshain, NO 18, 
Leninallee 171, oder Ludwig-Hoffmann-Krankenhaus, 


- Bln.-Buch, Zepernicker Str. 1, oder Stidt. Krankenhaus 


Prenzlauer Berg, Bln. NO 55, Christburger Str. 7, oder im 
Roéntgeninstitut Potsdam-Babelsberg, Kopernikusstr. 32, 
durchgefiihrt werden. Eine Nachuntersuchung durch 
einen Beratungsarzt ist in solchen Fallen nicht zu ver. 
anlassen, 


AuBerdem wird in diesem Zusammenhang auf die Mit- 


teilungen im Mitteilungsblatt Nr. 16 der GdR vom 
15, 12. 51, Berlin 255, verwiesen. Es dtirfen pro Verord- 
nung nicht mehr als 6, im Quartal nicht mehr als 15 Re- 
handlungen fiir HeiGluft, Rotlicht usw. genehmigt wer- 
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den. Dariiber hinausgehende Verordnungen miissen 
drztlicherseits begriindet sein und der Kasse zum Ent- 
scheid vorgelegt werden, Der Genehmigungspflicht der 
SVK unterliegen grundsdtzlich noch folgende Gebiete: 
a) Zahnersatzantrage, 
b) orthopddische Verordnungen einschl], Heizkissen u. 
Warmeflaschen, 
_¢e) Kostentibernahme-Erklarungen an Krankenhdéuser 
(Ziff.-3). 


3. Bei Einweisungen von Versicherten in ein Kran-~- 
kenhaus ist eine Kostentibernahme-Erklarung fir die 
Krankenhauser in der DDR. nicht auszustellen. Ausge- 
nommen von dieser Regelung sind die konfessionellen 
Krankenhduser. Die Priifung der Anspruchsberechtigung. 
geschieht durch die Krankenhauser selbst, Zu diesem 
Zweck ist auf der Riickseite des Verldngerungs- und 
Auszahlscheines zum Arbeitsbefreiungsschein unter den 
- Worten ,,Haus- und Taschengeld* von den Dienststellen. 
folgendes einzutragen: ,,Ende der Anspruchsberechti- 
gung bei stationarer Behandlung am..:... « (Ablauf 
des Anspruchs auf Barleistungen), Der Auszahlschein 
verbleibt beim Krankenhaus und wird erst nach Ab- 
lauf des Krankenhausaufenthaltes an die Dienststelle 
zuriickgegeben. Hausgeldzahlungen, die zwischenzeitlich 


zu erfolgen haben, kénnen mit anderen Auszahlscheinen * 


vorgenommen werden. Fir die Berliner Krankenhauser 
bleibt das Verfahren der Kostenitibernahme-Erklarung 
vorlaufig bestehen, jedoch werden diese grundsatzlich 
durch die SVK E in Berlin ausgestellt. Des weiteren 
wird ausdriicklich darauf hingewiesen, da Kostentiber- 
nahmen fiir entstandene Krankenhauskosten in West- 
deutschland nur durch das Gesundheitsministerium er- 
folgen kénnen. Antrége dieser Art sind der SVK E 
gwecks Weitergabe zuzuleiten. Gleiches gilt fir alle 
Versicherten der SVK E, die in ein Westberliner Kran- 
kenhaus kommen, und ihren Wohnsitz in der DDR haben. 


4. Die unter vorstehender Ziffer 2 getroffene Regelung 
findet auch fiir die Rentner der SVK EH Anwendung. 
Sofern ein Rentner auf einer Berliner Dienststelle den 
Anspruchs- und Leistungsnachweis vorlegt, k6nnen. die 
Genehmigungen seitens der Dienststellen unter gleich- 
zeitiger Hintragung der Verordnung in den Anspruchs- 
und Leistungsnachweis erfolgen.’ 


5. Sportunfall ist als Betriebsunfall anzuerkennen, wenn 
es sich um einen organisierten Sport handelt. 


6. Krankengeld ist auch dann vom 4. Tag der Arbeits- 
unfahigkeit an erst zu zahlen, wenn der Versicherte 
am 4. oder an einem spiteren Tage unter 14 Tagen stirbt. 


7. Dr. Weinberg, Augenarzt, in Berlin-Spandau, ist 
nicht als Beratungsarzt in Anspruch zu nehmen. 


8. Anspruch auf Leistungen wihrend der Inhaftierung. 
1. W&hrend der Inhaftierung besteht fir den In- 


haftierten kein Anspruch auf Unterstiitzungen und 


Renten an die Sozialversicherung,. 


2. Den unterhaltsberechtigten Familienangehérigen 
von Inhaftierten, die bis zur Inhaftierung dem Ver- 
sicherungsschutz unterlagen, verbleibt der Anspruch 
auf Familienhilfe, wenn der Leistungsfall binnen 
3 Monaten (die Entbindung im Laufe von 8 Monaten) 
nach der Inhaftierung des Versicherten eintritt. 


_ §. Nach der Inhaftierung haben Personen, die in den 
der Inhaftierung vorangegangenen 12 Monaten min- — 

_destens 26 Wochen oder unmittelbar vorher min- 
destens 6 Wochen versichert waren, Anspruch auf 
Leistungen der Sozialversicherung, wenn der Lei- 
stungsfall binnen 3 Wochen nach der Haftentlassung 
eingetreten ist oder wenn sie behandlungsbediiritig 
aus der Haft entlassen werden, Sie haben also An- 
spruch auf kurzfristige Barleistungen unter Zu- 
grundelegung des vor der Inhaftierung erzielten 
Arbeitsverdienstes der letzten 3 Monate. 


4. Inhaftierte, die wihrend der Inhaftierung ein 
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhdltnis ge- 
habt haben und denen in Anbetracht der geleisteten 
Arbeit von volkswirtschaftlicher Bedeutung Anspruch 
auf den erzielten Arbeitsverdienst zusteht, werden 
nach der Haftentlassung den tibrigen Versicherten. 
gleichgestellt, Sie erhalten von der Strafvollzugsan- 

. stalt bei der Entlassung den Versicherungsausweis 
ausgehindigt. 6 


Werden Hiftlinge wahrend eines sozialversicherungs- 
pflichtigen Arbeitsverhiltnisses arbeitsunfahig, so 
haben sie nach Entlassung aus der Haft Anspruch 
auf kurzfristige Barleistungen. Der gleiche Anspruch 
besteht, wenn die Arbeitsunfahigkeit innerhalb 3 Wo- 
chen nach der Haftentlassung einiritt und ein: sozial- 
versicherungspflichtiges Arbeitsverhiltnis bis zur 
Entlassung bestanden hat. Die Arbeitsbefreitung muB 
vom Arzt bescheinigt sein. 


Diese kurzfristigen Barleistungen werden nach dem 
erzielten Verdienst der letzten 3 Monate bzw. 

_ 13 Wochen vor der Entlassung aus der Haft oder vor 
Eintritt der Arbeitsunfahigkeit, wenn diese bereits 
wihrend der Haft bestand, errechnet. 


9, Die Versicheringsanstalt Berlin zahlt bei Behand- 
lung bei freipraktizierenden Zahnarzten im demokra- 
tischen Sektor von Berlin und im Zentralinstitut in der 
Leipziger StraBe, fir feststehenden Zahnersatz- ab 
1, 10. 51 pro Krone oder Briickenglied oder Stiftzahn 
‘einen, ZuschuB8 von je 15 DM wie fir ihre eigenen 
Versicherten. 


10. Die im Mitteilungsblatt der Deutschen Reichsbahn 
Nr. 5 v. 17. 3. 52 Ziff, XVII (Mitteilungen) Seite 84 
gegebene Mitteilung: ,,Wird ein Berechtigungsschein ab 
90. des letzten Monats im Quartal ausgegeben, so gilt 
dieser Schein fir das folgende Quartal“ hat nur fiir: ~ 
Berliner Arzte Giiltigkeit. Arzte in der DDR rechnen 
in jedem Falle den Berechtigungsschein mit Ende des 
jeweiligen Quartalsschlusses ab. 


Noch Abt. XII. 
. _ GdR 720 
Betr.: Anwendung des Arbeitsnormenkataloges 


Teil A 
Verkehrsdienst . 


Seit Ejinfithrung des Arbeitsnormenkataloges 
einige Rbden einen umfassenden Normenvergleich durch- 
gefiihrt. Offensichtliche Fehler in der Normenentwick- 
lung wurden erkannt und durch Arbeitsstudien, am 
Arbeitsplatz in Zusammenarbeit mit Werktitigen, BGL 
und Dienststellenleitung beseitigt. Abweichungen in 


haben 


Arbeit und Lohn 
der Beurteilung der Arbeit, wie sie in  zahlreichen 
Arbeitsnormen zum Ausdruck kamen, konnten bereits 


durch die Anwendung des Arbeitsnormenkataloges TeilA 
innerhalb einzelner Reichsbahndirektionsbezirke auf 
ein. MindestmaB beschrinkt werden. Eine Koordinie- 
rung zwischen den einzelnen Reichsbahndirektionen 
- hat jedoch nicht stattgefunden,. Um zu erreichen, daB 
in allen Reichsbahndirektionen: die bei der Anwendung 
des Normenkataloges gesammelten Erfahrungen grtind- 
lich und ohne Verzug allgemein ausgewertet werden, 


4. Mai 1952 


Kampftag der Werktitigen im Zeichen der Aktionseinheit 
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sind fiir die Anwendung des Arbeitsnormenkataloges 
Teil A — Verkehrsdienst — folgende Ma®nahmen 
durchzufiihren: 


1. Die Rbden iiberpriifen die richtige Eintragung der 


bestatigten Normzeiten und Geldwerte in dem ver- 


volisténdigten. Arbeitsnormenkatalog jeder nach - 


Normen arbeitenden Dienststelle und bestitigen die 
Erledigung schriftlich bis zum 10. 5. 52. 


Samtliche Rbden und Rbd legen ein Arbeitsnormen- 
vergleichsverzeichnis der im Bezirk angewandten 
Arbeitsnormen bis zum 15.5. 52 an. Die Vergleichs- 
verzeichnisse sollen mindestens Spalten iiber Norm- 
Nr. und die fiir die Dienststelle giiltige Normzeit 
aufweisen. Zur Schaffung eines leicht zu_ tiber- 
sehenden Verzeichnisse wird empfohlen, die Arbeits- 
normen nur mit ihren Nummern ohne weiteren Text 
zu bezeichnen. Die von der Rbd Erfurt vorgeschla- 
gene Erweiterung des Arbeitsnormenkataloges zu 
einem Vergleichsverzeichnis durch Einkleben eines 
besonderen Blattes an die rechte Seite wird hiermit 
zur Diskussion gestellt. 


Die Rbden und Rbi fiihren ab sofort auf der Grund- 
lage der Arbeitsnormenkataloge Teil A — soweit 
vorhanden nach den Arbeitsnormenvergleichsver- 
zeichnissen — einen innerbezirklichen Normenver- 


gleich mit dem Ziel durch, die durch groBe Norm- 


zeitunterschiede erkenntlichen verschiedenen Arbeits- 
bedingungen durch Studien am Arbeitsplatz mit 
Werktatigen, BGL und Dienststellenleitung zu unter- 
suchen und die bestméglichen Methoden zu verall- 
gemeinern. Haufig wird nur der Teil der Arbeits- 
norm einer Untersuchung bediirfen, durch den die 
Abweichung von der besten Norm des Bezirkes be- 
griindet ist. Offensichtlich nur auf z. Z. konstante 
betriebliche Bedingungen zurtickzufithrende Ab- 
weichungen in der Héhe der Arbeitsnorm sind zu- 
nachst nicht zu wtberpriifen. Der innerbezirkliche 
Normenvergleich ist in der Reihenfolge der Bedeu- 
tung. aller Arbeitsnormen im Verkehrsdienst 
durchzuftihren. Eine Ausnahme machen diejenigen 
Schwerpunktnormen, die saisonbedingt auftreten 
und innerhalb dieses Jahres nicht mehr vorkommen. 
Bei den Stiickgutnormen sind nur diejenigen zu 
untersuchen, bei denen die betrieblichen Verhalt- 
nisse einander ahnlich sind. 


. Die Rbden treten ab sofort in einen zwischenbezirk- 


lichen Erfahrungsaustausch und unterstiitzen sich 
gegenseitig bei der Durchfiihrung des Normenver- 
gleichs. Sie geben zu diesem Zweck allen anderen 
Reichsbahndirektionen und nachrichtlich der Gene- 
raldirektion unverziiglich, spitestens aber bis zu 
dem ftir Punkt 2 giiltigen Termin die bereits koordi- 
nierten Arbeitsnormen bekannt und berichten iiber 
die bei der Anwendung des Arbeitsnormenkataloges 
Teil A gemachten Erfahrungen. . 


In den weiteren Normenvergleich wird sich die 


, Generaldirektion lenkend einschalten und diejenigen 


Vergleichsunterlagen allgemein einfiihren, die sich 
in der Praxis am besten bewdhrt haben. 


Selbstverstandlich kann der auf Grund des Arbeits- 
normenkataloges Teil A und der hieraus entwickelten 
Normenvergleichsverzeichnisse durchgefiihrte Normen- 
vergleich nicht die analytisch genauere Methode der 
Gegentiberstellung von Arbeitsnormen nach dem Ar- 
beitsnormenkatalog Teil B ersetzen. Diese MaSnahmen 
aber mtissen durchgefiihrt werden, damit umfassend, 
schnell und griindlich aus der Einfiihrung des Arhbeits- 
normenkataloges Teil A die notwendigen SchluSfolge- 
rungen zur Verbesserung der ArbeitsablAufe gezogen 
werden kénnen: 


Insbesondere sollen durch die Einfithrung des Arbeits- 
normenkataloges diejenigen Arbeitsmehoden erkannt 
und verbreitert werden, die die menschliche Arbeit er- 
leichtern. 


(GdR 121 — 2/101/310/52) 
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Protokollerklirung Nr. 20 GdR 721 
zum Rahmenkollektivvertag fiir die Betriebe und Dienst- 
stellen der Deutschen Reichsbahn vom 11. Juni 1951. 


Die Generaldirektion der Deutschen Reichsbahn und 
der Zentralvorstand der IG Eisenbahn erkliren zur An- 
lage 8 des RKV-Tatigkeitsverzeichnis fiir die Arbeits- 
platzbewertung bei der Deutschen Reichsbahn — S 174 
und 210 — Abteilung Planung und Siatistik in dén 
Amtern und Reichsbahndirektionen: 


Die auf den Seiten 174 und 210 des RKV aufegeftihrten 
Bewertungen entsprechen*nicht mehr den verdnderten 
Verhaltnissen; sie werden daher aufgehoben. 


Mit Wirkung vom 1. Januar 1952. gelten die nachstehen- 
den Arbeitsplatzbewertungen: 


Lid. 


Nr. Tatigkeit Bewortung 
Reichsbahndirektion “ 

1 ZAusammenfassende Planung ........,.,. reree Al 

2 Arbeitskraéfte- und Finanzplanung ..........., A 2 


3 Zusammenfassende Planung der Investitionen A 1 i 
und Generalreparaturen. Grundsatzliche Fragen 


der Investplanung ............00000, veces Al . 
4 Verkehr mit der Invest-Bank ................ A 2 
§ Invest-Auflagenbearbeitung, Plankontrolle und i 
Plankorrekturen ..0,.. 0... ccc cece c eee e eee A2 . ~ 
6 Betriebsplanung allgemein, fahrtechnische 
Planung 
1. Kraft oo. cece rene ees .. AZ 
weitere Krafte ............,. Lace ween aes A 3 
7 Verkehrsplanung allgemein, Guterstromplanung 
1. Kraft ........... Lene ee nvanaes rn A2 
weitere Krafte oo... ences A 3 
8 Bautechnische Planung einschl. Sicherungs- und 
Fernmeldedienst ..... 0... ccc cece ec eecuueues A 2 
9 Maschinentechnische Planung, Reparaturplanung, 
Forschung und Entwicklung ...:......... wave. AQ 
10 Material- und Industrieproduktionsplanung .... A 2 
11 Plan-Instrukteure fiir die Plangebiete, Betriebs- 
plan und Plankontrolle 1.0.0.0... 0c ccccee cca Al 


12 Statistik 
Auswertung der Statistiken. Ausarbeitung der 
Plananalysen. Genehmigungs- und Kontroll- 
stelle ftir das Berichtswesen der Deutschen 
Reichsbahn (GKB) 


lL. Kraft oo. cce cece ee eecs cease iee, Al 
2 Kraft ccc cee cat csv enn e neues A3° 
Reichsbahnamt 
1 Abteilungsleiter ....,. bene r ee en tetas nenene Al 
2 ZAusammenfassende Planung ................. A 2 
3 Arbeitskriffe- und-Finanzplanung ........... A2 
4 Planung der Investitionen, Generalreparaturen, i, 
Verkehr mit der Invest-Bank, Auflagenbearbei- 
tung, Plankorrekturen ...........0...0...05. A2 


5 Betriebsplanung allgemein, fahrtechnische Pla- 
nung, Betriebspline fiir Betrieb und Verkehr 
(Anleitung und Kontrolle) ../.......,........ A 2 


6 Verkehrsplanung allgemein, Guterstromplanung A 2 


7 Bautechnische Planung einschl. Sicherungs- und 
Fernmeldeanlagen. Betriebsplane fiir den Bau- 
dienst (Anleitung und Kontrolle) ............. A} 


8 Maschinentechnische Planung, Reparaturpla- 
nung, Betriebsplane fiir den Maschinendienst 
(Anleitung und Kontrolle) ......0...... 0.00005 A2 

9 Material- und Industrieproduktionsplanung ... A 2 

10 Statistik 
Auswertung der Statistiken. Ausarbeitung der, 
Plananalysen .... 0... c cece cccecceeeccevceeey A 2 


Berlin, den 25. Februar 1952 


Deutsche Reichsbahn Industriegewerkschaft Eisenbahn 
Der Generaldirektor . im FDGB 
gez. iV. Hetz Zentralvorstand 
gez. Seeger 


Erscheint monatlich dreimal. Anlagen nach Bedart. Beitrage bitte bis zum 3., 13. und 28, jeden Monats einsenden. ‘ 
(125) Greif Graphischer GroBbetrieb, Werk U, Berlin N 54, - 17 - 452 - 4078 - Lizenz-Nr. TI/07 - FG. v. 6.10. 50. : 
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Magdeburg 130A Belohnung 


10. 


22. 


30. 
14, 
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XVI. Personal 


718 Vordruck ,,Beurteilung“ 09958 ....... 
719 Unglltigkeitserklirung eines Dienst- 
ausweises und einer persinlichen 
Fahrkarte ......ccccc esse verenanues 


« 1876 
. 1919 


. 1924 


1918 


. 1840 


1918 
1870 
1910 
1894 
1826 
1886 
1946 
1870 


. 1886 


. 1938 


5. 1818 
5. 1945 


» 1952 


» 1945 


1941. 


. 1893 
. 1789 


SVEK 
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XVH. Mitteilungen 


Einladungen zu Generalversammlun- 
gen der Rb-Sparkassen Greifswald 


Wiederkehrende Gedenktage — 


Wilhelm Pieck geboren 


‘Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ° er- 
mordet | 


Wladimir Iljitsch Lenin gestorben (1870: geb.) 
Franz Mehring gestorben (1846 geb.) 
August Bebel geboren (1913 gest.) 
Grtindungstag der Roten Armee 

Rosa Luxemburg geboren : 

1. Internationaler Frauentag in opennaeen 
Otto Grotewohl geboren 

Wilhelm Liedknecht geboren (1900 gest.) 
Ernst Thalmann geboren (1944 ermordet) 
Griindungstag der SED 

Wladimir Iljitsch Lenin geboren 
Weltfeiertag der Werktatigen 


Erster groBer Streik um den Achtstundentag. 


in Chikago 


Friedens- und WNobelpreistrager Carl von 
Ossietzky an den Folgen der KZ-Haft ge- 
storben - 


Karl Marx gcboren (1883 gest.) 
Tag der Befreiung (Unterzeichnung der be- 


dingungslosen Kapitulation der deutschen 
Streitkrafte in Berlin-Karlshorst) . 


Tag des deutschen Eisenbahners (2, Sonntag im 
Juni jeden Jahres) 


Befehl Nr. 2: . Zulassung antifaschistischer 
Parteien und Gewerkschaften in der sowje- 
tischen Besatzungszone 


Uberfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjet- 
union 


Walter Ulbricht geboren 
Beginn der groBen franzésischen Revolution 


17. 7. 1945 


7. 10. 
7.10. 


10. 


1. 


12. 


13. 


. 21 
26, 


1895 


. 1871 


1913 


. 1939 


1949 


. 1949 


. 1949 


. 1949 
. 1948 
. 1917 


. 1918 
« 1948 


. 1820 
. 1936 
. 1947 


. 1879 
. 1865 


und Halle/Saale ....... ccc cece seen 130 

Verlagerung von Autgabengebieten 

der Sozialversicherung in die Dienst- 

stellen ab 1.1.52 Jo... ccc ccc ee ee ees 130 
Eréffnung der Potsdamer Konferenz der 


Alliierten fiir eine zentrale Verwaltung und 
wirtschaftliche Einheit Deutschlands 


Friedrich Engels gestorben cre20 geb.) . 
Karl Liebknecht geboren 
August Bebel gestorben 


Beginn des zweiten imperialistischen Welt- 
krieges (Hitler tiberfallt Polen) 


Tag der Republik 


Deutscher Volksrat als Deutsche ‘Volkskammer 
konstituiert. Die Verfassung der DDR tritt in 
Kraft 


Ubertragung der Verwaltungsfunktionen der 
SMAD auf die Regierung der DDR 


1. gemeinsame Tagung der Volks- und Lin- 
derkammer 
Wahl des ersten Présidenten der DDR, Wil- 
helm Pieck 


Konstituierung der Regierung der DDR und 
erste Regierungserklérung 


Der Hauer Adolf Hennecke erfiillt seine Norm 
mit 380 Prozent und wird der Initiator der 
deutschen Aktivistenbewegung 


GroBe Sozialistische Oktoberrevolution 
RuBland 


Revolution in Deutschland 


Eréffnung der ersten HO-Liden in der so- 
wijetischen Besatzungszone und in Berlin 


in 


Friedrich Engels’ geboren 
Tag der Stalinschen Verfassung in der UdSSR 


Erster Volkskongre8 fiir Enheit und gerechten 
Frieden 


J. W. Stalin geboren 


Griindung der deutschen Gewerkschaften 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013300110001-0 


Approved For Release 2002/04/04 ,,CIA-RDP83-00415R013300110001-0  25X1A 
SECURITY INFORMATION 25X1A 


Gern Democratic Republic FDD Abstract 
25X1X rman ocratic Republ | 
w. ‘PONE NETWORK OF RBD BERLIN (20 pp; German; Place acquired: 
Date of distribution: 12 Jan 53) 
25X1X 


fhe document consists of a booklet issued by Reichsbahn Directorate (RBD) 
Berlin in 1951 containing the telephone directory of RBD Berlin, The directory 
4g divided into six parts as follows: 


A, Instructions: These instructions are given in great detail (dial sound, 
busy sound, clear sound, transferring a call, interrupting a call in case of 
emergency, information, long distance calls, etc) , The dial sound varies from 
RBD to RBD and is the first letter of the RBD spelled out in morse code, 


B, Phone numbers of the RBD's. 
C, RBD phone net listing the long distance phone connections going out of 
RBD Berlin. The directorgks gives the place connected with Berlin, whether or 


not it is an automatic exchange, and the appropriate Reichbahn phone code and 
public phone number, 


D, Dial network of Greater Berlin. The directory here lists theReichsbahn 
phone code and the public phone number, 


E, Important numbers such as fire department, police, telegraph office, 
interpretor, labor unien, lost and found department, first aid, char force, etc. 


¥, Schematic sketch of the telephone network of RBD Berlin. 


Rowan GA Library 


5X1A [Foreign-language document or a microfilm of it as is available from CIA 95x14 
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30 January 1953 
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